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随 着 我 国 职业 资格 证 书 制度 的 不 断 完 善 ， 职 业 资 格 证 书 已 成 为 劳动 就 业 的 必 
备 条 件 和 通行 证 ， 更 是 一 把 通 向 成 功 的 “人 金 钥匙 ”。 为 了 使 广大 化 学 检验 从 业 人 
员 顺 利通 过 国家 及 行业 职业 技能 鉴定 ， 帮 助 他 们 顺利 取得 国家 职业 资格 证 书 ， 我 
们 组 织 长 期 从 事 鉴定 考核 工作 的 专家 编写 了 《化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试 
题库 (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 》。 

本 书 中 的 试题 紧 贴 国家 题库 ， 同 时 综合 了 全 国 大 部 分 省 市 题库 的 内 容 ， 并 进 
行 了 重新 整理 ,删除 了 过 时 的 老 旧 试题 ， 增 加 了 有 关 新 技术 的 考核 内 容 ， 以 更 好 
地 适应 当前 化 学 检验 行业 的 发 展 需求 。 

本 书 分 为 初级 工 鉴定 考核 试题 库 、 中 级 工 鉴定 考核 试题 库 、 高 级 工 鉴定 考核 
试题 库 、 技 师 和 高 级 技师 鉴定 考核 试题 库 共 四 部 分 内 容 ， 每 部 分 均 包 括 理 论 知 识 
鉴定 考核 试题 、 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 和 理论 知识 考核 试卷 样 例 ， 并 且 理 论 知 识 
鉴定 考核 试题 和 理论 知识 考核 试卷 样 例 均 配 有 答案 。 其 中 ， 初 级 工 理论 知识 鉴定 
考核 试题 及 答案 、 初 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 及 管 案由 中 山 职业 技术 学 院 李 志 
锐 和 天 津 职业 大 学 吕 平 编写 ， 中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 及 答案 、 中 级 工 理论 
知识 考核 试卷 样 例 及 答案 由 中 山 职业 技术 学 院 王 俊和 天 津 职 业 大 学 吕 平 编写 ,高 
级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 及 答案 、 高 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 及 答案 由 中 山 
职业 技术 学 院 朱 屋 彪 和 天 津 职 业 大 学 吕 平 编写 ， 技 师 和 高 级 技师 理论 知识 鉴定 考 
核 试 题 及 答案 、 技 师 理 论 知识 考核 试卷 样 例 及 答案 由 天 津 市 第 一 轻工业 学 校 顾 金 
兰 和 天 津 职业 大 学 昌平 编号， 初级 工 、 中 级 工 、 高 级 工 、 技 师 和 高 级 技师 操作 技 
能 鉴定 考核 试题 由 重庆 化 工 职 业 学 院 曾 祥 燕 和 天 津 职业 大 学 吕 平 编写 ， 高 级 技师 
理论 知识 考核 试卷 样 例 及 答案 由 天 津 职 业 大 学 吕 平 编写 。 全 书 由 重庆 化 工 职业 学 
院 曾 祥 燕 审议 、 校 对 和 定稿 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 


初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


ж 


一 、 判 断 题 ”试题 ( 1 ) 答案 ( 62 ) 
二 、 选 择 题 ”试题 ( 9 ) 答案 ( 63 ) 
=. Жай ” 试题 (29) 答案 ( 64 ) 


初级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 
、0. 101/1, 氧 氧化 钠 标准 滴定 溶液 的 制备 











ра 水 硬度 的 测定 和 
三 、 水 pH 值 的 测定 站 
四 ‚ 50% 硝酸 锰 浴 液 中 Mn (№, ) ,含量 的 测定 ее NS ае 


、 工 业 碳 酸 钠 总 碱 量 的 测定 
六 、 硫 酸 亚 铁 含量 的 测定 
、 硫 酸 铝 含量 的 测定 
、 硫 酸 铀 含量 的 测定 
、 硫 酸 标 准 洲 液 浓度 的 标定 
、 盐 酸 标 准 溶液 浓度 的 标定 











答案 部 分 


第 二 部 分 “中 级 工 鉴 定 考核 试题 库 


中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 选 择 题 ” 试题 ( 67 ) 答案 ( 136 ) 
二 、 判 断 题 ” 试题 ( 91 ) 答案 (137) 


中 级 工 操 作 技 能 鉴定 考核 试题 
、 氧 氧化 钠 标 准 溶液 浓度 的 标定 
、 高 锰 酸 钾 标 准 溶 液 浓度 的 标 
、EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 
、Na,S,0; 标 准 溶液 浓度 的 标定 与 CuSO, ， 








наши 





、KMn0, 标 准 溶液 浓度 的 标定 与 Н,О, 含量 
、EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 与 NiSO, 含量 


5H,0 含量 的 测定 
的 测定 
的 测定 



















































































七 、 工 业 用 水 中 总 铁 含 量 的 测定 не 121 

八 、 工 业 碳 酸 钠 中 总 铁 含 量 的 测定 ppp 124 

九 、 工 业 用 水 中 总 磷 含 量 的 测定 не 127 

中 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 иона снаниланОвь, 130 

答案 部 分 和 136 
第 三 部 分 高 级 工 鉴定 考核 试题 库 

高 级 工 理 论 知 识 鉴 定 考 核 试题 139 
一 、 选 择 题 “试题 ( 139 ) 答案 (216) 

二 、 判 断 题 “试题 ( 173 ) 答案 ( 218 ) 

高 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 анаан даана аена АНАВЫ 180 
一 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 水 中 的 硝酸 起 所 иене 180 
二 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 山梨 酸 的 含量 еее ини 184 
三 、 ЕРТА 标准 溶液 浓度 的 标定 与 Со50, 含量 的 测定 А 188 
四 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 磺 基 水 杨 酸 的 含量 Ne 193 
五 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 某 甲 酸 的 含量 pp 198 
六 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 水 杨 酸 的 含量 ee 202 
七 、 紫 外 分 光 光度 法 测定 1, ТОВЕНЕ иене 207 

高 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 ее 211 

答案 部 分 De a 216 

第 四 部 分 ”技师 和 高 级 技师 鉴定 考核 试题 库 

技师 和 高 级 技师 理论 知识 鉴定 考核 试题 ee 21 
一 、 判 断 题 й (221) 答案 (321) 

二 、 选 择 题 “试题 ( 239 ) 答案 (322) 
=. ИЖ “试题 ( 277 ) 答案 (324) 
四 、 计 算 题 ” 试题 ( 279 ) 答案 ( 335 ) 
五 、 设 计 题 “试题 ( 284 ) 答案 ( 345) 

技师 和 高 级 技师 操作 技能 鉴定 考核 试题 а 
УИА Е ИИ 288 
二 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 维生素 C ПЗ НИИ 291 
=, АУЕ ИЕНЕН 296 
四 、 酸 式 滴 定 管 的 校准 操作 ppp 300 

技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 ………… ванадан аан 302 

高 级 技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 ИЕНЕИРРРРИНИИНИНИ ОНИН 311 

答案 部 分 ee en a a 321 


第 一 部 分 


初级 工 鉴 定 考 


初级 工 理论 知识 鉴定 


核 试 题库 


考核 试题 


+, 


一 、 判 断 题 (对 的 画 “v”,， 错 的 画 “x”) 


1. 精密 度 是 指 在 相同 条 件 下 ， 多 次 测定 值 之 间 相 互 接近 的 程度 。  ( ) 
2. pH =3. 05 的 有 效 数字 位 数 是 三 位 。 
实验 室 使 用 浓 的 硝酸 、 盐 酸 、 高 氯 酸 时 均 应 在 通风 柜 中 操作 ， 但 是 使 用 


3; 

















浓 氨 水 时 可 不 在 通风 柜 中 操作 。 


4. 


6. 
7. 
8. 


当 使 用 合成 洗涤 剂 洗 疾 玻璃 器 下 时 ， 


( ) 





( ) 
适当 加 热 ， 会 使 洗涤 效果 更 好 。 
ИЕ. 





. 对 于 具有 吸湿 性 或 腐蚀 性 的 物体 ， 必 须 将 其 放 在 烧杯 内 进行 称 量 。 


а. 





当 使 用 干燥 箱 时 ， 试 剂 和 玻璃 仪器 应 该 分 开 烘 干 。 





( ) 
в © 
) 


а 











在 开启 pe 


开局 分 压 表 。 











т 
. 随机 误差 影响 测定 结果 的 精密 度 。 
. 滴定 分 析 法 要 求 准 确 度 越 高 越 好 ， 所 











. 马 弗 炉 初 次 使 用 或 长 期 停 用 后 再 用 时 ， 


. 长 期 不 用 的 pH 计 必 须 定期 通电 。 
. 0. 1mol/L 的 CH;COOH 溶液 的 pH 值 等 于 1。 ( 
. 在 采集 样品 时 ， 为 了 满足 测定 的 需要 ， 





) 
9. 影响 氧化 还 原 反 应 速度 的 主要 因素 有 反应 物 的 浓度 、 酸 度 、 温 度 和 催化 


在 总 压 表 已 显示 瓶 内 压力 后 ， 再 
( 














( ) 
含量 。 в = 
( ) 
以 记录 测量 值 的 有 效 数 字 位 数 越 多 
( ) 








. 根据 有 效 数 字 运 算 规则 ，0. 1542 +5. 56 +3. 785 的 计算 结果 为 9. 3572 。 


( ) 
必须 先 用 水 将 炉膛 冲洗 干净 。 
( 


) 
) 
) 
采样 量 应 尽 可 能 多 一 些 。(  ) 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
.2. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





18. 在 利用 分 析 天 平 称 量 样品 时 ， 应 先 开启 天 平 ， 然 后 再 取 放 物品 。( ) 

19. 硝酸 -乙醇 洗涤 液 主要 适用 于 洗涤 用 一 般 方法 难以 洗 净 的 被 油污 、 有 机 
物 及 残 痰 沾 污 的 仪器 。 

20. EDTA 可 以 用 于 测定 所 有 的 金属 离子 。 

21. 系统 误差 总 是 出 现 ， 偶 然 误差 偶然 出 现 。 

22. 0. 0170 的 有 效 数字 位 数 是 三 位 。 

23. 试验 中 所 需 使 用 的 气体 钢瓶 ， 应 就 近 放 在 实验 室 中 。 

24. 使 用 二 氧化 碳 灭 火器 灭火 时 ， 应 注意 勿 顺风 使 用 。 

25. 暂时 不 用 的 磨 口 仪器 , 应 干燥 后 在 磨 口 处 垫 一 纸 条 ,用 皮 筋 挫 好 塞 子 后 


























ИМ ИМ м м м м 











保存 。 ( ) 

26. 滴定 分 析 结 果 计 算 的 根据 是 标准 滴定 溶液 的 浓度 和 滴定 时 消耗 标准 溶液 

的 体积 。 ( ) 

27. EDTA 滴定 法 目前 之 所 以 能 够 被 广泛 应 用 的 主要 原因 能 与 大 多 数 的 

金属 离子 形成 1: 1 的 配 位 化 合 物 。 ( ) 

28. 在 配 位 滴定 中 , 选用 的 指示 剂 与 金属 形成 的 配 位 化 合 物 的 稳定 性 应 比 金 

属 与 EDTA 生成 的 配 位 化 合 物 的 稳定 性 要 高 。 ( ) 

29. 对 于 在 用 仪器 设备 ， 应 定期 进行 功能 和 测量 精度 的 检测 、 校 验 以 及 “ 磨 

损 ” 程 度 的 测定 。 ( ) 

30. 高 锰 酸 钾 法 是 以 KMn0, 作 为 滴定 剂 ， 一 般 在 强酸 性 (НМО, ) 介质 中 进 

行 滴定 。 ( ) 
31. 在 通风 柜 中 的 试验 结束 后 ， 通 风机 至 少 还 要 继续 运行 Smin 才 可 关闭 。 

( ) 

32. 备用 的 仪器 设备 ， 必 须 定期 开机 维护 。 ( ) 

33. 一 般 来 说 ， 精 密度 高 ， 准 确 度 一 定 高 。 ( ) 
34. 根据 有 效 数 字 运 算 规 则 ，7. 9936 =0. 9967 – 5. 02 的 计算 结果 为 3. 00. 

( ) 

35. 被 称 物品 在 称 量 前 应 在 天 平 室内 的 平 燥 器 中 放置 15 ~30min， 然 后 再 进 

行 称 量 。 ( ) 

36. 用 EDTA 标准 滴定 溶液 滴定 金属 离子 时 ， 必 须 使 溶液 的 酸度 高 于 允许 的 

". ( ) 

. 由 于 沉淀 剂 过 量 可 以 使 待 沉淀 组 分 沉淀 完全 , 因此 多 加 沉淀 剂 有 益 无 害 。 


) 
38. 在 缓冲 溶液 中 加 入 少量 酸 或 碱 ， 溶 液 的 pH 值 几乎 不 发 生变 化 。 (。 ) 
39. 在 一 定 条 件 下 ， 用 EDTA 滴定 某 金 属 离 子 ， 被 滴定 的 金属 离子 浓度 
с (M) 越 大 ， 则 滴定 突 跃 范围 越 大 。 ( ) 
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40. 用 KMn0, 标 准 滴定 溶液 滴定 Рег" 溶液 时 ,滴定 突 跃 范围 大 小 与 反应 物 
的 起 始 浓 度 无 关 。 ( ) 
41. 实验 室 中 的 电源 熔 丝 如 经 常 烧 断 ， 应 使 用 铜 丝 代 替 熔 丝 。 ( ) 
42. 氮气 钢瓶 上 可 以 使 用 氧气 表 。 ( ) 
43. 因 盛 放 高 锰 酸 钾 而 在 容器 壁 上 留 下 的 褐色 二 氧化 锰 ， 可 用 硫酸 铁 洗 涤 。 

( ) 

44. 莫 尔 法 和 法 扬 斯 法 都 使 用 AgNO,; 标 准 滴定 溶液 。 ( ) 
45. 根据 有 效 数 字 运 算法 则 ，3. 10 х21. 14 х5. 10 = 0. 001120 的 计算 结果 为 

3. 00 х 10°. ( ) 


46. 当 以 吸湿 的 Na,C0; 为 基准 物 标定 НСІ 溶液 时 ， 结 果 将 偏 高 。 ( ) 
47. 滴定 终点 与 滴定 反应 的 化 学 计量 点 不 一 致 所 造成 的 误差 取决 于 指示 剂 的 




















性 质 。 ( ) 

48. 在 酸 碱 滴定 法 中 ， 不 论 被 测 物质 的 酸 碱 性 强 弱 ， 化 学 计量 点 的 pH 值 都 

等 于 7。 ( ) 

49. 如 果 在 同一 溶液 中 有 两 种 以 上 的 金属 离子 ， 则 只 有 通过 控制 溶液 的 酸度 

才能 进行 配 位 滴定 。 ( ) 

50.KMn0, 涂 液 作为 滴定 剂 时 ， 必 须 装 在 棕色 酸 式 滴 定 管 中 。 ( ) 
51. 滴定 管 、 容 量 瓶 、 移 液 管 在 使 用 之 前 都 需要 用 试剂 浴 液 进行 润 洗 。 

( ) 

52. 知 在 实验 室 常 用 的 去 离子 水 中 加 入 一 两 滴 酚 栈 ， 则 去 离子 水 呈现 红色 。 

( ) 

53. 使 用 吸管 时 ， 决 不 能 用 未 经 洗 净 的 同一 吸管 插入 不 同 试剂 瓶 中 吸取 试 

剂 。 ( ) 

54. 在 用 移 液 管 移 取 溶液 并 将 其 转移 后 ， 残 留 于 移 液 管 管 尖 处 的 溶液 应 该 用 

洗 耳 球 吹 入 容器 中 。 ( ) 





55. 分 析 测 定 结果 的 偶然 误差 可 通过 适当 增加 平行 测定 次 数 来 减免 。( ) 
56. 国家 标准 规定 ， 一 般 滴定 分 析 用 标准 溶液 在 常温 (15 ~ 2596) 下 使 用 两 





个 月 后 ， 必 须 重新 标定 浓度 。 ( ) 
57. 电子 天 平一 定 比 普通 电光 天 平 的 精度 高 。 ( ) 
58. 配 位 化 合 物 的 稳定 常数 (К, 可 以 定量 地 说 明 配 位 化 合 物 在 某 pH 值 时 

的 稳定 程度 。 ( ) 
59. 能 够 根据 EDTA 的 酸 效 应 曲线 来 确定 某 一 金属 离子 单独 测定 时 的 最 高 

pH 值 。 ( ) 
60. 分 析 纯 试剂 可 以 直接 用 来 配制 标准 溶液 。 ( ) 
61. pH =1 的 溶液 呈 强 酸性 ， 溶 液 中 无 OH -存在 。 ( ) 
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62. 酸 的 离 解 常 数 越 大 ， 其 水 溶液 的 pH 值 就 越 低 。 ( ) 

63. 强酸 强 碱 滴定 时 ， 化 学 计量 点 处 pH 值 应 为 7。 ( ) 

64. 在 酸 碱 滴定 过 程 中 ， 碱 的 浓度 每 增加 10 倍 ， 滴 定 突 跃 范围 就 增加 一 个 

pH 单位 。 ( ) 

65. 在 过 氧化 氢 与 高 锰 酸 钾 的 反应 中 ， 过 氧化 氧 是 氧化 剂 。 ( ) 

66. 在 用 KMn0, 滴 定 草酸 时 ， 加 入 第 一 滴 KMn0, 后 ， 颜 色 消 失 很 乙 ， 这 是 

由 于 溶液 中 还 没有 生成 能 使 反应 加 速 进行 的 Mn 。 ( ) 

67. 金属 离子 与 EDTA 配 位 化 合 物 的 稳定 常数 越 大 ， 配 位 化 合 物 就 越 稳 定 。 

( ) 

68. 用 AgNO, 滴 定 溶液 中 的 CN -含量 ， 当 滴定 到 终点 时 ， 稍 过 量 的 АзМО, 5 

氰 化 物 生 成 白色 沉淀 ， 使 溶液 变 浑浊 ， 故 该 方法 属于 沉淀 滴定 法 。 ( ) 

69. 要 得 到 颗粒 较 大 的 晶 形 沉淀 ， 沉 淀 剂 必须 过 量 ， 因 此 沉淀 反应 应 在 较 浓 

的 溶液 中 进行 。 ( ) 

70. 若 标 定 氧 氧化 钠 溶液 时 所 用 的 邻 茶 二 甲酸 氧 钙 中 含有 少量 邻 茶 二 甲酸 ， 

则 会 使 标定 结果 偏 低 。 ( ) 

71. 凡是 基准 物质 ， 使 用 前 都 要 进行 灼 烧 处 理 。 ( ) 

72. 分 析 纯 的 NaCl 试剂 ， 若 不 做 任何 处 理 ， 直 接 用 来 标定 AgNO, 溶 液 的 浓 

度 ， 则 结果 会 偏 高 。 ( ) 

73. 凡是 优 级 纯 的 物质 都 可 用 于 直接 法 配制 标准 溶液 。 ( ) 

74. 试验 中 ， 应 根据 分 析 任务 、 分 析 方 法 对 分 析 结 果 准 确 度 的 要 求 等 选用 不 

同等 级 的 试剂 。 ( ) 

75. 当 用 酸 碱 滴定 法 测定 工业 乙酸 中 乙酸 的 含量 时 ， 应 选择 的 指示 剂 是 酚 

Ж. ( ) 
76. ВОН Е Н.В У АЯ АЯ ЖЕН, ба р 9 

( ) 

77. 在 每 次 滴定 完毕 后 ， 滴 定 管 中 多 余 的 试剂 不 能 随意 处 置 ， 应 倒 回 原来 的 

试剂 瓶 中 。 ( ) 

78. 对 于 滴定 终点 的 颜色 ， 有 人 判断 其 偏 深 有 人 判断 其 偏 浅 ， 由 此 所 造成 

的 误差 为 系统 误差 。 ( ) 

79. 当 不 慎 触 电 时 ， 首 先 应 切断 电源 ， 必 要 时 进行 人 工 呼 吸 。 ( ) 

80. 天 平 室 要 经 常 散 开通 风 ， 以 防 室内 过 于 潮湿 。 ( ) 

81. 认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 苟 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 

是 化 学 检验 工 的 职业 守则 内 容 之 一 。 ( ) 


82. 分 析 检 验 的 目的 是 获得 样本 的 情况 ， 而 不 是 获得 总 体 物料 的 情况 。 
EC 3 
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83. 化 学 检验 工 职 业 道德 的 基本 要 求 包括 : 忠于 职守 、 钻 人 研 技术 、 遵 章 守 





纪 、 团 结 互 助 、 勤 俭 节 约 、 关 心 企 业 、 勇 于 创新 等 。 ) 
84. 经 安全 生产 教育 和 培训 的 人 员 可 上 岗 作业 。 ( ) 
85. 我 国企 业 产品 质量 检验 不 可 用 合同 双方 当事人 约定 的 标准 。 ( ) 








86. 质量 检验 工作 人 员 应 坚持 持 证 上 岗 制度 ， 以 保证 检验 工作 的 质量 








( ) 

87. 化 学 检验 工 的 基本 文化 程度 是 大 专 毕 业 (或 同等 学 力 ) 。 ( ) 
88. 分 析 工 作者 只 需 严 格 遵守 采取 均匀 固体 样品 的 技术 标准 的 规定 。 ( ) 
89. 化 工 产品 采样 量 在 满足 需要 的 前 提 下 ， 样 品 量 越 少 越 好 ， 但 至 少 满足 3 

次 重复 检测 、 备 考 样品 和 加 工 处 理 的 要 求 。 ( ) 
90. 化 学 试剂 AR 是 分 析 纯 ， 为 二 级 品 ， 其 包装 瓶 签 为 红色 。 ( ) 
91. 化 学 试剂 中 二 级 品 试剂 常用 于 微量 分 析 、 标 准 溶液 的 配制 、 精 密 分 析 工 

作 。 ( ) 
) 


92. 试验 中 应 该 优先 使 用 纯度 较 高 的 试剂 以 提高 测定 的 准确 度 。 ( 
93. 对 于 低 沸点 的 有 机 标准 物质 ， 为 防止 其 挥发 ， 应 保存 在 一 般 冰箱 内 。 
( ) 
94. 化 学 纯 试剂 品质 低 于 试验 试剂 。 Си 
95. 化 学 试剂 选用 的 原则 是 在 满足 试验 要 求 的 前 提 下 ， 选 择 试剂 的 级 别 应 就 
低 而 不 就 高 ， 既 不 超级 造成 浪费 ， 也 不 能 随意 降低 试剂 级 别 而 影响 分 析 结 












































( ) 
96. 在 实验 室 中 ， 皮 肤 溅 上 浓 碱 时 ， 应 用 大 量 水 冲洗 后 再 用 5% 小 苏打 溶液 
处 理 。 ( ) 
97. 基准 试剂 属于 一 般 试剂 。 ( ) 
98. 分 析 纯 化 学 试剂 的 包装 瓶 标签 颜色 为 蓝 色 。 ( ) 
99. 标准 试剂 的 确定 和 使 用 具有 国际 性 。 ( ) 
100. 指示 剂 属 于 一 般 试 剂 。 ( ) 
101. 一 化 学 试剂 瓶 的 标签 为 红色 ， 其 英文 字母 的 缩写 为 АВ. ( ) 
102. 优 级 纯化 学 试剂 为 深蓝 色 标 志 。 ( ) 
103. 器 严 不 洁净， 溅 失 试 液 ， 读 数 或 记录 差错 都 可 造成 偶然 误差 。 ( ) 
104. 容量 瓶 与 移 液 管 不 配套 会 引起 偶然 误差 。 ( ) 
105. 使 用 滴定 管 时 ， 每 次 滴定 应 从 “0” 分 度 开始 ， 是 为 了 减少 偶然 误差 。 

( 

106. 随机 误差 呈现 正 态 分 布 。 ( 


107. 在 没有 系统 误差 的 前 提 条 件 下 ， 总 体 平均 值 就 是 真实 值 。 ( 
108. 在 消除 系统 误差 的 前 提 下 ， 平 行 测定 的 次 数 越 多 ， 平 均值 越 接近 真 





将 一 一 一 
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值 。 ( ) 
109. 测定 的 精密 度 好 ， 但 准确 度 不 一 定好 ， 消 除了 系统 误差 后 ， 精 密度 好 
的 ， 结 果 准 确 度 就 好 。 ( ) 
110. 测定 结果 精密 度 好 ， 不 一 定 准 确 度 高 。 ( ) 





111. 准确 度 表 示 分 析 结 果 与 真实 值 接近 的 程度 。 它 们 之 间 的 差别 越 大 ， 则 








准确 度 越 高 。 ( ) 

112. 准确 度 是 测定 值 与 真实 值 之 间接 近 的 程度 。 ( ) 

113. 偏差 会 随 着 测定 次 数 的 增加 而 增 大 。 ( ) 

114. 平均 偏差 常用 来 表示 一 组 测量 数据 的 分 散 程 度 。 ( ) 

115. 平均 偏差 与 标准 偏差 一 样 ， 都 能 准确 反映 结果 的 精密 程度 。 ( ) 

116. 相对 误差 会 随 着 测量 值 的 增 大 而 减 小 ， 所 以 消耗 标准 溶液 的 量 越 多 误 

差 越 小 。 ( ) 

117. 做 的 平行 测试 次 数 越 多 ， 结 果 的 相对 误差 越 小 。 ( ) 

118. 某 物质 的 真实 质量 为 1. 00g， 用 天 平 称 量 为 0. 99g， 则 相对 误差 为 1% 。 

( ) 

119. 误差 是 指 测定 值 与 真实 值 之 间 的 差 值 ， 误 差 相 等 时 说 明 测 定 结果 的 准 

确 度 相等 。 ( ) 

120. 配 位 滴定 法 测 得 某 样 品 中 Al 含量 分 别 为 33. 64% 、33. 83% , 33.40% 、 

33. 50% ， 则 这 组 测量 值 的 变异 系数 为 0.6% 。 ( ) 

121. 用 氧化 还 原 法 测 得 某 样 品 中 Fe 含量 分 别 为 20.01% , 20.03% , 

20. 04% 、20. 05% ， 则 这 组 测量 值 的 相对 平均 偏差 为 0. 06% 。 ( ) 
122. 0. 650 х 100 =0.630 x (100 + У) 中 求 出 的 了 有 3 位 有 效 数字 。 

( ) 

123. рН =3. 05 的 有 效 数 字 是 两 位 。 ( ) 


124. 两 位 分 析 者 同时 测定 某 一 试 样 中 硫 的 质量 分 数 ， 称 取 试 样 均 为 3. 58g， 
分 别 报告 结果 。 甲 : 0.042% ，0. 041% 。 乙 : 0.04099% ，0. 04201% 。 甲 的 报告 
是 合理 的 。 

125. 有 效 数 字 中 的 所 有 数字 都 是 准确 有 效 的 。 

126. 在 分 析 数 据 中 ， 所 有 的 “0” 都 是 有 效 数 字 。 

127. pH = 6. 05 的 有 效 数 字 是 一 位 。 

128. 6. 78850 修 约 为 四 位 有 效 数 字 是 6. 788 。 

129. 0 检验 法 适用 于 测定 次 数 为 3<n<10 时 的 测试 。 

130. 分 析 中 遇 到 可 疑 数据 时 ， 可 以 不 予 考虑 。 

131. 用 Ма, С, 0, 标 定 KMn0, 溶 液 得 到 4 个 结果 ,分 别 为 : 0. 101Smol/L、 
0. 1012mol/L、0. 1019 то ИТ, 和 0. 1013mol/L， 用 О 检验 法 来 确定 0. 1019 应 舍 去 


ИМ I м м м м м 
Ми Ми Ми Ме Ми ме ме 
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132. 
的 检验 方法 在 分 析 工 作 中 常用 的 是 上 检验 法 和 下 检 验 法 。 ( 
3. 


(У п=4 |, 00.90 =0. 76). ( 
| 


1 
接近 。 
134. 
135. 
1 
1 
138. 


[65] 


[65] 


> о> 


力 容器 和 气 瓶 的 安全 、 保 证 电器 的 安全 以 及 防止 环境 污染 等 。 ( 


139. 


验 完毕 后 及 时 拔 下 捅 头 ， 切 断 电源 。 ( 
140. 


141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 


面 灼伤 。 


149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 


6. 
7: 














在 3 - 10 次 的 分 析 测 定 中 ， 离 群 值 的 取舍 常用 4d 法 检验 ; 显著 








测定 次 数 越 多 ， 求 得 的 置信 区 间 越 宽 ， 即 测定 平均 值 与 总 体 平 均值 





( 
化 学 分 析 中 ， 置 信 度 越 大 ， 置 信 区 间 就 越 大 。 ( 
做 空白 试验 ， 可 以 减少 滴定 分 析 中 的 偶然 误差 。 ( 
( 
( 





对 照 试 验 用 以 检查 试剂 或 蒸馏 水 是 否 含 有 被 鉴定 离子 。 
凡 遇 有 人 和 触电， 必须 用 最 快 的 方法 使 触电 者 脱离 电源 。 
化 验 室 的 安全 包括 : ИХ, И, И, ИН, И, ЕЕ 








实验 室 使 用 电 需 时 ， 要 谨防 触电 ， 不 要 用 湿 的 手 、 物 去 接触 电源 ， 补 








进行 油 浴 加 热 时 ， 由 于 温度 失控 ， 导 热 油 着 火 ， 此 时 可 用 水 来 灭火 。 








灭火 融 内 的 药 液 密封 严格 ， 不 需 更换 和 检查 。 

灭火 时 必须 根据 火 源 类 型 选择 合适 的 灭火 顺 材 。 

实验 室 中 油 类 物质 引发 的 火灾 可 用 二 氧化 碳 灭 火器 进行 灭火 。 
在 实验 室 里 ,倾注 和 使 用 易 燃 、 易 爆 物 时 ， 附 近 不 得 有 明火 。 
使 用 灭火 器 扑救 火灾 时 要 对 准 火 焰 上 部 进行 喷射 。 

钢 盐 接 触 人 的 伤口 也 会 使 人 中 毒 。 

当 不 慎 吸 入 HS 而 感到 不 适时 ， 应 立即 到 室外 呼吸 新 鲜 空 气 
腐蚀 性 物质 中 毒 是 指 物质 通过 皮肤 进入 皮下 组 织 ， 不 一 定 立即 





| 起 


化 验 室内 可 以 用 干净 的 右上 处 理 食物 。 
用 过 的 铬 酸 洗 液 应 倒 人 上 废 液 缸 ， 不 能 再 次 使 用 。 
在 使 用 氧气 酸 时 ， 为 预防 烧伤 ， 可 套 上 纱布 手套 或 线 手 套 。 
制备 纯 水 的 方法 只 有 蒸馏 法 和 离子 交换 法 。 
二 次 蒸 饮水 是 指 将 蒸馏 水 重新 蒸馏 后 得 到 的 水 。 
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交换 等 方法 制 取 。 ( 


155. 
156. 
示 剂 检验 。 


157. 


实验 室 所 用 水 为 三 级 水 ， 用 于 一 般 化 学 分 析 试 验 ， 可 以 用 燕 馏 、 离 子 
) 
) 


在 分 析 用 水 的 质量 要 求 中 ， 不 用 进行 检验 的 指标 是 密度 。 ( 

实验 室 三 级 水 的 pH 值 应 在 5.0 ~7.5 之 间 ， 可 用 精密 pH 试纸 或 酸 碱 指 
( ) 

试验 用 纯 水 的 纯度 可 通过 测定 水 的 电导 率 来 判断 ， 电 导 率 越 低 ， 说 明 
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.8. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
水 的 纯度 越 高 。 ( ) 
158. 三 级 水 可 储存 在 经 处 理 并 用 同 级 水 洗涤 过 的 密闭 聚 乙 烯 容 器 中 。 
( ) 
159. 实验 室 一 级 水 不 可 储存 ， 需 在 使 用 前 制备 ; 二 级 水 、 三 级 水 可 适量 制 
备 , 分别 储存 在 预先 经 同 级 水 清洗 过 的 相应 容器 中 。 ( ) 
160. 各 级 用 水 在 储存 期 间 ， 其 沾 污 的 主要 来 源 是 容器 可 游 成 分 的 游 解 、 空 
气 中 的 二 氧化 碳 和 其 他 杂质 。 ( ) 
161. 玛瑙 研 钵 不 能 用 水 浸 洗 ， 而 只 能 用 酒精 氛 洗 。 ( ) 
162. 锥 形 瓶 可 以 用 去 污 粉 直接 刷洗 。 ( ) 
163. ШЛА РА КИТИ 5 ( ) 
164. 铂 器 亚 可 以 用 还 原 焰 ， 特 别 是 有 烟 的 火焰 加 热 。 ( ) 
165. 瓷 圭 塌 可 以 加 热 至 1200% ， 灼 烧 后 重量 变化 小 ， 故 常常 用 来 灼 烧 沉 演 
和 称 重 。 ( ) 
166. 金属 离子 的 酸性 储备 液 宜 用 聚 乙烯 容器 保存 。 ( ) 
167. 玛 融 研 钵 在 任何 情况 下 都 不 得 烘 烤 或 加 热 。 ( ) 
168. 实验 室 所 用 的 玻璃 仪器 都 要 经 过 国家 计量 基准 器 具 的 鉴定 。 ( ) 
169. 铁 镍 器 亚 不 能 用 于 沉淀 物 的 灼 烧 和 称 重 。 ( ) 
170. 用 纯 水 洗涤 玻璃 仪器 时 ， 使 其 既 干 净 又 节约 用 水 的 原则 是 少量 多 次 。 
( ) 
171. 作 痕 量 金属 分 析 的 玻璃 仪器 ， 使 用 1:1~1:9 的 HNO; 溶 液 浸泡 ， 然 后 
进行 党 法 洗涤 。 ( ) 
172. 石英 器 亚 不 与 任何 酸 作用 。 ( ) 
173. 进行 滴定 操作 前 ， 要 将 滴定 管 尖 处 的 液 滴 靠 进 锥 形 瓶 中 。 ( ) 
174. 容量 瓶 可 以 长 期 存放 游 液 。 ( ) 
175. 酸 式 滴定 管 可 以 用 洗涤 剂 直接 刷洗 。 ( ) 
176. 微量 滴定 管 及 半 微 量 滴定 管用 于 消耗 标准 滴定 溶液 较 少 的 微量 及 半 微 
量 测定 。 ( ) 
177. 硝酸 银 标 准 溶液 应 装 在 柠 色 碱 式 滴定 管 中 进行 滴定 。 ( ) 
178. 略 想 使 滴定 管 干 燥 ， 可 在 烘箱 中 烘 烤 。 ( ) 
179. 若 想 使 容量 瓶 干 燥 ， 可 在 烘箱 中 烘 烤 。 ( ) 
180. 天 平 使 用 过 程 中 要 避免 震动 、 潮 湿 、 阳 光 直 射 及 腐蚀 性 气体 。 ( ) 
181. 要 改变 分 析 天 平 的 灵敏 度 ， 可 调节 平衡 螺钉 。 ( 
182. 安全 电压 一 般 规定 为 50V。 ( ) 
183. 大 型 精密 仪器 可 以 与 其 他 电热 设备 共用 电线 。 ( ) 
184. 应 当 根据 仪器 设备 的 功率 、 所 需 电 源 电压 指标 来 配置 合适 的 插头 、 插 
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座 、 开 关 和 熔 丝 ， 并 接 好 地 线 。 ( ) 
и 体 钢瓶 、 助 燃气 体 钢 瓶 、 不 
气体 钢瓶 、 气体 钢瓶 。 ( ) 





186. а АНИ, ОНУ АЖ, 
АЯ М, СООННР МЕ, СОННИ у А а, 
( ) 
187. 不 同 的 气体 钢瓶 应 配 专 用 的 减 压 阀 ,为 防止 气 瓶 充气 时 装 错 发 生 爆 炸 ， 
可 燃气 体 钢瓶 的 螺纹 是 正 扣 (ЯЕ) 的 ， 非 可 燃气 体 则 为 反 扣 (左旋)。 
( ) 
188. 打开 钢瓶 总 阀 之 前 应 将 减 压 阀 T 形 阀 杆 旋 紧 ， 以 免 损坏 减 压 立 。 
( ) 








189. 装 乙 燃 气体 的 钢瓶 其 减 压 闪 的 螺纹 是 右 施 的 。 ( ) 

190. 为 防止 发 生意 外 ， 气 体 钢瓶 重新 充气 前 瓶 内 残余 气体 应 尽 可 能 用 尽 。 
(0) 

191. АС, РЕСЕ БУ ВЯ ОНЕ ЛУР 15m。 (0) 

2. ЖА (ОЕЕО Ла рр) 

(—) зим 


1. 仪器 设备 的 维护 与 保养 应 坚持 “三 防 四 定 ” 的 原则 ， 下 列 选 项 中 ( ) 
不 属于 其 中 的 “三 防 ” 原 则 。 

А. ВЕ в. 防潮 С. 防腐 蚀 D， 防 振动 

2. 一 般 化 学 分 析 试验 中 所 用 的 水 应 该 采用 ( ль 

А. 自来水 В. 一 级 水 C. 二 级 水 D. 三 级 水 

3. ( ) 的 试剂 中 杂质 含量 最 高 。 

А. 分 析 纯 В. 化 学 纯 С. 光谱 纯 р. 优 级 纯 

4. 在 滴定 分 析 中 ， 一 般 利 用 指示 剂 颜 色 的 突变 来 判断 化 学 计量 点 的 到 达 
在 指示 剂 变色 时 停止 滴定 。 这 一 点 称 为 ( ja 

А. 滴定 零点 В. 滴定 误差 点 C. 等 当 点 D. 滴定 终点 

5. о мо м о ое 
НЕХ] 39=/ шо!) 的 物质 的 量 浓 度 约 为 ( ) 。 

А. 4. 9mol/L В. 0.49mol/L — С. 0.049 то ИТ, Р. 0. 0049 то МТ, 

6. 读 取 滴定 管 数值 时 ， 下 列 错误 的 是 ( ) 。 

А. 在 常量 分 析 中 ， 滴 定 管 读 数 必须 读 到 小 数 点 后 第 四 位 

B. 读数 时 ， 应 使 滴定 管 保持 垂直 

С. 读 取 弯 月 面 下 缘 最 低 点 ， 并 使 视线 与 该 点 在 一 个 水 平面 上 
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D. 读数 前 要 检查 管 壁 是 否 挂 水 珠 ， 管 尖 是 否 有 气泡 

7. 下 列 洲 液 中 具有 缓冲 作用 的 是 ( Ўв 

А. СН,СООН + CH,COONa В. НСІ + СН,СООН 

С. МОН + МН, + Н,0 р. НСІ + NaCl 

8. 下 列 物质 中 可 以 用 氧化 还 原 滴定 法 测定 的 是 ( ) 。 

А. 草酸 В. 乙酸 С. 盐酸 D. 硫酸 

9. 在 Ca 、Meg”' 的 混合 溶液 中 ， 用 EDTA 法 测定 Ca* ， 要 消除 Ме 的 干 
扰 ， 宜 用 ( a 

А. 沉淀 掩蔽 法 В. 配 位 掩蔽 法 

С. 氧化 还 原 掩蔽 法 D. 离子 交换 法 














10. 把 0. 101/1. 的 МОН Й Л 0. ImolLL 的 30mL 乙酸 中 ， 到 酚 栈 变 红 
时 消耗 0. 1 мо ИТ, 的 МОН 溶液 30mL， 则 溶液 呈 ( а 





А. 中 性 В. 碱 性 C. 酸性 D. 饱和 溶液 

11. lmL 0. һо, 的 НСІ 溶液 ， 加 水 稀释 至 100mL， 则 溶液 的 pH 值 为 
( ja 

А. 3 B. 11 C. 不 变 р. 1 


12. 用 0. 1000 то ИТ, 的 НСІ 标准 溶液 滴定 0. 1 пот, 的 氨水 溶液 时 ， 应 选用 
的 指示 剂 为 〈 js 

А. В В. 甲 基 红 C. 中 性 红 D. НЕА 

13. 基准 试剂 是 一 类 用 于 配制 滴定 分 析 用 标准 滴定 溶液 的 标准 物质 ， 其 组 成 
的 质量 分 数 一 般 为 ( ) 。 


























А. 99. 90% - 100. 50% В. 99.99% - 100. 10% 

С. 99. 95% ~ 100. 05% р. 99.90% - 100. 10% 

14. 常用 的 电光 分 析 天 平 可 准确 称 量 至 ( ) 

А. 0.1g В. lmg С. 0. 1mg О. 0. 015 
15. 使 用 容量 瓶 时 ， 手 应 拿 住 (  ). 

А. 瓶颈 刻度 线 以 上 部 分 В. 瓶颈 刻度 线 以 下 部 分 

С. 握 住 球 部 . D. 托 住 球 部 


16. 在 pH=10 时， 用 EDTA 测定 水 的 硬度 ， 若 用 铬 黑 T 作 指示 剂 ， 则 终点 
颜色 变化 为 ( ”)。 














А. 由 紫红 色 变 为 亮 黄色 в. 由 蓝 色 变 为 酒 红色 

С. 由 紫红 色 变 为 淡 黄色 р. 由 酒 红色 变 为 纯 蓝 色 

17. 在 分 析 实验 室 常 用 的 去 离子 水 中 加 入 一 两 滴 酚 酸 指 示 剂 ， 则 水 的 颜色 为 
( ) 


A. 蓝 色 B. 红色 C. 无 色 D. 黄色 
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18. 在 配制 K,Cr,0; 前 , 需 在 ( ) 条 件 下 使 其 干燥 ， 然 后 直接 配制 。 


























А. 95 ~ 105% В. 140 ~ 150% 

С. 170 ~ 180% О. 250 ~ 270% 

19. 标定 НСІ 溶液 常用 的 基准 物质 是 ( ) 

А. 无 水 Na,C0， В. СаСО, 

С. ЕСН р. 草酸 

20. 测定 水 的 总 硬度 的 常用 方法 是 ( Ма 

А. 称 量 法 В. 15 С. KMn0, 法 D. EDTA 法 
21. 使 用 前 定 管 读 数 应 准确 至 ( дв 

А. 最 小 分 度 1 格 В. 最 小 分 度 的 1/2 
С. 最 小 分 度 的 1/10 р. 最 小 分 度 的 1/5 
22. 分 析 天 平 中 空气 阻尼 器 的 作用 为 ( ) 。 

А. 提高 灵敏 度 B. 提高 准确 度 

C. 提高 精密 度 D. 提高 称 量 速度 


23. 密度 为 1.47g/mL (20% ) ， 体 积分 数 为 57.0% 的 H,SO, 溶 液 中 ，H,S0, 
的 物质 的 量 浓度 为 ( ). ГЕЯ М (Н,50,) =98.07g/mol] 

А. 17. lmolL В. 0. 8540/0. С. 8.38mo/L Р. 8. 5401/1. 

24. 在 做 石油 产品 灰分 测定 时 用 ( ) 作 引 火 世 。 

А. 普通 滤纸 В. 一 般 滤纸 C. 定性 滤纸 D. 定量 滤纸 

25. 下 列 物质 中 不 可 以 用 酸 碱 滴定 法 测定 的 是 ( а 

А. 盐酸 В. 硫酸 钾 С. 乙酸 р. 碳酸 钙 

26. 下 列 有 关 指 示 剂 变色 点 的 叙述 正确 的 是 ( ) 

А. 指示 剂 的 变色 点 就 是 滴定 反应 的 化 学 计量 点 

В. 指示 剂 的 变色 点 因 反应 的 不 同 而 不 同 

С. 指示 剂 的 变色 点 与 指示 剂 的 本 质 有 关 ， 其 pH 值 等 于 рк, 

D. 指示 剂 的 变色 点 一 般 是 不 确定 的 

27. 用 酸 碱 滴定 法 测定 碳酸 钙 的 含量 ， 可 采用 的 方法 是 ( ) 。 





A. 直接 滴定 法 B. 反 滴 定 法 

С. 置换 滴定 法 D. 间接 滴定 法 

28. lgKesy = 10.7， 当 溶液 的 pH = 9.0 Н, Іван =1.28， 则 lgK4y 等 于 
( Ја 

А. 11.96 В. 10. 69 С. 9. 42 О. 1.28 

29. 影响 氧化 还 原 反 应 平衡 常数 数值 的 因素 是 〈 ) 。 

А. 反应 物 的 浓度 B. 温度 


С. 反应 产物 的 浓度 р. 催化 剂 
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30. 莫 尔 法 采用 AgNO; 标 准 滴定 溶液 测定 Cl - 的 含量 时 ， 其 滴定 的 酸度 条 件 


是 ( ) 。 


А. РН =6. 5 ~ 10.5 В. рН =2 -4 

С. рН =3 -5 р. pH=12 

31. 高 压 液 相 色谱 分 析 试 验 用 水 应 为 〈 je 

A. 一 级 水 B. 二 级 水 C. 自来水 D. 三 级 水 


32. 某 碱 样 为 Na0H 和 Ма, C0; 的 混合 液 ， 用 НСІ 标准 滴定 溶液 滴定 ， 先 以 
酚 栈 为 指示 剂 ， 耗 去 HCL 溶液 的 体积 为 所， 继续 以 甲 基 橙 为 指示 剂 ， 又 耗 去 
НСІ 溶液 的 体积 为 万， 则 WV 与 友 的 关系 是 ( js 

А. ү = В. И, =21, С. 20 = р. ИИ, 

33. 用 0. 1000т01/1. 的 NaOH 滴定 同 浓度 的 丙 酸 (C,Hs;COOH 的 pK, =4. 87) 
时 的 pH 值 突 跃 范围 为 7. 87 ~ 9. 70， 帮 将 两 者 的 浓度 均 增 大 10 倍 , 则 pH НВК 


























范围 为 ( ) 。 

А. 6.87 ~9.70 В. 6. 87 ~ 10. 70 

С. 7. 87 ~ 10. 10 О. 8. 87 - 10. 70 

34. 与 缓冲 溶液 的 缓冲 容量 有 关 的 因素 是 ( 5 

А. 缓冲 溶液 的 pH 值 范围 В. 缓冲 溶液 的 总 浓度 

С. 缓冲 溶液 组 分 的 浓度 比 D. 外 加 的 酸 量 

35. РН =5.0 与 pH =3. 0 两 种 强酸 溶液 等 体积 混合 ， 混 合 后 溶液 的 pH 值 
为 ( ) 。 

А. 1.3 В. 1.5 С. 2.5 О. 3.3 


36. 7 0. 02 шо ИТ, 的 EDTA 溶液 测定 某 试 样 中 MgO [М (Mg0) =40.31g/ 
mol] 的 含量 。 设 试 样 中 Mg0 的 质量 分 数 约 为 50% ， 试 样 溶解 后 定 容 成 250mL， 
从 中 吸取 25mL 进行 滴定 ， 则 试 样 称 取 量 应 为 ( ) 。 





А. 0.1~0.2g B. 0. 16 ~0.32g 

C. 0.3 ~0.6g р. 0.6 ~0. 8g 

37. 在 EDTA 配 位 滴定 中 ， 下 列 有 关 EDTA 酸 效 应 系数 的 叙述 中 , 正确 的 是 
( а 


A. 酸 效应 系数 越 大 ， 配 位 化 合 物 的 稳定 性 越 高 

В. 酸 效应 系数 越 小 ， 配 位 化 合 物 的 稳定 性 越 高 

С. 溶液 中 的 pH 值 越 大 ，EDTA 酸 效 应 系数 越 大 

р. EDTA 的 酸 效应 系数 越 大 ,滴定 曲线 的 pM 突 跃 越 宽 

38. 用 25mL 移 液 管 移出 的 溶液 体积 应 记录 为 ( ) 。 

А. 25, В. 25. OmL С. 25. 00mL О. 25. 000mL 

39. 在 酸性 介质 中 ， 用 KMn0, 标准 滴定 溶液 滴定 草酸 盐 溶 液 时 ， 滴 定 应 














第 一 部 分 “初级 工 鉴 定 考核 试题 库 137 





) 。 

А. 像 酸 碱 滴定 那样 快速 进行 

В. 在 开始 时 缓慢 ， 以 后 逐步 加 快 ， 近 终点 时 又 减 慢 滴定 速度 

С. 始终 缓慢 地 进行 

D. 开始 时 快 ， 然 后 减 慢 

40. 应 用 佛 尔 哈 德 法 测定 СІ 时 ， 若 没有 加 入 硝 基 茶 ,， 则 测定 结果 将 会 
js 

A. 偏 高 В. 偏 低 C. 无 影响 р. 难 预测 

41. 有 一 碱 液 ， 可 能 为 Na0OH、NaHC0O;、Na,C0, 或 它们 的 混合 物 ， 用 HCl 


























标准 滴定 溶液 滴定 至 酚 栈 终点 时 耗 去 НСІ 的 体积 为 Vi, 继续 以 甲 基 橙 为 指示 剂 又 
耗 去 НСІ 的 体积 为 V,， 且 Vi < VW， 则 此 碱 液 为 《 ) 。 


А. Na СО, В. Ма, СО, + NaHCO, 
С. Мансо, р. МаОН + Ма, СО, 
42. Я] 0. 1000 то ИТ, 的 МОН 标准 滴定 溶液 滴定 相同 浓度 的 CH;COOH (рк, 





=4.76) Ж, рн 值 突 跃 范围 为 7.76 ~9.70。 若 用 0. 1000molL 的 NaOH 标准 
滴定 溶液 滴定 甲酸 (рК, =3.77) ， 则 pH 值 突 跃 范围 为 〈 ja 


Е 


> 








A. 8.77 ~9.70 B. 7.77 ~9.70 
C. 6.77 ~9.70 D. 7.77 ~10.70 
43. 下 列 物质 中 ， 不 可 以 作为 缓冲 溶液 的 是 ( ) 
А. АКИЙ В. 乙酸 -乙酸 钠 溶液 
С. 碳酸 氧 钠 溶液 р. 乙酸 -氧化 钠 溶液 





44. 将 0.56g 含 钙 试 样 溶解 成 230mL 试 液 ， 用 0. 0201/1, 的 EDTA 溶液 滴 
消耗 30mL， 则 试 样 中 Ca0 [М (СаО) =56g/mol] 的 质量 分 数 为 ( ji 
A. 3% B. 6% C. 12% D. 30% 

45. 用 纯 水 把 下 列 溶液 稀释 10 倍 ， 其 中 pH 值 变 化 最 大 的 是 ( ль 

А. 0. 1mol/L СН. СООН +0. 1 01/1, СН, СООМа 

В. 0. 101/1, СН, СООН 

С. 0. 1mol/L НСІ 

О. 0. 101/1. МН, : Н,0 

46. 间接 碘 量 法 中 加 入 淀粉 指示 剂 的 适宜 时 间 是 ( js 

A. 滴定 开始 时 

В. 滴定 至 近 终 点 时 

С. 用 标准 滴定 溶液 滴定 了 近 50% 时 

р. 用 标准 滴定 溶液 滴定 了 50% 后 

47. 欲 配 制 1000mL 0.1molL 的 НСІ 溶液 ， 应 取 浓 盐酸 (12mol/L) 
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. 14. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(о 
А. 0. 841, В. 8. 4mL С. 1. 221, D. 121. 


48. 为 了 测定 水 中 的 Са”, Ме" 含量 ， 在 以 下 消除 少量 Ее*, АР? 干扰 的 
方法 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 
A. 于 酸性 溶液 中 加 入 三 乙醇 胺 ， 然 后 调 至 pH = 10 的 氨 性 溶液 
В. 于 酸性 溶液 中 加 入 КСМ, 然后 调 至 pH = 10 
С. 于 pH =10 的 氨 性 缓冲 溶液 中 直接 加 入 三 乙醇 胺 
D. 加 入 三 乙醇 胺 时 不 考虑 溶液 的 酸 碱 性 
49. 称 取 含 有 КС 与 KBr 的 混合 物 0. 3028g， 溶 于 水 后 用 AgNO, 标 准 溶液 滴 
定 ， 用 去 0. 1014mol/L 的 AgN0; 溶 液 30. 20mL， 则 该 混合 物 中 KCl 和 KBr 的 质量 
分 数 分 别 为 〈 ) 。[ 已 知 M(KCI) =74.55g/mol; M(KBr) =119.0g/mol] 
А. 34. 15%, 65. 85% В. 65.85% , 34. 15% 
С. 68. 30%, 31.70% р. 17.08%, 82. 92% 
50. 用 EDTA їйл МН, № Си, Д РУ ЭС рСи 突 跃 范围 大 小 的 陈述 
正确 的 是 ( в 
А. 酸度 越 大 ，NH, 的 浓度 越 小 ，pCu 突 跃 范围 越 大 
В. NH; 的 浓度 越 大 ，pCu 突 跃 范 围 越 大 
С. 适当 地 增 大 酸度 ， 则 pCu 突 跃 范围 变 大 
р. Cu 的 浓度 越 大 ，pCnu 突 跃 范围 越 大 
51. 用 摩尔 法 测定 纯碱 中 的 氧化 钠 ， 应 选择 的 指示 剂 是 ( ) 
А. K,Cr,0,; В. К,Сг0, С. КМО, р. КСІО, 
52. 分 析 工 作 中 实际 测量 到 的 数字 称 为 ( ) 。 
A. 精密 数字 В. 准确 数字 С. 可 靠 数 字 D. 有 效 数 字 
53. pH = 5. 26 的 有 效 数字 为 ( ) 位 。 





> 





Е) 





























А. 0 В. 2 С. 3 Р”. 4 
54. 可 用 下 述 方法 中 的 ( ) 来 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 。 
А. 进行 对 照 试验 B. 进行 空白 试验 

С. 进行 仪器 校准 D. 进行 分 析 结 果 校 正 
55. 分 析 纯 化 学 试剂 标签 的 颜色 为 ( А 

А. 绿色 В. 棕色 С. 红色 р. 蓝 色 


56. 在 实验 室 中 ， 当 皮肤 溅 上 浓 碱 时 ， 在 用 大 量 水 冲洗 后 ， 应 再 用 ( ) 
溶液 处 理 。 


A. 5% 的 小 苏打 溶液 В. 5% 的 硼酸 溶液 
C. 2% 的 硝酸 溶液 D. (1 +5000) РИ 


57. 电气 设备 失火 时 可 以 使 用 的 灭火 剂 是 ( ) 。 
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А. 泡沫 В. 二 氧化 碳 C. 1211 D. 干粉 

58. 在 同样 的 条 件 下 ， 用 标 样 代替 试 样 进行 的 平行 测定 叫 作 ( Аа 
А. 空白 试验 В. 对 照 试 验 C. 回收 试验 р. 校正 试验 
59. 一 般 来 说 ， 电 热 恒 温 鼓 风 干 燥 箱 的 适用 温度 范围 在 〈 ) 以 下 。 





А. 100% В. 300% С. 5001% р. 1000% 
60. 加 热 后 的 样品 若 未 冷却 至 室温 就 称 量 ， 则 称 量 值 ( ). 
А. 偏 低 B. 偏 高 C. 不 变 D. 高 低 不 一 定 


61. 测定 煤 样 挥发 分 时 应 称 取样 品 ( je 

А. lg+0.1g В. lg+0.0lg С. lg+0.00lg Р. 1р +0. 00015 

62. 欲 配制 (1+5) НСІ 溶液， 应 在 10mL 6molL 的 盐酸 溶液 中 加 水 
( а 

А. 1001. В. 5051. С. 30mL D. 20mL 

63. 用 盐酸 溶液 滴定 碳酸 钠 溶 液 的 第 一 个 和 第 二 个 化 学 计量 点 可 分 别 用 选用 
( ) 指示 剂 。 





























А. НЕЖИН В. КТИ 6 

С. 酚 栈 和 甲 基 红 р. 甲 基 红 和 铬 黑 T 

64. 天 平和 夸 码 要 定时 检定 ， 一 般 规 定 检定 时 间 间 隔 不 超过 ( ) 。 

A. 半年 B. 一 年 C. 二 年 D. 三 年 

65. 在 使 用 分 析 天 平 进行 称 量 的 过 程 中 ， 加 减 夸 码 或 取 物 体 时 把 天 平 托 起 是 
为 了 ( ) 。 

А. 减少 玛瑙 刀口 的 磨损 В. 防止 指针 摆动 

С. 防止 天 平 摆动 р. 防止 天 平 梁 弯曲 





66. 在 物质 的 量 浓度 (以 其 化 学 式 为 基本 单元 ) 相同 的 情况 下 ， 下 列 物质 的 
水 溶液 pH 值 最 高 的 是 ( ) 。 

А. CH;COONa В. СН,СООМН, С. NH,Cl р. NaCl 

67. 用 0. 101/1. 的 НСІ 滴定 0. 101/1. 的 МОН 时 pH 值 突变 范围 是 9.7 ~ 
4.3, Я Пао ИТ, 的 HCl 滴定 lmolEL 的 NaO0H 时 pH 值 突变 范围 应 为 ( ) 。 

А. 9.7 -4.3 В. 8.7 ~4.3 С. 10.7-3.3 Р. 8.7-5.3 

68. 将 pH=3 5 рН =1 的 两 种 电解 质 溶液 等 体积 混合 后 ， 深 液 的 pH 值 为 
( Р 

А. 0.3 В. 2.0 C. 1.3 р. 2.3 

69. 氧化 还 原 滴定 法 和 酸 碱 滴定 法 基本 相同 之 处 是 ( е 

А. 方法 原理 В. 分 析 操 作 C. 反应 历程 D. 反应 速度 

70. 已 知 某 数 据 测量 结果 的 绝对 误差 为 1g， 测量 结果 的 平均 值 为 20g， 则 其 
结果 的 相对 误差 为 ( ) 。 
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- 16. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
А. 5% В. 10% С. 4% р. 3% 


71. 硫 代 硫 酸 钠 应 深入 (  ) 滴定 管 中 使 用 。 
А. 棕色 酸 管 В. 棕色 碱 管 С. НЕЕ р. 白色 碱 管 
72. 在 试验 中 要 准确 量 取 20. 00mL 溶液 ， 可 以 使 用 的 仪器 为 (” ”)。 






























































А. РЖ В. 量 简 С. 胶 帽 滴 管 D. 滴定 管 
73. 在 定量 分 析 工 作 中 ， 要 求 测定 结果 的 误差 ( ) 。 

А. 越 小 越 好 B. 等 于 0 

С. 略 大 于 允许 误差 р. 在 允许 误差 范围 内 

74. 测定 HH,SO, 溶 液 的 浓度 时 应 采用 ( ) 。 

A. 直接 滴定 法 B. 间接 滴定 法 

C. 返 滴定 法 D. 置换 滴定 法 

75. 碘 量 法 测量 中 使 用 碘 量 瓶 的 目的 主要 是 防止 ( 2 

А. 碘 的 挥发 В. ЛЖ 

С. 游 和 二氧化碳 D. 水 分 进入 


76. 以 硫酸 滴定 碳酸 钠 溶 液 时 ， 应 在 等 当 点 前 者 沸 被 滴定 溶液 ， 以 除去 二 氧 
化 碳 ， 否 则 测定 结果 <), 


А. 偏 高 В. 偏 低 C. 不 变 D. 不 能 确定 
77. 酸 碱 指示 剂 变色 的 内 因 是 指示 剂 本 身 ( ) 变化 。 

A. 浓度 B. 温度 C. 结构 D. 体积 

78. 氧 氧化 钠 中 常 含 有 少量 的 碳酸 钠 ， 是 因为 其 具有 很 强 的 ( ) 。 
А. 碱 性 B. 氧化 性 C. 吸湿 性 D. 酸性 


79. 一 定 条 件 下 ， 配 位 化 合 物 的 稳定 常数 越 大 ， 则 该 配 位 化 合 物 越 稳定 ， 滴 
定 的 突 趴 范围 (。”)。 





А. ЖК В. 越 小 C. 不 一 定 р. 没有 影响 

80. 下 列 仪器 中 可 以 放 在 电炉 上 直接 加 热 的 是 ( Је 

А. Т1. В. 量 杯 С. ЕЯ р. 烧杯 

81. 表示 计量 器 具 合 格 可 使 用 的 检定 标志 为 ( ) 。 

A. 绿色 В. 红色 C. 黄色 D. 蓝 

82. 计量 标准 主 标准 器 及 主要 配套 设备 经 检定 和 自 检 合格 ， 应 贴 上 的 彩色 标 
志 是 ( ) 。 

А. 蓝 色 В. 红色 C. ве, р. 绿色 

83. 计量 器 具 的 检定 标志 为 黄色 ， 说 明 ( ) 。 

A. 合格 ， 可 使 用 B. 不 合格 ， 应 停 用 


С. 检测 功能 合格 ， 其 他 功能 失效 О. 没有 特殊 意义 
84. 计量 仪器 的 校准 和 检定 的 主要 区 别 在 于 是 否 具 有 ( ) 。 
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А. 法 制 性 B. 技术 性 C. 准确 性 D. 规范 性 
85. 实验 室 所 使 用 的 玻璃 量 髓 ， 都 要 经 过 ( ) 的 检定 。 

А. 国家 计量 基准 带 具 B. 国家 计量 部 门 

C. 地 方 计量 部 门 р. 社会 公用 计量 标准 顺 具 


86. 以 下 用 于 化 工 产品 检验 的 顺 具 中 ( ) 属于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工 
Итан. 





А. 量 简 、 天 平 В. 台秤 、 密 度 计 

С. 烧杯 、 硅 码 р. 温度 计 、 量 杯 

87. 证 明 计量 器 具 已 经 过 检定 ， 并 获得 满意 结果 的 文件 是 ( ) 
А. 检定 证 书 B. 检定 结果 通知 书 

C. 检定 报告 D. 检测 证 书 


88. 下 列 关 于 校准 与 检定 的 叙述 不 正确 的 是 ( ) 。 

А. 校准 不 具有 强制 性 ， 检 定 则 属 执法 行为 

В. 校准 的 依据 是 校准 规范 、 校 准 方法 ， 检 定 的 依据 则 是 按 法 定 程 序 审批 公 
布 的 计量 检定 规程 

С. 校准 和 检定 的 主要 要 求 都 是 确定 测量 仪 右 的 示 值 误差 

р. 校准 通常 不 判断 测量 仪器 合格 与 否 ， 检 定 则 必须 做 出 合格 与 否 的 结论 

89. 国家 一 级 标准 物质 的 代号 用 ( ” ”) 表示 。 











А. СВ В. СВУ С. СВУ (Е) р. СВИТ 

90. 我 国标 准 物 质 的 类 别 和 应 用 领域 分 为 ( ) 种 。 

A. 5 В. 8 С. 13 р. 15 

91. 打开 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 、 浓 氨水 等 试剂 瓶 塞 时 ， 应 在 ( ) 中 进行 。 
А. 冷水 浴 В. 走廊 C. 通风 橱 D. 药品 库 
92. 含 无 机 酸 的 废 液 可 采用 ( ) 处 理 。 

А. 沉淀 法 В. ЖА С. 中 和 法 D. 氧化 还 原 法 
93. 冷却 浴 或 加 热 浴 用 的 试剂 可 选用 ( ) 。 

А. 优 级 纯 В. 分 析 纯 С. 化 学 纯 р. 工业 品 
94. 使 用 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 时 ， 必 须 在 ( ) 中 进行 。 

A. 大 容器 В. 玻璃 器 中 

С. 耐 腐蚀 容器 р. 通风 橱 

95. 因 吸 入 少量 氯气 、 澳 莱 气 而 中 毒 者 ， 可 用 ( ) Жн. 

А. 碳酸 氧 钠 溶 液 В. 碳酸 钠 溶 液 

C. 硫酸 铜 溶液 р. 乙酸 溶液 


96. 测定 试验 用 水 的 电导 率 时 ， 要 注意 避免 空气 中 的 ( ) РЖ, Ш 
水 的 电导 率 (  )。 
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. 18. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
А. ЖА, ВИЛ В. 二 氧化 碳 ， 增 大 
С. 氧气 ， 增 大 р. 二 氧化 碳 ， 减 小 
97. 一 般 分 析 试 验 和 科学 研究 中 使 用 ( Ха 
А. 优 级 纯 试剂 B. 分 析 纯 试剂 
С. 化 学 纯 试剂 D. 试验 试剂 
98. ШЕИ ( ) 时 表明 氧化 能 力 降低 至 不 能 使 用 。 
А. 黄 绿色 В. 暗 红色 C. 无 色 р. 蓝 色 
99. 某 一 试剂 其 标签 上 英文 缩写 为 AR， 其 应 为 〈 а 
А. 优 级 纯 B. 化 学 纯 С. 分 析 纯 D. 生化 试剂 
100. 某 一 试剂 为 优 级 纯 ， 则 其 标签 颜色 应 为 ( Ys 
A. 绿色 B. 红色 С. 蓝 色 D. 咖啡 色 
101. 作为 基准 试剂 ， 其 杂质 含量 应 略 低 于 ( а 
А. 分 析 纯 В. 优 级 纯 С. 化 学 纯 试验 试剂 


D. 
102. 滴定 分 析 中 ， 若 怀疑 试剂 在 放置 中 失效 ， 可 通过 (  ) 方法 检验 。 
A. 仪器 校正 В. 对 照 分 析 C. 空白 试验 D. 无 合适 方法 
103. 分 析 测 定 中 出 现 的 下 列 情况 中 ，( ) 属于 偶然 误差 。 

А. 滴定 时 所 加 试剂 中 含有 微量 的 被 测 物质 

В. 滴定 管 读 取 的 数 偏 高 或 偏 低 

С. 所 用 试剂 含 干扰 离子 

D. 室温 升 高 

104. 检验 方法 是 否 可 靠 的 办 法 (  )。 




















А. 校正 仪器 B. 加 标 回 收 率 

C. 增加 测定 的 次 数 D. 空白 试验 

105. 可 用 下 述 ( ) 方法 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 。 
A. 进行 对 照 试 验 В. 进行 空白 试验 

С. 进行 仪器 校准 D. 增加 平行 测定 次 数 


106. 使 用 分 析 天 平 用 差 减法 进行 称 量 时 ， 为 使 称 量 的 相对 误差 在 0.1% 以 
， 试 样 质量 应 ( ) 。 


A. 在 0.2g 以 上 B. 在 0.2g 以 下 
С. 在 0.1g 以 上 D. 在 0.4g МЕ 
107. 系统 误差 的 性 质 是 ( ) 。 

А. 随机 产生 B. 具有 单 向 性 
С. 呈正 态 分 布 D. 难以 测定 





108. 下 列 各 措施 可 减 小 偶然 误差 的 是 ( ) 。 
А. 校准 夸 码 В. 进行 空 日 试验 
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С. 增加 平行 测定 次 数 D. 进行 对 照 试验 

109. 下 述 论述 中 错误 的 是 ( ) 。 

A. 方法 误差 属于 系统 误差 B. 系统 误差 包括 操作 误差 
С. 系统 误差 呈现 正 态 分 布 р. 系统 误差 具有 单 向 性 


110. 一 个 分 析 方 法 的 准确 度 是 反映 该 方法 〈 ) 的 重要 指标 ， 它 决定 着 
分 析 结 果 的 可 靠 性 。 

A. 系统 误差 В. 随机 误差 C. 标准 偏差 D. 正确 

111. 由 分 析 操 作 过 程 中 茶 些 不 确定 的 因素 造成 的 误差 称 为 ( ” ” )。 

A. 绝对 误差 В. 相对 误差 С. 系统 误差 р. 随机 误差 

112. 在 滴定 分 析 法 测定 时 出 现 的 下 列 情况 中 ,( ” ” ) 属于 系统 误差 。 


А. 试 样 未 经 充分 混 匀 B. 滴定 管 的 读数 读 错 

С. 滴定 时 有 液 滴 溅 出 р. 夸 码 未 经 校正 

113. 在 干燥 器 中 用 干燥 的 硼砂 来 标定 盐酸 ， 其 结果 ( ) 。 

А. 偏 高 В. 偏 低 C. 无 影响 D. 不 能 确定 
114. 在 滴定 分 析 中 ， 由 于 存在 副 反 应 而 产生 的 误差 称 为 ( ” ” )。 
A. 公差 B. 系统 误差 C. 随机 误差 D. 相对 误差 
115. 下 述 论述 中 正确 的 是 ( ) 。 

А. 方法 误差 属于 系统 误差 B. 系统 误差 包括 操作 失误 

С. 系统 误差 呈现 正 态 分 布 D. 偶然 误差 具有 单 向 性 





116. 比较 两 组 测定 结果 的 精密 度 ， 正确 的 是 ( )。 甲 组 : 0. 19%, 
0.19% ，0.20% ，0.21% 。0.21% 。 乙 组 : 0.18% 0.20%, 0.20%, 0.21%, 
0.22%. 











А. 甲 、 乙 两 组 相同 В. 甲 组 比 乙 组 高 

С. 乙 组 比 甲 组 高 D. 无 法 判别 

117. 测量 结果 与 被 测量 真 值 之 间 的 一 致 程度 称 为 〈 ры 

А. 重复 性 В. 再 现 性 C. 准确 性 D. 精密 性 


118. 对 同一 盐酸 溶液 进行 标定 ， 甲 的 相对 平均 偏差 为 0.1% ， 乙 为 0.495 ， 
丙 为 0.8% ， 对 其 试验 结果 的 评论 错误 的 是 ( ) 

А. 甲 的 精密 度 最 高 В. 甲 的 准确 度 最 高 

С. 丙 的 精密 度 最 低 D. 丙 的 准确 度 最 低 

119. 如 果 要 求 分 析 结 果 达 到 0. 1% 的 准确 度 ， 则 在 使 用 灵敏 度 为 0. 1mg 的 天 
平 称 取 试 样 时 ， 至 少 要 取 ( )s 

A. 0.1g B. 0.05g C. 0.2g D. 0. 55 

120. 三 人 对 同一 样品 进行 分 析 ， 采 用 同样 的 方法 ， 测 得 的 结果 ， 甲 为 
31.27%, 31.26%, 31.28%, 2, М 31.17%. 31.22%. 、31.21% ， 丙 为 
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31.32% 、31.28% 、31. 30% 。 甲 、 乙 、 两 三 人 精密 度 的 高 低 顺序 为 ( ) 。 
А. 甲 > 两 > 乙 В. 甲 > 乙 > 丙 
С. 乙 > 甲 > 丙 р. 两 > 甲 > 乙 
121. 下 列 论述 中 正确 的 是 ( ) 。 
А. 准确 度 高 一 定 需要 精密 度 高 
B. 分 析 测 量 的 过 失误 差 是 不 可 避免 的 
C. 精密 度 高 则 系统 误差 一 定 小 
D. 精密 度 高 则 准确 度 一 定 高 
122. 一 个 样品 分 析 结 果 的 准确 度 不 好 ， 但 精密 度 好 ， 可 能 存在 ( в 


А. 操作 失误 B. 记录 有 差错 

С. 使 用 试剂 不 纯 р. 随机 误差 大 

123. NaHC0,; 纯 度 的 技术 指标 为 三 99.0% ， 下 列 测 定 结果 不 符合 要 求 的 是 
( № 

А. 99. 05% В. 99. 01% С. 98. 94% D. 98. 95% 

124. 标准 偏差 的 大 小 说 明 ( ) 。 

A. 数据 的 分 散 程度 В. 数据 与 平均 值 的 偏离 程度 

C. 数据 的 大 小 D. 数据 的 集中 程度 

125. 滴定 分 析 中 要 求 测定 结果 的 误差 应 ( ) 

A. 等 于 0 В. 大 于 公差 С. 等 于 公差 D. 小 于 公差 


126. 将 置 于 普通 干燥 器 中 保存 的 Na,B,0,. 10H,0 作为 基准 物质 用 于 标定 盐 
酸 的 浓度 ， 则 盐酸 的 浓度 将 ( ) 。 

А. 偏 高 В. 偏 低 C. 无 影响 D. 不 能 确定 

127. 己 知 天 平 称 量 绝对 误差 为 +0.2mg， 若 要 求 称 量 相 对 误差 小 于 0. 2% ， 
则 应 至 少 称 取 ( ) g 试 样 。 

A. lg B. 0.2g С. 0.1g D. 0. 02g 

128. НАЖ С (КНР) 标定 0. 101/1. 的 Маон 溶液 ， 若 使 测量 滴 
定 体积 的 相对 误差 小 于 0.1% ， 则 最 少 应 称 取 基 准 物 ( ) в. [М(КНР) = 
204. 2g/ mol | 

A. 0.41 B. 0. 62 C. 0. 82 р. 0. 08 

129. 在 一 分 析 天 平 上 称 取 一 份 试 样 ， 可 能 引起 的 最 大 绝对 误差 为 0. 0002g， 
若 要 求 称 量 的 相对 误差 小 于 或 等 于 0.1% ， 则 称 取 的 试 样 质量 应 该 ( Ха 

А. 大 于 0.2g В. 大 于 或 等 于 0.2g 

C. 大 于 0.4g р. 小 于 0.2g 

130. 测定 某 石 灰 石 中 的 碳酸 钙 含 量 ， 得 以 下 数据 : 79. 58% 、79. 45% 、 
79. 47% 、79. 50% 、79. 62% 、79. 38% 。 其 平均 值 的 标准 偏差 为 ( JJ 
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А. 0. 09% В. 0. 11% С. 0.90% р. 0.06% 
131. 0. 0234 х4. 303 х71. 07 + 127. 5 的 计算 结果 是 ( ) 。 
А. 0. 0561259 В. 0. 056 С. 0. 05613 р. 0. 0561 
132. pH =2. 0， 其 有 效 数 字 为 Е 
А. 1 位 B. 2 位 С. 3 位 р. 4 位 
133. pH = 9. 26 的 有 效 数字 是 ( ) 位 。 
A.0 B. 2 C. 3 D. 4 
134. 测定 煤 中 含 硫 量 时 ， 规 定 称 样 量 为 3g， 精 确 至 0.1g,， 则 ( ) 表示 
结果 更 合理 。 
А. 0. 042% В. 0. 0420% С. 0. 04198% р. 0. 04% 
135. 在 记录 滴定 管 读数 时 ， 小 数 点 后 应 保留 ( ) 位 。 
А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 


136. 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 到 的 数字 称 为 ( )s 
A. 精密 数字 B. 准确 数字 C. 可 靠 数 字 р. 有 效 数字 
137. 某 标准 滴定 溶液 的 浓度 为 0. 5010mol/L， 它 的 有 效 数 字 是 ( je 


A. 5 位 B. 4 位 C. 3 位 D. 2 位 
138. 下 列 各 数 中 ， 有 效 数 字 位 数 为 4 位 的 是 ( js 

А. [Н* ] =0.0003mol/L В. рН =8. 89 

С. с(НСІ) =0. 1001 во ИТ, р. 4005/1. 

139. 下 列 数据 记录 有 错误 的 是 ( Е 

А. 分 析 天 平 : 0. 2800g B. 移 液 管 : 25. 00mL 

С. 滴定 管 : 25. 00mL р. 量 简 : 25. 00mL 

140. 下 列 数据 中 ， 有 效 数 字 位 数 为 4 位 的 是 ( je 

А. [Н*] =0.002mol/L В. pH =10. 34 

С. ш= 14. 56% D. ш =0. 031% 


141. 实验 室 安全 守则 中 规定 ， 严 禁 任何 (  ) 入 口 或 接触 伤口 ， 不 能 
( ) 代替 餐具 


р ?Уо 





А. 食品 ， 烧 杯 В. 药品 ， 玻 璃 仪器 

С. 药品 ， 人 烧杯 р. 食品 ， 玻 璃 仪器 

142. 应 该 放 在 远离 有 机 物 及 还 原 物 质 的 地 方 ， 使 用 时 不 能 戴 橡 胶 手 套 的 是 
(о). 

А. 浓 硫 酸 B. 浓 盐 酸 С. ЖНА р. Ше 

143. 电气 设备 火灾 宜 用 (  ) 灭火 。 

A. 水 В. 泡沫 灭火 带 


С. 干粉 灭火 器 D. 湿 抹 布 
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144. 检查 可 燃气 体 管 道 或 装置 气 路 是 否 漏 气 时 ， 禁 止 使 用 ( Ја 
А. 火焰 В. 肥皂 水 
С. 十 二 烷 基 硫 酸 钠 水 溶液 р. 部 分 管道 浸入 水 中 的 方法 
145. 金属 钠 着 火 时 ， 可 选用 的 灭火 器 是 ( дв 
А. 泡沫 式 灭 火器 В. 干粉 灭火 器 
С. 1211 灭火 器 D. 7150 灭火 器 
146. 进行 中 和 滴定 时 ， 事 先 不 应 该 用 所 成 溶液 润 洗 的 仪器 是 ( а 
А. 酸 式 滴定 管 В. 碱 式 滴定 管 
С. Я р. 移 液 管 
147. 刻度 “0” 在 上 方 的 用 于 测量 液体 体积 的 仪器 是 ( ры 
А. 滴定 管 B. 温度 计 С. ж D. 烧杯 
148. 判断 玻璃 仪器 是 否 洗 净 的 标准 是 观察 器 壁 上 ( js 
А. 附着 的 水 是 否 聚 成 水 滴 В. 附着 的 水 是 否 形成 均匀 的 水 膜 


C. 附着 的 水 是 否 可 成 股 地 流下 р. 是 否 附 有 可 浴 于 水 的 脏 物 
149. 下 列 有 关 容 量 瓶 的 使 用 不 正确 的 是 ( ) 。 


А. 使 用 前 应 检查 是 否 漏水 В. 瓶 塞 与 瓶 应 配套 使 用 

С. 使 用 前 在 烘箱 中 烘 干 D. 容量 瓶 不 宜 代 替 试剂 瓶 使 用 
150. 要 准确 量 取 25. 00mL 的 稀 盐 酸 ， 可 用 的 仪器 是 ( ) 。 

А. 2$mL 的 量 简 В. 25mL 的 酸 式 滴定 管 

С. 251, 的 碱 式 滴 定 管 D. 251, 的 烧杯 
(二 ) 多 选 题 


1. 下 列 操作 中 错误 的 是 ( js 

. 配制 Маон 标准 溶液 时 ， 用 量 简 量 取 水 

. 把 AgNO; 标 准 深 液 储 于 橡胶 塞 的 棕色 瓶 中 

把 NaS,0; 标 准 涂 液 储 于 标 色 细 口 瓶 中 

. 用 EDTA 标准 溶液 滴定 Ca 时， 滴定 速度 要 快 一 些 

测定 中 出 现下 列 情 况 ， 属 于 偶然 误差 的 是 ( ) 5 

. 滴定 时 所 加 试剂 中 含有 微量 的 被 测 物质 

. 某 分 析 人 员 几 次 读 取 同一 滴定 管 的 读数 不 能 取得 一 致 

. 滴定 时 发 现 有 少量 溶液 溅 出 

某 人 用 同样 的 方法 测定 ， 但 结果 总 不 能 一 臻 

以 CaC0; 为 基准 物 标定 EDTA 时 ，( ) 需 用 操作 液 润 洗 。 
滴定 管 В. 容量 瓶 C. 移 液 管 р. РЖ 
下 列 标准 滴定 洲 液 中 ， 需 储 放 于 棕色 细 口 瓶 中 的 有 ( Ха 
. AgNO, В. Na,S,0, C. NaOH D. EDTA 





И-ни 
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5. 下 列 基准 物质 中 ， 可 用 于 标定 EDTA 的 是 ( ) 。 

А. 无 水 碳酸 钠 В. 氧化 锌 

С. 碳酸 钙 D. 重 铬 酸 钾 

6. 化 工 产 品 所 具有 的 特点 包括 ( ) 。 

А. 种 类 多 В. 易 分 解 C. 性 质 稳 定 D. 更 新 换代 快 

7. 下 列 溶液 中 具有 缓冲 作用 的 是 ( в 

А. 1001, 201/1, СН,СООН + 1001, 1то МТ, NaOH 

В. 100mL 1 то МТ, НСІ + 501, 201/1, МН, + Н,О 

С. 200mL lmoLZL СН,СООН +100mL 201/1, NaOH 

р. 100mL lmol/L МН, СІ + 100mL 1 01/1, МН, + Н,О 

8. 洗涤 下 列 仪器 时 ， 不 能 用 去 污 粉 洗刷 的 是 ( Б 

А. 烧杯 В. 滴定 管 С. Шеш D. 漏斗 

9. 下 列 数据 中 ， 有 效 数字 位 数 为 四 位 的 是 ( Р 

А. [Н*] =0. 006mol/L В. pH=11.78 

С. (М0) = 14. 18% О. с(МаОН) =0. 1132 то ИТ, 

10. 在 维护 和 保养 仪器 设备 时 ， 应 坚持 “三 防 四 定 ”的 原则 ， 即 要 做 到 
уе 

А. 定 人 保管 В. 定点 存放 C. 定 人 使 用 D. 定期 检修 
11. 在 纯 水 中 加 入 一 些 酸 ， 则 溶液 中 ( № 

А. [н ] 与 [OH - ] 的 乘积 增 大 B.[H*] 减 小 

С. [HH 与 [OH ] 的 乘积 不 变 р. [н] 

12. 下 列 各 混合 溶液 中 ，( ) 对 溶液 的 pH 值 具 有 缓冲 能 

А. 100mL lmol/L СН,СООН +100mL 1mol/L NaOH 

В. 100mL lmol/L НСІ + 2001, 2mol/L МН, + H,0 

. 200mL 1mol/L CH;COOH +100mL 2mol/L NaOH 

р. 100mL lmol/L МН, СІ + 100mL lmol/L МН, • HO 

13. 从 商业 方面 考虑 ， 采 样 的 主要 目的 是 ( ) 

A. 验证 样品 是 否 符合 合同 的 规定 

В. 检查 生产 过 程 中 泄漏 的 有 害 物质 是 否 超过 允许 极限 

C. 验证 是 否 符合 合同 的 规定 

D. 保证 产品 销售 质量 ， 以 满足 用 户 的 要 求 

14. 碘 量 法 中 使 用 碘 量 瓶 的 目的 是 ( е 
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А. ВЕНЕ В. 防止 溶液 与 空气 接触 
C. 提高 测定 的 灵敏 度 р. 防止 溶液 溅 出 








15. 下 列 要 求 中 不 是 重量 分 析 法 对 称 量 形式 的 要 求 的 是 ( ) 。 
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A. 性 质 要 稳定 В. 颗粒 要 粗大 
C. 相对 分 子 质量 要 大 D. 表面 积 要 大 
16. 化 工 产 品 的 特点 包括 ( ) 。 
A. 更 新 换代 快 B. 具有 不 稳定 性 
С. 多 数 有 毒 D. 性 能 差异 大 
17. 下 列 玻璃 仪器 中 ， 加 热 时 需 垫 石棉 网 的 是 ( js 
А. 烧杯 В. 碘 量 瓶 C. 试管 р. ЛЕХ 
18. 通用 化 学 试剂 包括 ( ) 
А. 分 析 纯 试剂 B. 光谱 纯 试 剂 
C. 化 学 纯 试剂 р. 优 级 纯 试 剂 


19. 用 0. 101/1. 的 МаОН 滴定 0. lmol 民 的 HCOOH (pK,=3.74) 时 ,适用 
的 指示 剂 是 ( 28 






































А. ВХ В. 溴 甲 酚 绿 С. Т8 р. 百 里 酚 蓝 
20. 被 高 锰 酸 钾 深 液 污染 的 滴定 管 可 用 ( ) 溶液 洗涤 。 

A. 铬 酸 洗 液 В. 碳酸 钠 C. 草酸 D. 硫酸 亚 铁 
21. 下 列 物质 着 火 ， 不 宜 采 用 泡沫 灭火 器 灭火 的 是 ( 2 

А. 可 燃 性 金属 В. 可 燃 性 化 学 试剂 

C. 木材 D. 带电 设备 


22. 下 列 关于 判断 酸 碱 滴定 能 否 直 接 进 行 的 叙述 正确 的 是 ( а 

A.， 当 弱酸 的 电离 常数 K, <10 时， 可 以 用 强 碱 溶液 直接 滴定 

B， 当 弱酸 的 浓度 。 和 弱酸 的 离 解 常数 К, 的 乘积 сК, 二 10 习 时， 滴定 可 以 直 
接 进行 

С. 极 弱 碱 的 共 力 酸 是 较 强 的 弱酸 ， 只 要 能 满足 cK.,>10 一 的 要 求 ， 就 可 以 用 
标准 溶液 直接 滴定 

р. Р, АЧ сК, 10 “时 ,才能 用 酸 标准 溶液 直接 进行 滴定 

23. EDTA 直接 滴定 法 需 符合 ( )s 














А. c(M)K’'y=10° В. с(М) Куу 2с(№) Куу 

С. с(М) К, /с (М) Куу 210° р. 要 有 某 种 指示 剂 可 选用 

24. 某 EDTA 滴定 的 pM 突 跃 范围 很 大 ， 这 说 明 滴 定时 ( jo 

А. М 的 浓度 很 大 B. 酸度 很 大 

C. 反应 完成 的 程度 很 大 р. 反应 平衡 常数 很 大 

25. 在 EDTA 滴定 中 ， 下 列 ( ) 能 降低 配 位 化 合 物 MY 的 稳定 性 。 
А. М 的 水 解 效应 B. EDTA 的 酸 效 应 

С. М 的 其 他 配 位 效应 D. pH 的 缓冲 效应 

















26. 为 减 小 间接 碘 量 法 的 分 析 误 差 ， 滴 定时 可 用 下 列 方 法 中 的 ( ) 。 
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ЭТ. 


. 快 


187 
慢 摇 快 滴 
始 慢 摇 快 滴 ， 终 点 前 快 摇 慢 滴 
. 反应 时 放置 暗 处 
. 精密 仪器 着 火 时 ， 可 以 使 用 ( ) 灭火 。 
. 四 氧化 碳 灭 火器 B. 1211 和 二 氧化 碳 灭 火器 
. 水 或 泡沫 灭火 右 D. 沙土 


. 用 分 析 天 平 称 量 样品 时 ， 其 称 量 误差 的 来 源 有 ( )。 
. 称 量 时 样品 吸水 ， 天 平和 夸 码 的 影响 

. 环境 因素 的 影响 

. 空气 浮力 的 影响 

. 操作 者 自身 造成 的 影响 

. 实验 室 防 火 防爆 ， 要 避免 ) 同时 存在 。 


. 可燃 物 В. 火 源 C. 电源 р. 助燃 物 
. 下 列 标准 溶液 中 ， 使 用 中 必须 采用 棕色 酸 式 滴定 管 的 有 ( 
.J В. Na,S,0, С. KMnO, р. Н,80, 
. 基准 物质 必须 符合 下 列 条 件 中 的 ( Ја 
. 纯度 在 99. 9% 以 上 В. 必须 储存 于 干燥 器 中 
. 组 成 与 化 学 式 完全 相符 D. 性 质 稳定 ， 具 有 较 大 的 摩尔 质量 


. 过 滤 大 颗粒 晶体 沉淀 不 应 选用 (””)。 

. 快速 滤纸 B. 中 速 滤 纸 C. 慢 速 滤纸 D. 定性 滤纸 
. 下 列 情况 下 ， 导 致 试剂 质量 增加 的 是 ( ”)。 

. 盛 浓 硫 酸 的 瓶 口 敞开 В. 成 浓 盐酸 的 瓶 口 沿 开 
. 盛 固体 氢 氧 化 钠 的 瓶 口 敞开 р. 盛 胆 砚 的 瓶 口 敞 开 
. 在 选取 试剂 时 ， 以 下 操作 正确 的 是 ( ) 。 

. 取 用 试剂 时 应 注意 保持 清洁 

. 固体 试剂 可 直接 用 手 拿 

. 可 用 量 简 准确 地 量 取 溶液 

. 在 分 析 工 作 中 ， 所 选用 试剂 的 浓度 及 用 量 都 要 适当 

. 可 导致 化 学 试剂 变质 的 因素 包括 ( ) 。 


. 空气 湿度 B. 温度 C. 光 р. 使 用 的 器 到 
. 某 分 析 结 果 的 精密 度 很 好 ， 准 确 度 很 差 ， 可 能 是 ( ) 造成 的 。 

. 称 量 记 录 有 差错 В. УЖЕ 

. 试剂 不 纯 р. 所 用 计量 器 具 未 校正 


在 滴定 分 析 操 作 中 出 现下 列 情况 ， 导 致 系统 误差 的 有 ( ) 。 
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А. 


45. 


. 滴定 管 未 经 校准 В. 滴定 时 有 溶液 溅 出 

. 指示 剂 选择 不 当 D. 试剂 中 含有 干扰 离子 

. 使 用 ( ) 时 必须 在 通风 柜 中 进行 ， 若 不 注意 ， 则 可 能 引起 中 毒 。 
. 浓 硝 酸 В. ЖЕ С. ЖИ р. АЖ 

. 下 列 氢 述 中 是 沉 演 滴定 反应 必须 符合 的 条 件 的 为 〈 ) 。 

. 沉淀 反应 要 迅速 、 定 量 地 完成 

. 沉淀 的 溶解 度 要 不 受 外 界 条 件 的 影响 

. 要 有 确定 滴定 反应 终点 的 方法 

. 沉淀 要 有 颜色 

. 不 能 在 烘箱 中 进行 烘 干 的 玻璃 仪器 是 ( ре 

. 滴定 管 В. 移 液 管 С. 称 量 瓶 р. 容量 瓶 

. 化 学 检验 工 应 遵守 的 规则 有 ( а 

. 遵守 操作 规程 ， 注 意 安 全 

. 努力 学 习 ， 不 断 提 高 基础 理论 水 平和 操作 技能 

. 认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 苟 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 
. 遵 纪 和 守法， 不 谋私 利 ， 不 徇私 情 

. 不 违背 检验 工作 的 规定 的 选项 是 〈 ) 。 

. 在 分 析 过 程 中 经 常 发 生 异 常 现象 属于 正常 情况 

. 分 析 检 验 结论 不 合格 时 ， 应 再 次 取样 复 检 

. 分 析 的 样品 必须 按 规定 保留 一 份 

. 所 用 的 仪器 、 药 品 和 溶液 必须 符合 标准 规定 

. 分 析 检 验 人 员 一 般 应 ( 部 

. 熟练 掌握 所 承担 的 分 析 、 检 验 任务 的 技术 标准 、 操 作 规 程 

. 认真 填写 原始 记录 ， 对 测定 数据 有 分 析 能 

. 能 按 操作 规程 正确 使 用 分 析 仪 器 、 设 备 

. 根据 分 析 项 目 要 求 ， 查 找 分 析 方 法 

44. 
， 它 们 依次 用 ( ) 表示 。 








计量 检测 仪器 上 应 设 有 醒目 的 标志 ， 分 别 贴 有 合格 证 、 准 用 证 和 停 用 


蓝 色 B. 绿色 C. 黄色 D. 红色 
以 下 用 于 化 工 产品 检验 的 需 具 中 属于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工作 计量 需 


具 的 是 ( ) 5 


А. 
С. 


分 光 光 度 计 、 天 平 в. 台秤 、 酸 度 计 
烧杯 、 夸 码 р. 温度 计 、 量 杯 


46. 下 列 属于 标准 物质 特性 的 是 ( ) 。 


А. 


均匀 性 В. 氧化 性 С. 准确 性 D. 稳定 性 
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47. 


А. 


сл 
下 


下 列 属于 标准 物质 应 用 的 是 ( ” ” )。 


仪器 的 校正 B. 方法 的 鉴定 
. 实验 室内 部 的 质量 保证 D. 用 于 技术 仲裁 


. 下 列 属于 我 国标 准 物 质 的 是 (””)。 
. 化工 产品 成 分 分 析 标 准 物 质 B. 安全 卫生 标准 





. 食品 成 分 分 析 标准 物质 р. 建材 成 分 分 析 标准 物质 
. 属于 化 学 试剂 中 标准 物质 特征 的 是 (。” )。 

. 组 成 均匀 B. 性 质 稳定 

.化 学 成 分 已 确定 р. 辅助 元 素 含量 准确 


. 标准 物质 的 主要 用 途 有 (  ” )。 
. 滴定 分 析 标 准 溶液 的 定 值 B. pH 计 的 定位 





. 色谱 分 析 的 定性 和 定量 D. 有 机 物 元 素 分 析 
. 不 能 减少 测定 过 程 中 偶然 误差 的 方法 是 ( ) 。 

. 进行 对 照 试 验 В. 进行 空 日 试验 

. 进行 仪器 校正 D. 增加 平行 测定 次 数 
. 滴定 误差 的 大 小 主要 取决 于 (””)。 

. 指示 剂 的 性 能 В. 溶液 的 温度 

. 溶液 的 浓度 D. 滴定 管 的 性 能 


. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

. 无 限 多 次 测量 的 偶然 误差 服从 正 态 分 布 

. 有 限 次 测量 的 偶然 误差 服从 ;分布 

. t 分 布 曲 线 随 自 由 度 f 的 不 同 而 改变 

. t 分 布 就 是 正 态 分 布 

. 在 下 列 情况 中 ，( ” ”) 会 对 结果 产生 正 误差 。 

. 以 HCl 标准 溶液 滴定 茶 碱 样 ， 所 用 滴定 管 未 洗 净 ， 滴 定时 管内 壁挂 有 液 











滴 




















.以 ,Cr,0; 为 基准 物 ， 用 砚 量 法 标定 Na,S,0; 溶 液 的 浓度 时 ， 滴 定 速 度 过 





快 并 过 早 读 出 滴定 管 读数 


. 标定 标准 溶液 的 基准 物质 ， 在 称 量 时 吸 潮 了 (标定 时 用 直接 法 ) 

. EDTA 标准 溶液 滴定 钙 镁 含量 时 ,滴定 速度 过 快 

. 下 列 叙 述 错误 的 是 (  )。 

. 误差 是 以 真 值 为 标准 的 ， 偏 差 是 以 平均 值 为 标准 的 。 实 际 工作 中 获得 的 





所 谓 “ 误 差 ” 实 质 上 仍 是 偏差 


. 对 某 项 测定 来 说 ， 系 统 误差 的 大 小 是 可 以 测量 的 
. 对 偶然 误差 来 说 ， 大 小 相等 的 正 负 误差 出 现 的 机 会 是 相等 的 
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р. 标准 偏差 是 用 数理 统计 方法 处 理 测定 的 数据 而 获得 的 

56. 当 浓 硝酸 、 浓 硫酸 、 浓 盐酸 等 溅 到 皮肤 上 时 ， 正 确 的 做 法 是 ( ) 。 
А. 用 大 量 水 冲洗 В. 用 稀 苏 打 水 冲洗 

С. 起 水 泡 处 可 涂 红 来 或 红 药 水 р. 损伤 面 可 涂 氧 化 锌 软膏 

57. 下 列 氧化 物 有 剧 毒 的 是 ( ) 。 


А. АБО, В. Аз, 0, С. $0, р. 硫酸 二 甲 酯 
58. 洗涤 下 列 仪器 时 ， 不 能 使 用 去 污 粉 洗刷 的 是 ( ”)。 
А. 移 液 管 В. РЖ С. 容量 瓶 D. 滴定 管 


59. 洗涤 玻璃 器 下 时 可 根据 污染 物 的 性 质 分 别 选 用 不 同 的 洗涤 剂 ， 如 被 有 机 
物 沾 污 的 器 严 可 用 ( ) 。 


А. 去 污 粉 В. KOH- 乙 醇 溶液 
С. 铬 酸 洗 液 р. HCI- 乙醇 洗 液 
60. 需 储 于 棕色 具 磨 口 塞 试 剂 瓶 中 的 标准 溶液 为 js 


А. 1, В. Na,S,0, С. НСІ р. AgNO, 
61. 读 取 滴定 管 读数 时 ， 下 列 操作 中 正确 的 是 (。”)。 

А. 读数 前 要 检查 滴定 管内 壁 是 否 挂 水 球 ， 管 尖 是 否 有 气泡 

В. 读数 时 ， 应 使 滴定 管 保持 垂直 
С. 读 取 弯 月 面 下 缘 最 低 点 ， 并 使 视线 与 该 点 在 一 个 水 平面 上 
D. 有 色 游 液 与 无 色 溶 液 的 读数 方法 相同 

62. 下 列 仪器 中 ， 有 “0” 刻 度 线 的 是 ( в 








А. 量 简 B. 温度 计 
C. 酸 式 滴定 管 р. 托盘 天 平 游 码 刻度 尺 


63. 下 面 移 液 管 的 使 用 错误 的 是 ( js 

A. 一 般 不 必 吹 出 残留 液 

В. 用 蒸馏 水 淋 洗 后 即 可 移 液 

С. 用 后 洗 净 ， 加 热 烘 干 后 即 可 再 用 

D. 移 液 管 只 能 粗略 地 量 取 一 定量 的 液体 体积 
64. 下 列 有 关 容 量 瓶 的 使 用 错误 的 是 ( ) 
А. 通常 可 以 用 容量 瓶 代 替 试剂 瓶 使 用 

В. 先 将 固体 药品 转 入 容量 瓶 后 加 水 溶解 

С. 配制 标准 溶液 时 ， 用 后 洗 净 并 用 烘箱 烘 干 

р. 定 容 时 ， 无 色 溶 液 弯 月 面 下 缘 和 标 线 相 切 即 可 
65. 中 和 滴定 时 需要 润 洗 的 仪器 有 ( а 

А. 滴定 管 В. ЖЖ С. 烧杯 р. 移 液 管 
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填空 题 (将 正确 的 答案 填 在 横 线 上 ) 












































1. 常用 的 灭火 方法 包括 法 、 法 、 法 及 
法 等 。 

2. 由 于 盛 放 高 锰 酸 钾 而 在 容器 壁 上 留 下 的 褐色 二 氧化 锰 ， 可 用 

或 等 溶液 洗涤 。 

3. 仪器 设备 的 维护 与 保养 要 做 到 化 、 化 ， 并 应 做 到 责任 
到 人 。 

4. pH 计 又 称 为 计 ,， 它 是 目前 最 常用 的 测量 溶液 的 专用 仪 
器 。 

5, мае 和 等 方法 进行 。 

6. 根据 化 学 试剂 的 性 质 和 使 用 要 求 ，GB 15346 对 化 学 试剂 的 包装 单位 规定 
Я, в. 剂 纯度 越 高 ， 包 装 单位 越 а 

7. 根据 化 学 反应 的 分 类 ,滴定 分 析 法 可 分 为 

和 四 种 。 

8. 在 采样 过 程 中 ， 在 满足 需要 的 前 提 下 ， 样 品 量 应 越 越 好 。 

9. 煤炭 根据 煤化 程度 可 分 为 和 四 
类 。 

10. 在 配制 和 使 用 剧 毒 试剂 时 ， 应 穿戴 好 劳动 保护 用 具 , 在 。” 内 配制 
和 使 用 。 的 人 不 得 配制 和 使 用 剧 毒 试剂 。 未 用 完 的 溶液 应 放 在 
内 加 锁 保 管 ， 试 验 完 后 应 进行 无 毒化 处 理 ， 不 得 直接 排 人 下 水 道 。 

11. 使 用 pH 计 进 行 “ 定 位 ”操作 时 ， 应 选择 的 标准 缓冲 溶液 ， 且 
两 者 的 应 尽量 一 致 。 

12. 利用 分 析 天 平 称 量 潮湿 或 有 腐蚀 性 的 试剂 时 ， 应 将 其 放 在 ” ”内 进 
行 。 

13. 利用 pH 计 同 时 测量 一 批 试 液 时 ， 一般 先 测 pH 值 的 溶液 ， 后 
测 pH 值 的 溶液 。 

14. 和 欲 配 制 0. 1000molLL 的 НСІ 标准 滴定 溶液 500mL， 需 要 НСІ 标准 滴定 深 
液 mL。 

15. 化 验 室 中 所 用 的 分 析 纯 试剂 ， 其 英文 标志 为 ， 其 所 使 用 标签 的 
йел №. 

16. 氧化 物 废 液 应 倒 和 人 洲 液 中 ， 使 其 转化 为 ， 然 后 作废 液 
处 理 。 


17. 电光 分 析 天 平 的 圈 码 指数 盘 分 内 、 外 两 层 ， 通 过 转动 圈 码 指数 盘 可 往 天 
平 梁 上 加 mg АЈ 
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. 30. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 

18. 实验 室 中 常用 的 铬 酸 洗涤 液 是 用 和 配制 而 成 的 。 铬 酸 
洗涤 液 用 久 后 变 为 色 时 ， 表 示 其 已 经 失效 。 

19. 摩尔 法 所 用 的 标准 滴定 溶液 是 ， 使 用 的 指示 剂 是 ， 测 
定 应 在 介质 中 进行 。 

20. 试验 中 不 能 用 手 直接 拿 取 试剂 ， 要 用 或 取 用 。 当 取 用 
一 些 强 腐蚀 性 的 试剂 〈 如 氧 氟 酸 、 省 水 等 ) 时 ， 必 须 

21. 有 效 数 字 是 指 的 数字 。 在 有 效 数 字 中 ， 只 有 数字 是 可 
疑 的 。 

22. 按 化 学 成 分 分 类 ， 水 泥 可 分 为 水 泥 、 水 泥 和 
水 泥 等 系列 ， 其 中 以 水 泥 应 用 最 广 。 

23. 玻璃 量 器 按 量 取 方 式 的 不 同 ， 可 分 为 式 量 器 和 式 量 
器 。 

24. 硝酸 银 标准 滴定 溶液 应 保存 在 ЖЕ, а 基准 物 进行 
标定 。 

25. 浓 硝 酸 和 硝酸 银 一 般 应 放 在 О 处 。 

26. 夸 码 必须 用 取 用 ， 每 次 用 完 后 应 6 

27.20g МаОН 配 成 250mL 溶液 ， 则 此 溶液 的 物质 的 量 浓度 为 
mol/L; 若 从 上 述 溶液 中 取出 10mL， 则 其 物质 的 量 浓度 为 mol/L, 
[М (NaOH) = 40. 00g/mol ] 

28. 化 验 室 中 所 用 的 化 学 纯 试 剂 ， 其 英文 标志 为 ， 其 所 使 用 标签 的 
颜色 为 色 。 

29. 玻璃 塞 滴定 管用 来 装 溶液 和 溶液 ， 碱 式 滴定 管用 来 装 

溶液 和 溶液 。 

30. 冰 乙 酸 的 浓度 为 mol/L; (1+1) HNO; 溶 液 的 物质 的 量 液 度 约 
为 mol/L, 

31. 滴定 分 析 法 适用 于 含量 组 分 的 测定 。 


32. 金属 指示 剂 必 须 具备 的 主要 条 件 是 К, 与 常数 Куу ЕКЕ 
р lgKyy — К> со 





33. 用 EDTA 滴定 Ca!* 和 Mg 的 总 量 时 ， 以 作为 指示 剂 ， 溶 液 的 
pH 值 必须 控制 在 。 滴 定 Ca 时， 以 作为 指示 剂 ， 深 液 的 pH 
值 则 应 控制 在 В, 

34. 气体 样品 的 采集 方法 包括 法 、 法 和 法 。 

35. 氮肥 中 的 有 效 成 分 含量 常 以 表示 ; 磷肥 中 的 有 效 成 分 含量 常 以 

表示 。 





36. 测定 涂料 、 潜 浆 、 油 墨 和 其 他 液体 及 浆 状 物 中 颜料 及 杂质 颗粒 大 小 、 分 
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散 程度 的 专用 仪器 是 о 
37. 测定 油墨 、 涂 料 的 涂 层 对 底 材 的 遮盖 能 力 时 ， 通 党 采用 的 仪器 是 
38. EDTA 配 位 化 合 物 的 稳定 性 与 其 溶液 的 酸度 有 关 ， 酸 度 越 ， 稳 
定性 о 
39. 化 肥 是 指 以 等 为 原料 经 过 化 学 和 机 械 加 
工 制 成 的 肥料 。 
40. 使 用 分 析 天 平时 ， 取 放 硅 码 的 基本 原则 是 о 
41. Жтт Е рн 计 同 时 测量 一 批 试 液 ， 一 般 先 测 的 溶液 ， 后 测 
的 溶液 ; 或 者 先 测 溶液 ， 后 济 溶液 。 
42. 干粉 灭火 器 是 利用 或 作 动 力 ， 将 简 内 的 ПАН 
灭火 的 。 干粉 灭火 器 按 移动 方式 的 不 同 ， 可 分 为 式 、 式 和 
式 三 种 。 
43. 影响 氧化 还 原 反 应 速度 的 因素 有 和 





44. 在 测量 溶液 的 pH 值 时 ， 为 了 减 小 测量 误差 ， 要 求 标准 缓冲 浴 液 的 温度 
应 о 











45. 无 机 试 样 通常 可 以 采用 ж, 法 及 法 等 方法 进 
行 分 解 。 
46. 用 强 碱 滴定 弱酸 时 ， 要 求 弱酸 的 ск, ; 用 强酸 测定 弱 碱 时 ， 要 








求 弱 碱 的 ск, о 
47. 采样 的 基本 原则 是 о 
48. 知 配制 Маон 溶液 时 未 除 净 C03”， 在 以 草酸 标定 其 浓度 后 ， 用 于 测定 
































CH;COOH 浓度 ， 所 得 结果 将 ; 若 测定 HCl 溶液 ， 结 果 将 ( 偏 
高 、 偏 低 或 无 影响 ) 。 
49. 某 些 痕 量 分 析 量 的 仪器 要 求 洗 去 。 因 此 ， 洗 净 的 仪器 还 要 用 
或 浸泡 几 十 小 时 ， 然 后 再 用 洗 干净 。 
50. pH 计 是 一 种 精密 的 实验 室 测 量 仪器 ， 在 pH 计 上 一 般 均 设 有 . 
Я 及 等 几 个 调节 器 。 
51. 通用 化 学 试剂 包括 试剂 、 试剂 和 试剂 。 
52. 酸 碱 测定 曲线 是 以 变化 为 特征 的 。 滴 定时 酸 碱 的 浓度 越 大 ， 滴 
定 突 跃 范围 越 ; 酸 碱 的 强度 越 大 ， 则 测定 的 突 跃 范 围 越 8 
53. 标定 NaOH 溶液 ， 最 常用 的 基准 物 是 ， 滴 定时 用 作 指 
示 剂 。 


54. 铬 黑 了 能 与 很 多 金属 生成 色 的 配 位 化 合 物 ， 为 使 终点 敏锐 ， 最 
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. 32. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
好 控制 滴定 反应 的 pH 值 在 之 间 。 

55. 沉淀 滴定 法 中 的 莫 尔 法 以 作 指 示 剂 ， 而 佛 尔 哈 德 法 则 用 

作 指 示 剂 。 

56. 称 量 分 析 中 ， 对 称 量 形式 的 要 求 是 А 和 5 

57. Инле 的 氧化 性 和 的 还 原 性 进行 物质 含量 测定 
的 。 

58. 测定 分 析 中 主要 的 容量 仪器 有 А 和 三 种 ,其 
中 量 出 式 仪器 是 和 З 

59. 要 配制 0.20mlML 的 НСІ И 1000mL， 应 取 12molLL 的 浓 НСІ 
mL。 

60. 用 Na0H 滴定 HCL 达到 化 学 计量 点 时 ， 游 液 呈 性 ; 而 Маон ўй 
定 CH;COOH 达到 化 学 计量 点 时 ， 游 液 呈 性 。 


初级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 
一 、0. lmolL 所 氧化 钢 标 准 滴定 溶液 的 制备 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

1) 0. 1molL 氧 氧化 钠 标 准 滴定 溶液 的 配制 。 称 取 100g ЖИМ, Ж 
100mL 水 中 ， 摇 义 ， 注 入 聚 乙烯 容器 中 ， 密 闭 放 置 至 溶液 清亮 ， 然 后 用 塑料 管 虹 
吸 SmL 上 层 清 液 ， 注 入 1000mL 无 二 氧化 碳 的 水 中 ， 摇 匀 。 

2) 0. пои, 氧 氧 化 钠 标 准 滴定 溶液 的 标定 。 称 取 0.6g (精确 到 0. 00018) 
于 105 ~110C 烘 至 恒 重 的 基准 邻 茶 二 甲酸 毛 钾 ， 溶 于 50mL 无 二 氧化 碳 的 水 中 ， 
加 2 滴 酚 栈 指 示 剂 (10g/L) ， 用 配制 好 的 氨 氧 化 钠 溶 液 滴定 至 溶液 呈 粉 红色 。 
平行 测定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

3) 结果 计算 。 毛 氧化 钠 标 准 滴定 溶液 浓度 的 计算 公式 为 

т x 1000 
(И -И,) х204. 22 
式 中 <c(Na0H) 一 一 氢 氧 化 钠 标准 滴定 溶液 的 物质 的 量 浓 度 (molL) ; 
m 一 一 邻 茶 二 甲酸 毛 钾 的 质量 (g); 























c(NaOH) = 
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太一 一 氨 氧 化 钠 标准 滴定 洲 液 的 用 量 (mL ; 








太一 一 空白 试验 时 氧 氧化 钠 涂 液 的 用 量 (mL) ; 
204. 22 一 一 邻 葵 二 甲酸 氧 钾 的 摩尔 质量 (g/mol) 。 


4. 评分 标准 
氢 氧 化 钠 标准 滴定 溶液 的 制备 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 


配 分 考核 
Е за Е рт 25 УЯ 示 准 
序号 | 操作 项 目 | 考核 内 容 标准 评分 标准 та 扣 分 




















天 平 罩 的 折 琶 和 放置 位 置 正 确 








夸 码 盒 放 置 位 置 正确 





接收 器 放置 位 置 正确 





记录 本 放置 位 置 正确 





检查 天 平 各 部 件 是 否 完整 、 正 党 





检查 并 调整 天 平水 平 情况 








清扫 天 平 称 盘 和 底盘 灰尘 








调整 天 平 零点 的 方法 ” 








天 平 开关 动作 (6, ЯЕ, 5) * 








检查 在 码 是 否 完整 





清扫 夸 码 上 的 灰尘 





开启 干燥 絮 的 方法 








干燥 器 盖子 的 放置 








基准 物 分 析 天 平 拿 取 称 量 瓶 的 方法 














的 称 取 的 使 用 组 称 样品 








称 量 瓶 没有 随便 放置 











称 量 时 ， 称 量 瓶 放置 在 称 盘 中 间 








夸 码 的 放置 位 置 (大 的 居中 ， 紧 凑 








不 相 碰 ) 
夸 码 的 选择 〈 从 大 到 小 ， 个 数 最 少 ， 
带 * 号 的 优先 ) 











圈 码 的 选择 〈 从 大 到 小 ， 中 间 截 取 ) 





纸 带 大 小 合适 、 位 置 合适 





顷 倒 试 样 时 手持 称 量 瓶 的 动作 规范 








顷 倒 试 样 时 称 量 瓶 的 位 置 合 适 且 不 
碰 接 收 需 














顷 倒 试 样 的 方法 〈 敲 击 ) 





称 量 瓶 口 处 试 样 的 处 理 〈 回 敲 ) 
































. 34. 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
(理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





м 


操作 项 目 


考核 内 容 


配 分 
标准 


评分 标准 


考核 
记录 





基准 物 
的 称 取 





分 析 天 平 
的 使 用 








30 


回 敲 时 称 量 瓶 在 接收 锅 上 方 











没有 试 样 洒落 ( 若 有 应 及 时 清理 ) * 





天 平 未 平衡 前 的 开启 程度 * 








每 称 一 个 试 样 的 倾倒 次 数 少 于 3 次 














及 时 关闭 天 平 门 ( 试 重 时 打开 ) 











读数 正确 * 








读数 时 进行 夸 码 空 穴 校对 








称 量 时 有 无 夸 码 掉 落 ” 





称 量 时 有 无 圈 码 脱落 ” 











没有 在 天 平 开局 状态 下 取 放 样品 或 
夸 码 ” 








称 量 时 间 ， 








称 样 量 范围 ( + 10% ) 











称 量 结束 ， 称 量 瓶 放 回 干燥 吉 

















夸 码 入 盒 ， 环 码 退 零 “ 





关闭 天 平 门 





复查 天 平 零点 

















填写 天 平 使 用 登记 表 ， 黑 
ЖЗИ ЗЕ 


上 
я 
п 



































ЕА Є 





其 他 











滴定 管 


的 使 用 











30 





滴定 管 种 类 、 规 格 选择 正确 





滴定 管 洗涤 方法 正确 





洗涤 效果 好 











试 漏 方法 正确 





ЗИ 





用 待 装 液 润 洗 3 次 以 上 











润 洗 液 用 量 





润 洗 方法 





赶 气 泡 








赶 气 泡 的 方法 
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мт 


操作 项 目 


考核 内 容 


配 分 
标准 


评分 标准 


考核 
记录 











30 


调节 液 位 前 放置 1 ~2min 





初 读数 姿态 





初 读数 准确 





滴定 前 管 尖 悬挂 液 的 处 理 





洒 定 管 的 握 持 姿势 


融 


= 








时 管 尖 插 和 人 锥 形 瓶 口 的 距离 








时 摇动 锥 形 瓶 的 姿态 





5 


速度 








对 左右 手 的 配合 





ямы м 


| 


点 时 的 半 滴 操作 





没有 挤 松 活塞 漏 液 的 现象 * 











没有 滴 出 锥 形 瓶 外 的 现象 * 





终点 判断 及 终点 控制 * 








终点 后 滴定 管 尖 没 有 悬挂 液 








终点 后 管 尖 没 有 气泡 





终点 后 停 1 ~ 2min 读数 





读数 时 取 下 滴定 管 














读数 时 滴定 管 的 握 持 











终 读 数 姿态 (滴定 管 垂 直 ， 视 线 水 








平 ， 读 数 准确 ) * 








数据 记录 及 时 、 规 范 





滴定 完毕 后 管内 残 夜 的 处 理 





及 时 清洗 滴定 管 且 方 法 正确 





洗 净 后 滴定 管 的 放置 





试验 结 


数据 处 理 


25 








数据 记录 及 


视 情 况 扣 5 ~ 10 分 


寸 ， 字 迹 工整 ， 有 效 数 
字 正 确 ， 数 据 无 涂改 (或 个 别 划 改 ) ， 





结果 计算 有 误 ， 扣 10 分 





精密 度 有 误 


， 扣 5 分 





准确 度 有 误 





， 扣 5 分 








操作 时 间 





按时 完成 操作 








未 按时 完成 


， 酌 情 扣 1 ~10 分 
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. 36 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
р 
序号 | 操作 项 目 | 考核 内 容 | 分 评分 标准 МАГЕ 
标准 记录 
ОСЕ 未 达到 安全 操作 规程 规定 ， 视 情况 
安全 文 ны РОКИ 
5 明生 产 5 | 扣 1~5 分 ; 发 生 重大 人 身 和 设备 事 
Е 故 ， 按 考核 不 合格 论处 
6 | 分 数 合计 100 
注 : 1. 序号 1 和 2 中 的 各 考核 项 目 ， 每 错 1 项 扣 1 分 。 
2. 带 * 的 项 为 重点 考核 内 容 ， 若 没有 达到 要 求 ， 则 可 加 倍 扣 分 。 
3. 基准 物 称 取 和 标定 操作 有 误 ， 每 项 扣 1 分 。 








一 、 水 硬度 的 测定 

1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 
3. 操作 步骤 





移 取 100mL 水 样 置 于 250mL 锥 形 瓶 中 ,加 入 (1 +2) 三 乙醇 胺 溶液 3mL, 摇 人 匀 ， 
加 入 pH=10.0 的 氮 - 毛 化 欠 绥 冲 溶液 10mL , 摇 匀 ,向 锥 形 瓶 中 加 入 $g 拭 铬 黑 T 指 
示 剂 3 滴 , 用 0. 0201/1, EDTA 标准 溶液 滴定 至 溶液 由 红色 刚 变 纯 蓝 色 为 终点 。 


水 的 总 硬度 用 Сао 的 质量 浓度 (mg/L) 表示 ， 计 算 公式 为 
cV x56. 08 
= 

V. 
式 中 c 一 一 EDTA 标准 溶液 的 浓度 (molL); 

V 一 一 所 取水 样 的 体积 (mL); 

一 -一 水 样 消耗 的 EDTA 标准 溶液 的 体积 (mL); 
56. 08 一 一 Ca0 的 摩尔 质量 (g/mol) 。 

4. 数据 记录 与 计算 

EDTA 标准 溶液 浓度 。 (EDTA) = то То 


ж = 1 2 


Рсао = 10° 











水 样 体 积 V./mL 





消耗 EDTA 标准 溶液 的 体积 V/mL 
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( 续 ) 
编 号 1 2 3 
计算 公式 ра = 26:08 x10 
水 的 总 硬度 p (Сао) / У, 
(mg/T) 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 (% ) 
相对 极 差 (%) 
5. 评分 标准 
水 硬度 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
(=) 取样 (20 分 ) 
1 и 4 量 简 量 程 选择 错误 ， 扣 4 分 
洗涤 不 符合 要 求 ， 润 洗 不 正确 ， 洗 液 操 作 不 当 ， 
2 吸 量 管 的 使 用 12 | 放 液 操作 不 当 ， 用 后 处 理 及 放置 不 当 等 ， 有 一 项 不 


当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 分 不 超过 12 分 



























































吸 量 管 使 用 后 归 
3 i 4 | ” 吸 量 管 使 用 后 未 归 位 ， 扣 4 分 
(二 ) | “加 辅助 试剂 (4 分 ) 
试剂 取 用 不 规范 ， 试 剂 瓶 未 归 位 等 ， 有 一 项 不 当 
1 三 乙醇 胺 的 2 
i 操作 扣 2 分 ， 累计 扣 分 不 超过 2 分 
‚ | вине | 。 | 。 试剂 取 用 不 规范 ， 试 剂 瓶 未 归 位 等 ， 有 一 项 不 当 
液 的 取 用 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 分 不 超过 2 分 
(三 ) | ”滴定 (36 分 ) 
滴定 管 洗 漆 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 | ”滴定 前 的 准备 в | 液 不 正确 ， 不 排 空气 ， 不 调 刻 度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 2 分 ， 累 计 扣 分 不 超过 8 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速 度 不 当 ， 
播 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 满 定 后 补充 
2 | “滴定 操作 24 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 








当 操 


























读数 不 正确 ， 平 行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
作 扣 4 分 ， 累 计 扣 分 不 超过 24 分 
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. 38. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
Я 滴定 后 的 结束 工 А 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 
作 器 破损 ， 扣 2 分 
(四 ) | “结果 (40 分 ) 





相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 2 分 ;相对 





























1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5%， 扣 6 分; 相对 极 差 大 
于 0.5% ， 扣 10 分 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 30 


0.2% ， 扣 2 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 6 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% , 
扣 10 分 ; 累计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 

















(五 ) 考核 时 间 


度 处 ,或 者 用 温度 感应 电极 自动 校准 。 将 电极 放 入 待 测 pH 值 的 水 样 中 ， 测 水 样 











考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 5min 扣 2 分 ， 超 过 
10тіп 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 


三 、 水 pH 值 的 测定 


1. 时 间 定 额 


100min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 


2. 安全 文明 操作 


1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 
2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 
3) 保持 试验 台面 及 周 于 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 


3. 操作 步骤 





1) 按照 酸度 计 说 明 书 调试 仪器 。 


2) 两 点 法 pH 计 校 准 。 用 蒸馏 水 冲洗 电极 2 次 以 上 ， 然 后 用 干净 滤纸 将 电 
极 底部 水 滴 轻 轻 地 吸 干 。 在 pH =4，pH =7，pH =9 的 标准 pH 缓冲 液 中 选取 两 
种 ， 使 其 中 一 种 的 pH 值 大 于 并 接近 试 液 的 pH 值 ， 另 一 种 小 于 并 接近 试 液 的 pH 
值 。 用 这 两 种 标准 缓冲 溶液 校准 酸度 计 ， 将 温度 补偿 旋钮 调 至 标准 缓冲 涂 液 的 温 








的 pH 值 ， 并 记录 试 液 的 温度 。 平 行 测定 3 次 。 
4. 数据 记录 与 计算 


编 


水 样 编号 


Е о 


， 标 准 缓冲 溶液 和 











， 水 样 温度 9, В 
























































第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 .39. 
测定 次 数 1 2 3 
рН 测定 值 
pH 平均 值 
平行 测定 的 极 差 
5. 评分 标准 
水 pH 值 的 测定 评分 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 日 期 : 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(一 ) 仪器 准备 (10 分 ) 
温度 计 安 装 不 正确 ， 通 电 预 热 操 作 不 正确 ， 仪 器 
1 温度 计 的 准备 4 | 参数 设置 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 但 累 





计 扣 分 不 超过 4 分 

















电极 上 端 加 液 孔 未 露出 ， 电 极 帽 未 取 开 ， 外 参 比 

































































2 电极 的 准备 5 | 溶液 液 面 太 低 ， 外 参 比 溶液 有 气泡 等 ， 有 一 项 不 当 
操作 扣 5 分 ， 但 累计 扣 分 不 超过 5 分 
H 缓冲 溶液 的 准 
з ШЕИ ТТЕ 
(二 ) | “测试 操作 (20 分 ) 
电极 洗涤 不 正确 ，pH 缓冲 溶液 选择 错误 ， 溶 液 不 
| Pe ПЕНИЯ, РНЕ ША 
数 ， 读 数 时 数据 未 稳定 ， 仪 器 操作 不 正确 等 ， 有 一 
次 不 当 操作 扣 2 分 ， 但 累计 扣 分 不 超过 8 分 
水 样 装 液 不 当 ， 电 极 洗 涤 不 正确 ,水 样 不 能 均匀 
а 地 与 电极 玻璃 泡 接触 ， 水 样 一 边 搅拌 一 边 读数 ， 读 
2 水 样 测试 еа аии И а еи 
数 时 数据 未 稳定 ， 仪 器 操作 不 正确 等 ， 有 一 次 不 当 
操作 扣 2 分 ， 但 累计 扣 分 不 超过 8 分 
测试 完毕 后 的 处 |， 仪器 未 复原 ， 扣 1 分 ; 未 洗 净 电极 ,未 遮挡 加 液 
理 孔 ， 未 放 好 电极 ， 扣 2 分 ; 试验 台 不 整洁 ， 扣 1 分 
(三 ) | 测试 结果 (20 分 ) 
1 | 精密 度 4 | 极 差 大 于 0.02pH 单位 ， 扣 1 分; 极 差 大 于 0.04pH 
саа 单位 ， 扣 2 分 ; 极 差 大 于 0.06pH 单位 ， 扣 4 分 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 绝对 误差 ; 
绝对 误差 的 绝对 值 大 于 0. 02pH 单位 ， 扣 1 分 ; 绝对 
2 准确 度 16 | 误差 的 绝对 值 大 于 0.04pH 单位 ， 扣 3 分 ; 绝对 误差 











的 绝对 值 大 于 0.06pH 单位 ， 扣 5 分 ; 累计 3 个 平行 
测定 结果 的 酌情 扣 分 
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· 40 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(28) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 





规定 测试 时 间 100min， 超 过 Smin， 扣 2 分 ， 超 过 
测试 时 间 10min 扣 4 分 ， 超 过 15min 扣 8 分 ， 超 过 20min 扣 32 
分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 


3 
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四 、50% 硝 酸 镭 溶液 中 Mn (NO;) ,含量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数 据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

КАХ 0. 56 ( 约 0.4mL) 样品 (ЖИ 0. 00026), ， 加 100mL 水 及 2mL10% 
盐酸 凑 胺 溶液 ， 用 0. 05 то МТ, EDTA 标准 滴定 溶液 滴定 ， 近 终点 时 加 10mL 氮 - 
ЗАРЕ ИН (pH = 10) 及 5 滴 0.5% 馈 黑 T 指 示 液 ， 继 续 滴定 至 溶液 由 紫 
红色 变 为 纯 蓝 色 。 平行 测 定 3 次 。Mn (NO:)， 的 含量 以 Mn (№,), 质量 分 数 
w 计 ， 计 算 公式 为 





cV x179.0 
= х100% 


т х 1000 
式 中 ”co 一 一 EDTA 标准 滴定 溶液 浓度 (то Г, ; 
/一 一 滴定 消耗 EDTA 标准 滴定 溶液 的 体积 (mL); 
m 一 一 试 样 的 质量 (в); 








179. 0 一 一 Mn (№,), 的 摩尔 质量 (g/mol)。 
4. 数据 记录 
EDTA 标准 滴定 溶液 浓度 。 (EDTA) = mol/L， 温度 为 <, ША 
液 在 此 温度 下 校正 到 20. 0%C 需 补正 的 体积 为 mL， 滴定 管 编号 为 。 
Ж = 1 2 3 











试 样 质量 m/g 第 二 次 读数 















































































































































第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 “ 41. 
( 续 ) 
编 号 1 2 3 
滴定 管 读数 
消耗 标准 滴定 溶液 的 体积 温度 校正 
WmL 体积 校正 
实际 体积 
计算 公式 _VX179.0 р. 
Mn ( NO; ), 的 质量 分 数 w m x 1000 
(%) 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 (% ) 
相对 极 差 ( % ) 
5. 评分 标准 
50 % 硝 酸 鳃 溶液 中 Mn (№, ) ,含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : Н: 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(==) 称 样 (11 分 ) 
А 电子 天 平 称 量 前 з 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
В 调 零 操作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操 作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 8 | 放置 不 当 ， 读数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 8 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 1 | ЛУНЕ, ЕЖА, ВАЖНЫ, Я 























项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 





(二 ) ИЖ 





试剂 (4 分 ) 




















量 简 使 用 不 当 ， 辅 助 试剂 加 入 顺序 不 对 ， 加 入 试 























1 试剂 的 取 用 2 | МЕЖ, АНИ, НИЖЕ 
分 
2 溶解 样品 2 未 沿 壁 加 入 扣 2 分 ， 样 品 未 溶解 完全 扣 2 分 
(三 ) 滴定 (20 分 ) 
滴定 管 洗 涤 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ,不 排 空气 ， 不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 











作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 4 分 
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- 42. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(88) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 





摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 














加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿 势 不 正 确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 


形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 


2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 








读数 不 正确 ,平行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 12 分 














作 器 破损 ， 扣 2 分 


滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 




















(四 ) 结果 (25 分 ) 





相对 极 差 大 于 0.1% 但 小 





Р0.2%, #12 分 ; 相对 





1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 5 分 ; 相对 极 差 大 





于 0.5% ， 扣 10 分 














2 准确 度 15 


п о 








А+ 





逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2% ， 扣 1 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
F 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
[5 分。 累计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 

















(五 ) 考核 时 间 





考核 时 间 为 90min， 超 过 
10тт 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 目 


时 间 5min 扣 2 分 ， 超过 











合 计 60 


五 、 工 业 碳酸 钠 总 碱 量 的 测 害 

1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数 
3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 
3. 操作 步骤 





据 。 
品 摆 放 整齐 。 








准确 称 取 已 恒 重 试 样 1.7g (准确 至 0.0001g) ， 置 于 250mL 锥 形 瓶 中 ， 溶 于 
50mL 水 中 ， 加 入 10 滴 洗 甲 酚 绿 - 甲 基 红 指 示 液 ， 用 盐酸 标准 滴定 溶液 
Ге(НСІ) =1 mol/L] 滴 定 至 溶液 呈 暗 红色 ， 者 沸 2min， 冷 却 后 继续 滴定 至 溶液 再 














呈 暗 红色 。 平 行 测定 3 次 。 
总 碱 量 以 碳酸 钠 (Ма, СО,) 的 质量 分 数 w 计 


， 计 算 公式 为 


第 一 部 分 “初级 工 鉴 定 考核 试题 库 . 43. 





сУх52. 99 
~ тх1000 
2 с ИИА (шо Г) ; 
一 滴定 消耗 盐酸 标准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
m 一 一 试 样 的 质量 (g) ; 
52. 99 一 一 1/2Na,C0; 的 摩尔 质量 (g/mol )。 
4. 数据 记录 
盐酸 标准 滴定 溶液 的 浓度 ec (НСІ) = ”mol/L, 温度 为 <, 
定 管 编号 为 ” ，1L 该 溶液 在 此 温度 下 校正 到 20. ОС 需 补正 的 体积 为 


mL。 


х 100% 





编 号 11 2 3 











试 样 质 量 m/g 第 二 次 读数 











消耗 标准 滴定 溶液 的 体积 | ”温度 校 
га 体积 校正 
实际 体积 








































































































计算 公式 29х52. РРА 
总 碱 量 (以 Na СО, 的 质 т х 1000 
量 分 数 计 ) w (%) 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 (% ) 
相对 极 差 (%) 
5. 评分 标准 
工业 碳酸 钠 总 碱 量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : НУ: 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
=) 称 样 (11 分 ) 
电子 天 平 称 量 前 Р 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
НИИ 调 零 操作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
电子 天 平 称 量 操 | о 5 И 
2 作 8 | 放置 不 当 ， 读 数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 8 分 
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. 44. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 1 | 天 平 使 用 记录 ， 妖 胃 未 归 位 ， 合 子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 
(二 ) 溶 样 及 辅助 试剂 (4 分 ) 
量 简 使 用 不 当 ， 辅 助 试剂 加 入 顺序 不 对 ， 加 入 试 
1 试剂 的 取 用 2 | 剂 后 未 摇 匀 ， 试 剂 瓶 未 归 位 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 
分 
2 溶解 样品 2 未 沿 壁 加 入 扣 2 分 ， 样 品 未 溶解 完全 扣 2 分 
(三 ) 滴定 (20 分 ) 
滴定 管 洗 次 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ,不 排 空 气 ,不 调 刻 度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分， 可 累计 扣 4 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴定 速 度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操 作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 12 分 
滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; К 
作 器 破损 ， 扣 2 分 
(四 ) 结果 (25 分 ) 
相对 极 差 大 于 0.1% 但 小 于 0.2%， 扣 2 分 相对 
1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5%， 扣 5 分 ; 相对 极 差 大 
于 0.5% ， 扣 10 分 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ， 相 对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2% ， 扣 1 分; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5%, 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
(ж) 考核 时 间 考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 
的 10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 
合 Я 60 
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六 、 人 硫酸 亚 铁 含量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 化 学 样品 七 水 硫酸 亚 铁 (FeSO0,. 7Н,О) 1.1g (精确 至 0.0001g)， 溶 








ee SR 1 
于 100mL 水 中 ， 加 10mL 硫酸 、5mL ЙЕ, НОЛАН [е ( = 


KMn0, ) =0. Imol/L | 滴定 至 溶液 旦 粉红 色 ， 保 持 30s。 平 行 测定 3 次 。 


七 水 硫酸 亚 铁 (FeS0,. 7H,0) 质量 分 数 w 的 计算 公式 为 
_ Ve x278.0 
mx1000 
式 中 mw 一 一 试 样 的 质量 (g) ; 
一- 一 试 样 消耗 高 锰 酸 钾 标 准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
高 锰 酸 钾 标 准 滴 定 溶液 的 浓度 (то МТ.) ; 
278. 0 一 一 七 水 硫酸 亚 铁 的 摩尔 质量 (g/ шо!) 。 
4. 数据 记录 与 计算 


х 100% 



































高 锰 酸 钾 标 准 滴定 溶液 的 浓度 с (= кмно, ) = ИТЕ 
_  %， 滴 定 管 编号 为 ，1L 该 溶液 在 此 温度 下 校正 到 20. ОС 需 补 正 的 
体积 为 mL。 
编 号 = 7 Е 
第 一 次 读数 
试 样 质量 m/g PE 
两 次 读数 之 差 
滴定 管 读数 
消耗 标准 滴定 溶液 的 体积 | 。 温度 校正 
ыы 体积 校正 
实际 体积 
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. 46. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
编 号 1 р 3 
计算 公式 X278.0 1009 
FeS0,. 7H0 的 质量 分 数 т x 1000 
ш (%) 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 (90) 
相对 极 差 (% ) 
5. 评分 标准 
硫酸 亚 铁 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
(=) 称 样 (11 分 ) 
А 电子 天 和 平 称 量 前 А 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
ы 调 零 操作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 к ИА | 。 | 放置 不 当 ， 读 数 及 记录 不 正确 ， 倾 测试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 8 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 1 天 平 使 用 记录 ， 融 妈 未 归 人 位， 合子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 
(二 ) 溶 样 及 辅助 试剂 (4 分 ) 
量 简 使 用 不 当 ， 辅 助 试剂 加 入 顺序 不 对 ， 加 入 试 
1 试剂 的 取 用 2 ЕЖЕ], РОЖА, НОЖ АЕ 
т 
2 溶解 样品 2 未 沿 壁 加 入 扣 2 分 ,样品 未 溶解 完全 扣 2 分 
(三 ) 滴定 (20 分 ) 
滴定 管 洗涤 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 液 不 正确 ,不 排 空气 ， 不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分， 可 累计 扣 4 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
播 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴定 管 的 
读数 不 正确 ,平行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 12 分 
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序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 

作 器 破损 ， 扣 2 分 

(四 ) 结果 (25 分 ) 

















相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 2 分 ;相对 
1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 5 分 ; 相对 极 差 大 
于 0.5% ， 扣 10 分 

















逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
色 对 值 ， 相 对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
.2% ， 扣 1 分; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
F 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5%, 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 








Пее 











2 准确 度 15 





п © 

















考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 


五 时 
5 | ЭН 10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 目 
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七 、 硫 酸 铝 含量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 0.5 g 样品 (精确 至 0. 00025), Ж Ғ 25 mL 水 中 ， 加 50.00mL 
0. 05mol/L EDTA 溶液 ， 者 沸 ， 冷 却 ， 稀 释 至 100mL， 加 4g 六 次 亚 甲 基 四 胺 及 3 
滴 0.2% НИЕ, Н 0. Об тот, 硝酸 铅 标准 滴定 溶液 滴定 至 溶液 由 黄色 
ЕТ. АЕ 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 АМА ЕР АІ, (50,), • 
18H,0 的 质量 分 数 w 计 ， 计 算 公式 为 
(И-И cx333.2 
mx1000 

















х 100% 





10 


式 中 mm 一 一 试 样 的 质量 (8g); 
加 一 一 空白 消耗 硝酸 铅 标 准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
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一 一 试 样 消耗 硝酸 铅 标准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
硝酸 铅 标 准 滴定 溶液 的 浓度 (mol/L) ; 

333. 2——1/2А1,(80,), • 18H,0 的 摩尔 质量 (g/mol )。 
4. 数据 记录 与 计算 





с 











硝酸 铅 标准 滴定 溶液 的 浓度 с ( РЬМО, ) = то, ШЕЯ 5, 
滴定 管 编号 为 ，1L 该 溶液 在 此 温度 下 校正 到 20.0% 需 补 正 的 体积 ; 
mL。 
编 号 2 3 空白 
第 一 次 读数 
试 样 质量 m/g 第 二 次 读数 
两 次 读数 之 差 





滴定 管 读数 








消耗 标准 滴定 溶液 | ”温度 校正 








的 体积 V/mL 体积 校正 





实际 体积 











(И -И) cx333.2 











计算 公式 0 x100% 
АБ (SO,) • 189,0 т х 1000 
的 质量 分 数 w( % ) 计算 结果 
平均 值 











平行 测定 的 极 差 (%) 
相对 极 差 ( % ) 

















5. 评分 标准 
硫酸 铝 含量 的 测定 评分 记录 表 






















































































开始 时 间 结束 时 间 : НУ: 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(一 ) | 称 样 (11 分 ) 
电子 天 平 称 量 前 |， 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ， 天 平 内 外 不 清洁 
的 准备 扣 1 分 
ас 调 零 操作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 рі “| 8 | 放置 不 当 ， 读数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 8 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 1 | 天 平 使 用 记录 ， 器 押 未 归 位 ， 舍 子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 
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评分 标准 





























А 试剂 的 取 用 量 简 使 用 不 当 , 辅 助 试剂 加 入 顺序 不 对 ,加 入 试剂 
” 后 未 摇 匀 ,试剂 瓶 未 归 位 等 ,有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 
2 溶解 样品 2 未 沿 壁 加 入 扣 2 分 ,样品 未 溶解 完全 扣 2 分 
(=) | 滴定 (20 分 ) 





ЖРЕТ, ЖЯ 
作 扣 


1 滴定 前 的 准备 4 





Es Er 
空气 ， 


1 分 ， 可 累计 扣 4 分 











滴定 管 洗涤 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 























加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 


摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
















































































2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操 作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 12 分 
а 滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; К 
作 器 破损 ， 扣 2 分 
(四 ) 结果 (25 分 ) 
相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 2 分 ;相对 
1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 5 分 ; 相对 极 差 大 
于 0.5% ， 扣 10 分 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2%， 扣 1 分; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5%, 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
(五 ) 考核 时 间 考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 
10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 
ЕЯ 60 


八 、 硫 酸 铜 含量 的 测定 
1. 时 间 定 额 
90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 


2. 安全 文明 操作 
1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 
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2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 0. 8g 样品 (精确 至 0. 0002g) ， 置 于 碘 量 瓶 中 ,， 洲 于 60mL 水 中 ， 加 SmL 
硫酸 溶液 (20% ) № Зе ШИ, У, 用 硫 代 硫酸 钠 标 准 滴 定 溶液 
[е(№,5,0,) =0. 1molL] 滴 定 ， 近 终点 时 ， 加 3mL 淀粉 指示 液 (10g/L) ， 继 续 
滴定 至 溶液 蓝 色 消 失 。 平 行 测 定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 硫 酸 铜 含量 以 CuSO, + 
5H,0 的 质量 分 数 w 计 ， 计 算 公 式 为 
(У-И,)сх249.7 
— а х1000 









































Ww 


式 中 mm 一 一 试 样 的 质量 (8g)，; 
WV 一 空白 消耗 硫 代 硫酸 钠 标准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
/一 一 样品 消耗 硫 代 硫酸 钠 标 准 滴定 溶液 的 体积 (mL) ; 
c 一 一 硫 代 硫 酸 钠 标准 滴定 溶液 的 浓度 (mol/L) ; 
249. 7 一 一 CuSO, : 5H,0 的 摩尔 质量 (g/mol) 。 
4. 数据 记录 与 计算 
硫 代 硫酸 钠 标准 滴定 溶液 的 浓度 c (Na,S, 0;) = 


х 100% 














mol/L， 温 度 为 











С, МЕРУ М , 该 溶液 在 此 温度 下 校正 到 20. 0% 需 补正 的 
体积 为 mL。 
编 号 2 3 空白 
第 一 次 读数 
试 样 质量 m/g 第 二 次 读数 
两 次 读数 之 差 








消耗 标准 滴定 溶液 温度 校正 
































的 体积 V/mL 体积 校正 
实际 体积 
计算 公式 w= х 100% 
СиЅ0, : 5Н,0 的 质 т х 1000 
量 分 数 w (%) 计算 结果 
平均 值 











平行 测定 的 极 差 ( % ) 
相对 极 差 ( % ) 

















































































































































































































第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 “ S1 
5. 评分 标准 
硫酸 铜 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
б) 称 样 (11 分 ) 
А 电子 天 平 称 量 前 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
ыы 调 零 操 作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 На княз, дожей, НОЖ 
等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 8 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 1 | 天 平 使 用 记录 ， 器 好 未 归 位 ,合子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分， 可 累计 扣 2 分 
(二 ) 溶 样 及 辅助 试剂 (4 分 ) 
量 简 使 用 不 当 ， 辅 助 试剂 加 入 顺序 不 对 ， 加 入 试 
1 试剂 的 取 用 2 | МЕЖ, АНИ, НИЖЕ 
分 
2 溶解 样品 2 未 沿 壁 加 入 扣 2 分 ,样品 未 溶解 完全 扣 2 分 
(三 ) 滴定 (20 分 ) 
滴定 管 洗 次 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ， 不 排 空气 ,不 调 刻 度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分， 可 累计 扣 4 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ,不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ,平行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 12 分 
滴定 后 的 结束 工 р 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; Х 
作 器 破损 ， 扣 2 分 
(四 ) 结果 (25 分 ) 
相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 2 分 ;相对 
1 精密 度 10 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 5 分 ; 相对 极 差 大 
于 0.5% ， 扣 10 分 























. 52. 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
(理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





序号 操作 项 目 


配 分 


评分 标准 扣 分 | 得 分 





2 准确 度 





逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2% ， 扣 1 分; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
F 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
扣 5 分 ; 累计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 

















п о 

















(五 ) 考核 时 间 





考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 
10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 





合 计 





60 











九 、 人 硫酸 标准 溶液 浓度 的 标定 


1. 时 间 定 额 


90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 


2. 安全 文明 操作 


1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 
2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 
3) 保持 试验 台面 及 周 于 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 


3. 操作 步骤 





称 取 于 270 ~ 300% 灼 烧 至 恒 重 的 基准 试剂 无 水 碳酸 钠 0.75 ~0. 85g (精确 至 
0.0001g) ， 溶 于 50mL 水 中 ， 加 10 滴 省 甲 酚 绿 - 甲 基 红 混合 指示 液 ， 用 配制 好 的 
硫酸 溶液 滴定 至 溶液 由 绿色 变 为 暗 红 色 ， 者 沸 2 тт, 冷却 后 ， 继 续 滴定 至 溶液 














Р ОИ = СЕРИ а 1 
Е Т, тке З 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 ЕЕ 


单位 为 摩尔 每 升 (mol/L) ， 计 算 公 式 为 





1 m x 1000 
‹| > HS0, 


(УИ...) х52. 994 


式 中 mm 一 一 无 水 碳酸 钠 的 质量 (g) ; 
/一 一 基准 试剂 消耗 硫酸 溶液 的 体积 (mL) ; 


Е 





空白 试验 消耗 硫酸 溶液 的 体积 (mL) ; 


1 
52. 994 一 [NesC0, еи (g/mol)。 


4. 数据 记录 与 计算 
硫酸 溶液 温度 为 ,滴定 管 编号 为 ,1L 硫酸 溶液 































































































































































































第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 . 53. 
1 Л Я А 
[Bso, =0. бл, 隆 此 浊 度 下 需 补 正 的 体积 mL。 
编 2 3 空白 
第 一 次 读数 
滴定 管 读 数 
消耗 硫酸 溶液 的 体 温度 校正 
积 WmL 体积 校正 
实际 体积 
1 т х 1000 
计算 公式 (二 so 
пин ^^” 2 2 (У-У) 52.994 
с/ (mol/L) 计算 结果 
平均 什 
平行 测定 的 极 差 / (mol/L) 
相对 极 差 ( % ) 
5. 评分 标准 
硫酸 标准 溶液 浓度 的 标定 评分 记录 表 
开始 时 间 结束 时 间 : Н. 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(=) 称 样 (10 分 ) 
А 电子 天 平 称 量 前 я 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
ыы 调 堆 操 作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 | ПТ] 6 | ЖЖ, 读数 及 记录 不 正确 ， 借 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 6 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 2 天 平 使 用 记录 ， 器 思 未 归 人 位， 合子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分， 累计 扣 2 分 
©.) 溶 样 (2 分 ) 
МЕ жа = 更 К 24 — 页 К 24 
ТТТ ， | 。 洗 眶 使 用 不 当 ， 量 简 使 用 不 当 ， 有 一 项 不 当 操作 
扣 1 分 
2 溶解 样品 1 未 沿 壁 加 入 扣 1 分 





化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 





- 54. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(8) 
#5 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 





(=) | 滴定 (18 分) 











滴定 管 洗 涤 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ,不 排 空 气 ， 不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分 ， 累 计 扣 4 分 





加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿 势 不 正 确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ， 平行 操 作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 12 分 


























滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 
作 器 破损 ， 扣 2 分 














相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 1 分， 相对 
1 精密 度 5 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 极 差 大 
Р0. 5%, #15 分 

















逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 |0.2%, #11 分; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
































考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 


五 时 
ИНВ 10min 扣 4 5, МЕЖ, ВАНЬ 
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十 、 盐 酸 标 准 溶 液 浓度 的 标定 

1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 于 270 ~ 300°С 灼 烧 至 恒 重 的 基准 试剂 无 水 碳酸 钠 0.75 ~ 0. 85g (精确 至 





第 一 部 分 “初级 工 鉴定 考核 试题 库 “SS · 

















0.0001g) ， 溶 于 50mL 水 中 ， 加 10 滴 省 甲 酚 绿 - 甲 基 红 混合 指示 液 ， 用 配制 好 的 
盐酸 溶液 滴定 至 溶液 由 绿色 变 为 暗 红 色 ， 者 沸 2min， 冷却 后 ， 继 续 滴 定 至 溶液 
再 呈 暗 红色 。 平行 标定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 盐 酸 洲 液 的 浓度 [ec(HC1) ] , № 
位 为 摩尔 每 升 (mol/L) ， 计 算 公 式 为 
т х 1000 
(了 =- У) х 52. 994 

式 中 “m 一 一 无 水 碳酸 钠 的 质量 (g) ; 

一 一 基准 试剂 消耗 盐酸 溶液 的 体积 (mL) ; 
空白 试验 消耗 盐酸 溶液 的 体积 (mL ) ; 
52.994 一 一 碳酸 钠 的 摩尔 质量 (g/mol) 。 

4. 数据 记录 与 计算 


с(НСІ) = 








ЕТ 











ЖАНТА Е у С, МЕНЯЕМ _, 盐酸 溶液 Lc(HCI) = 
0. SmolL] 在 此 温度 下 需 补正 的 体积 为 “mL。 
м 号 1 р 3 空白 
第 一 次 读数 
基准 试剂 质量 m/g 第 二 次 读数 








消耗 盐酸 溶液 的 体 | ”温度 校正 





























积 VmL 体积 校正 
实际 体积 

计算 公式 сна) "00 

Ж мы 
ва 计算 结果 
平均 值 











平行 测定 的 极 差 /( molL) 
相对 极 差 (% ) 

















5. 评分 标准 
盐酸 标准 溶液 浓度 的 标定 评分 记录 表 









































开始 时 间 结束 时 间 : 日 期 ; 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(—) 称 样 (10 分 ) 
电子 天 平 称 量 前 g 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 




















化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 





“56: (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 








调 零 操 作 不 正确 ， 





开关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 































































































































































































2 作 6 | 放置 不 当 ， 读 数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 6 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 2 | 天 平 使 用 记录 ， 器 灵 未 归 位 ， 合 子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分， 累计 扣 2 分 
(2) 溶 样 (2 分 ) 
洗 瓶 使 用 不 当 ， 量 简 使 用 不 当 等 ， 有 一 项 不 当 操 
1 溶剂 的 倒 出 1 
溶剂 的 倒 作 扣 1 分 
2 溶解 样品 1 未 沿 壁 加 入 扣 1 分 
(三 ) 滴定 (18 分 ) 
滴定 管 洗 次 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ,不 排 空气 ， 不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分， 累计 扣 4 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 12 分 
Й 滴定 后 的 结束 工 А 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 
作 器 破损 扣 2 分 
(04) 结果 (20 7) 
相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 1 分 ， 相 对 
1 精密 度 5 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 极 差 大 
Т0. 5%, #15 分 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2% ,， 扣 1 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
(五 ) 考核 时 间 考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 5min 扣 2 分 ， 超 过 
й 10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 上 
# Я 50 
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初级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 


化 学 检验 工 初级 理论 知识 试卷 


注意 事项 
1. 考试 时 间 : 120min。 
2. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 “化 学 检验 工 》 命 制 。 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 


4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 
5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 


= = 总 分 
得 分 
评分 人 


一 、 填 空 题 〈 将 正确 的 答案 填 和 人 题 内 的 空 和 月 处 ; 每 空 1 
分 ， 满 分 30 分 ) 










































І. 采样 的 基本 目的 是 从 被 检 的 中 取得 有 的 样品 ， 通 过 对 
样品 的 检测 ， 得 到 在 内 的 数据 。 该 数据 包括 被 采 物 料 的 某 一 或 某 些 特性 
的 及 а 

2. 开启 高 压气 瓶 时 应 ， 不 得 将 对 人 。 

3. 国家 标准 中 规定 ， 三 级 水 在 25% 的 电导 率 不 应 超过 
mS/m，pH 范围 为 > 

4. 储存 实验 室 用 水 的 新 容 需 在 使 用 前 必须 用 浸泡 天 ,再 
用 反复 冲洗 ， 然 后 注 满 容 器 ，6h 以 后 方 可 使 用 。 

5. 用 纯 水 洗涤 玻璃 仪器 时 ， 使 其 既 干 净 又 节约 用 水 的 方法 是 

6. 常用 玻璃 量 右 主要 包括 5 ， 使 用 前 都 要 经 
过 部 门 的 检定 。 检 定 卡 片 应 妥善 保存 ， 并 进行 8 

7. 滴定 管 读 数 时 应 遵守 的 规则 是 : (1) ; (2) ; 
(3) ; (4) 6 

8. 原始 记录 的 “三 性 ”是 $ 和 





9. 进行 滴定 管 检 定时 ， 每 点 应 做 2 次 平行 ,平行 测定 结果 要 求 不 大 于 
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. 58. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
， 以 其 值 报 出 结果 。 报 出 结果 应 保留 2 位 小 数 。 
10. 误差 按照 性 质 可 分 为 和 过 失误 差 。 








得 分 
评分 人 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 人 题 内 的 括号 中 ; 每 

















题 1 分 , 满分 45 分 ) 

1. 淀粉 是 一 种 ( ) 指示 剂 。 

A. 自身 В. 氧化 还 原型 С. 专属 D. 金属 

2. 用 摩尔 法 测定 纯碱 中 的 氧化 钠 ， 应 选择 的 指示 剂 是 〈 А 

А. К,С2,0, В. К,Сг0, С. КМО, р. КСІО, 

3. 电位 滴定 与 容量 滴定 的 根本 区 别 在 于 ( Я 

А. 滴定 仪器 不 同 B. 指示 终点 的 方法 不 同 

C. 滴定 手续 不 同 D. 标准 溶液 不 同 

4. 一 束 ( ) 通过 有 人 色 溶 液 时 ,溶液 的 吸光 度 与 溶液 浓度 和 液 层 厚度 的 
乘积 成 正比 。 

A. 平行 可 见 光 B. 平行 单 色 光 

C. 白光 р. 紫外 光 

5. 按 被 测 组 分 含量 来 分 ,分析 方法 中 常量 组 分 分 析 指 含量 ( ) 。 

А. <0.1% В. >0. 1% С. <1% р. >1% 

6. 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 到 的 数字 称 为 ( ) 

A. 精密 数字 В. 准确 数字 C. 可 靠 数字 р. 有 效 数 字 

7. pH =5. 26 中 的 有 效 数 字 是 ( ) 位 。 

A.0 B. 2 C. 3 D. 4 

8. 实验 室 安 全 守则 中 规定 ， 严 禁 任 何 ( ) 入 口 或 接触 伤口 ， 不 能 
( ) 代 蔡 餐具。 

А. 食品 ”烧杯 В. 药品 “玻璃 仪器 

С. 药品 烧杯 р. 食品 “玻璃 仪器 

9. 由 化 学 物品 引起 的 火灾 ， 能 用 水 灭火 的 物质 是 ( js 

A. 金属 钠 В. 五 氧化 二 磷 

C. 过 氧化 物 р. 三 氧化 二 铝 

10. 可 通过 ( ) 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 ( лБ 


А. 对 照 试验 
C. 仪器 校准 





B. 空白 试验 
D. 分 析 结 果 校 正 
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п. 分 析 纯 化 学 试剂 标签 颜色 为 ( ”)。 























A. 绿色 В. 棕色 C. 红色 р. 蓝 色 

12. 在 滴定 分 析 法 测定 时 出 现 的 下 列 情况 中 ，( ) 会 导致 系统 误差 。 
А. 滴定 时 有 液体 溅 出 В. 奢 码 未 经 校正 

С. 滴定 管 读数 读 错 р. 试 样 未 经 混 匀 

13. 矶 量 法 滴定 的 酸度 条 件 为 〈 J 

А. 弱酸 В. 强酸 С. 999% D. 强 碱 


14. 在 气相 色谱 定量 分 析 中 ， 只 有 试 样 的 所 有 组 分 都 能 出 现 彼此 分 离 较 好 的 
峰 ， 才 能 使 用 的 方法 是 ( ” ”)。 


А. 归 一 化 法 B. 内 标 法 

С. 外 标 法 的 单 点 校正 法 D. 外 标 法 的 标准 曲线 法 

15. 在 实验 室 中 ,皮肤 溅 上 浓 碱 时 ， 用 大 量 水 冲洗 后 ， 应 再 用 ( ) 溶液 
处 理 。 

А. 5% 的 小 苏打 溶液 В. 5% 的 硼酸 溶液 

C. 2% 的 硝酸 溶液 D. 1:5000 的 高 鳃 酸 钾 溶 液 

16. 标定 卫 标 准 洲 液 的 基准 物 是 ( Ji 

А. Аз, О. В. К, Сь,О. С. №,С0, р. Н,С,0, 





17. 用 气相 色谱 法 测定 0, №. СО, 、CH, На 等 气体 混合 物 时 应 选择 的 检 
测 器 是 ( а 


А. FID В. ТСО С. ECD D. ЕРЮ 
18. 国家 标准 规定 的 实验 室 用 水 分 为 (  ) 级 。 
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 


19. 化 学 烧伤 中 ， 对 于 酸 的 蚀 伤 ， 应 用 大 量 的 水 冲洗 ,然后 用 ( ) 冲 
洗 ， 再 用 水 冲洗 。 


А. 0.3mol/L СН,СООН 溶液 В. 2% М№Нсо, 
С. 0. 3mol/L НС D. 2% NaOH 溶液 
20. 下 列 数 据 中 ， 有 效 数字 位 数 为 4 位 的 是 ( № 

А. [Н*] =0. 002 що ИТ, В. рН =10. 34 

С. ш= 14. 56% О. ш =0. 031% 


21. 在 不 加 样品 的 情况 下 ， 用 测定 样品 同样 的 方法 、 步 又 ， 对 空白 样品 进行 
定量 分 析 ， 称 为 ( Ја 

А. 对 照 试 验 В. 空白 试验 C. 平行 试验 D. 预 试验 

22. 下 列 药 品 需要 用 专柜 由 专人 负责 储存 的 是 ( ХЕ 

А. КОН В. KCN С. KMnO, р. Ж Н,50, 

23. ЖКК нЕ Но А В, ААН ( ) 灭火 器 灭火 。 
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. 60 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
А. ДИИ B. 泡沫 С. 干粉 D. 1211 


24. 酸 式 滴 定 管 尖 部 出 口 被 润滑 油脂 堵塞 ， 快 速 有 效 的 处 理 方法 是 ( ) 。 

А. 在 热 水 中 浸泡 并 用 力 下 拌 B. 用 细 铁 丝 通 并 用 水 洗 

В. 装 满 水 利用 水 柱 的 压力 压 出 C. 用 洗 耳 球 对 吸 

25. 某 洲 液 主要 含有 Са", Ме 及 少量 Fe * 、Al', 今 在 pH = 10 的 该 溶液 
中 加 入 三 乙醇 胺 ， 以 EDTA 滴定 ， 用 铬 黑 了 作为 指示 剂 ， 则 测 出 的 是 ( ) 。 


А. Mg 量 В. Са?* 量 

С. Са?* 、Mg ЖЕ О. Са?*, М»*, Ее?*, АГ 
26. 分 光 光 度 法 的 吸光 度 与 ( ) 无 关 。 

А. 人 射 兴 的 波长 B. 液 层 的 高 度 

C. 液 层 的 厚度 D. 溶液 的 浓度 


27. 在 气相 色谱 中 ， 保 留 值 反映 了 ( ” ”) 分 子 间 的 作用 。 





A. 组 分 和 载 气 B. 组 分 和 固定 液 

C. 载 气 和 固定 液 D. 组 分 和 担 体 

28. 分 析 纯 试剂 瓶 签 的 颜色 为 〈 а 

А. 金色 В. 中 蓝 色 C. 深 绿 色 D. 红色 

29. 温度 计 被 打 碎 后 ， 洒 落 了 冬 的 地 面 应 ( ) 。 

А. 撤 硫 黄粉 В. НЯ С. 酒水 р. 482107 

30. 滴定 分 析 中 ， 若 试剂 含 少量 待 测 组 分 ， 可 用 于 消除 误差 的 方法 是 
( ) 


А. 仪器 校正 B. 空白 试验 С. 对 照 分 析 D. 平行 试验 





31. 用 EDTA 法 测定 水 的 总 硬度 是 在 pH= ( ) 的 缓冲 溶液 中 进行 的 。 
A. 7 B. 8 С. 10 р. 12 

32. 用 气相 色谱 法 测定 混合 气体 中 的 HL 含量 时 应 选择 的 载 气 是 ( )'s 
A. H, В. №, С. Не р. СО, 

33. 1.34 x10-3% 的 有 效 数 字 是 ( ) 位 。 

A. 6 В. 5 С. 3 р. 8 

34. 用 过 的 极 易 挥发 的 有 机 溶剂 , 应 ( а 

А. 倒 入 密封 的 下 水 道 В. 用 水 稀释 后 保存 

С. 倒 入 回收 瓶 中 р. 放 在 通风 橱 中 保存 


35. 如 果 要 求 分 析 结 果 达 到 0. 1% 的 准确 度 ， 使 用 灵敏 度 为 0. 1mg 的 天 平 称 
取 时 ， 至 少 要 取 ( 5 

А. 0. 15 В. 0. 055 С. 0.25 Г. 0. 55 

36. 物质 的 量 的 单位 是 ( Ха 

А. 5 В. kg С. то] D. mol/L 
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37. ( ) 是 质量 常用 的 法 定 计量 单位 。 


А. № В. 公斤 C. 千克 D. 压强 
38. 下 列 氧化 物 有 剧 毒 的 是 ( а 

А. АБО, В. Аѕ,О, С. 810, р. ^0 

39. 分 析 用 水 的 质量 要 求 中 ， 不 用 进行 检验 的 指标 是 ( ) 。 

А. 阳离子 В. 密度 С. 电导 率 р. pH 值 


40. 在 分 析 化 学 实验 室 常 用 的 去 离子 水 中 ， 加 入 1 ~2 ЖЖ, И 
应 呈现 ( ) 。 





А. 紫色 В. 红色 C. 黄色 D. 无 色 

41. ТЯ ( ) 属于 晶 型 沉淀 。 

А. Al (ОН), В. Ее (ОН), С. ВаЗ0, р. AgCl 

42. 氧气 通常 灌 装 在 ( ) 颜色 的 钢瓶 中 。 

А. 白色 В. 黑色 С. 深 绿 色 D. 天 蓝 色 

43. 下 列 单位 名 称 中 属于 SI 国际 单位 制 的 基本 单位 名 称 的 是 ( ) 。 
А. 摩尔 В. 克 C. 厘米 D. 升 

44. 酸 溶 法 分 解 试 样 时 通常 不 选用 的 酸 有 ( Р 

А. 磷酸 В. 盐酸 С. 氧气 酸 р. 草酸 


45. 滴定 分 析 中 ， 知 怀疑 试剂 在 放置 中 失效 ， 可 通过 ( ) 检验 。 
А. 仪器 校正 В. 对 照 分 析 С. 空 日 试验 D. 无 合适 方法 


得 分 
评分 人 


=. ИВМ (每 题 1 分 满分 25 分 ) 
1. 在 实验 室 常用 的 去 离子 水 中 加 入 1 ~2 滴 酚 酸 ， 则 呈现 红色 。 (о) 
2. 使 用 吸管 时 ， 决 不 能 用 未 经 洗 净 的 同一 吸管 插入 不 同 试剂 瓶 中 吸取 试剂 。 























( ) 

3. 纯 水 制备 的 方法 只 有 蒸馏 法 和 离子 交换 法 。 ( ) 
4. 滴定 管 、 容 量 瓶 、 移 液 管 在 使 用 之 前 都 需要 用 试剂 溶液 进行 润 洗 。 

( ) 

5. 移 液 管 移 取 溶 液 经 过 转移 后 ， 残 留 于 移 液 管 管 尖 处 的 溶液 应 该 用 洗 耳 球 

吹 入 容器 中 。 С. 

6. 国家 标准 规定 ， 一 般 滴定 分 析 用 标准 溶液 在 常温 (15 ~ 25%) 下 使 用 两 

个 月 后 ， 必 须 重新 标定 浓度 。 4 











7. 分 析 测定 结果 的 偶然 误差 可 通过 适当 增加 平行 测定 次 数 来 减免 。 (  ) 
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62. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
8. 将 7. 63350 修 约 为 四 位 有 效 数字 的 结果 是 7. 634。 ( ) 
9. 溶解 基准 物质 时 用 移 液 管 移 取 20 ~30mL 水 加 入 。 ( ) 
10. 电子 天 平一 定 比 普通 电光 天 平 的 精度 高 。 ( ) 
11. 测量 的 准确 度 要 求 较 高 时 ， 容 量 瓶 在 使 用 前 应 进行 体积 校正 。 ( ) 
12. 气管 的 体积 应 与 碱 式 滴定 管 一 样 予 以 校正 。 ( ) 
13. 易 燃 液体 废 液 不 得 倒 人 下 水 道 。 ( ) 
14. 使 用 天 平时 ， 称 量 前 一 定 要 调 零点 ， 使 用 完毕 后 不 用 调 零 点 。 ( ) 
15. 使 用 容量 瓶 摇 匀 洲 液 的 方法 为 : 右手 顶 住 瓶 底 边缘 ， 将 容量 瓶 倒转 并 振 
荡 ， 再 倒转 过 来 ， 使 气泡 上 升 到 项 ， 如 此 反复 2 ~3 次 ， 即 可 混 匀 。 ( ) 
16. 分 析 测 试 的 任务 就 是 报告 样品 的 测定 结果 。 ( ) 
17. 纯净 水 的 pH =7， 则 可 以 说 pH 为 7 的 溶液 就 是 纯净 的 水 。 ( ) 
18. 拿 比 色 生 时 只 能 拿 毛 玻璃 面 ， 不 能 拿 透 光 面 ， 擦 拭 时 必须 用 擦 镜 纸 擦 透 
光 面 ， 不 能 用 滤纸 擦 。 ( ) 
19. 系统 误差 和 偶然 误差 都 可 以 避免 ， 而 过 失误 差 却 不 可 避免 。 ( ) 
20. 4. 50 x10" 为 两 位 有 效 数字 。 ( ) 
21. 空白 试验 可 以 消除 试剂 和 器 严 带 来 杂质 的 系统 误差 。 ( ) 
22. 缓冲 溶液 是 对 溶液 的 pH 值 起 稳定 作用 的 溶液 。 ( ) 
23. 滴定 分 析 中 指 试剂 的 用 量 越 多 越 好 。 ( ) 
24. 测量 结果 可 先 记 在 零星 纸 条 上 ， 然 后 再 记 到 原始 记录 本 上 。 ( ) 
25. ИЕН], ФЕЯ, ПЕ ЖЕНУ ЖАН о ( ) 
答案 部 分 
初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 
一 、 判 断 题 
І. м 2. х 3. х 4. и 5. х 6. х 7. и 8. и 
9. и 10. х П. и 12. х 13. х 14. х 15. И 16. х 
17. х 18. х 19. и 20. х 21. х 22. и 23. х 24. х 
25. и 26. И 27.57 28. х 29. / 30. х 31. и 32. и 
33. х 34. и 35. и 36. х 37. х 38. и 39. и 40. х 
41. х 42. / 43. х 44. / 45. х 46. / 47. и 48. х 
49. х 50. и 51. х 52. х 53. и 54. х 55. м 56. и 
57. х 58. х 59. х 60. и 61. х 62. у 63. и 64. х 
65. х 66. / 67. и 68. и 69. х 70. и 71. х 72. и 
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73. х 74. и 
81. и 82. х 
89. и 90. и 
97. х 98. х 
105. х 106. и 
113. х 114. и 
121. и 122. х 
129. / 130. х 
137. v 138. / 
145. х 146. и 
153. х 154. и 
161. и 162. и 
169. и 170. v 
177. х 178. х 
185. и 186. х 
二 、 选 拌 题 
(一 ) 单 选 题 

1. С 2. р 

9. А 10. В 
17. С 18. В 
25. В 26. С 
33. С 34. В 
41. В 42. С 
49. А 50. р 
57. С 58. В 
65. А 66. А 
73. р 74. А 
81. А 82. р 
89. В 90. С 
97. В 98. А 
105. D 106. А 
113. В 114. В 
121. А 122. С 
129. В 130. A 


75. 
83. 
91. 
99. 


107. 
115. 
123. 
131. 
139. 
147. 
155. 
163. 
171. 
179. 
187. 


< х < < 


хх << бб <“ 人 xx x 


р ооо ~ 人 nm 上 上 mb 天 一 
OL олаи 

Є 
ооорвртозз оо бьынь 


107. 
115. 
123. 
131. 


орз 


76. 
84. 
92. 


100. 
108. 
116. 
124. 
132. 
140. 
148. 
156. 
164. 
172. 
180. 
188. 


х 
м 
х 


хх ххх ххх < х < < 


4. р 


12. 
20. 
28. 
36. 
44. 
52. 
60. 
68. 
76. 
84. 
92. 


100. 
108. 
116. 
124. 
132. 


оборо ооо 


рр О 


77. 
85. 
93. 


101. 
109. 
117. 
125. 
133. 
141. 
149. 
157. 
165. 
173. 
181. 
189. 


х 
м 
х 


ххх << xx x x x < < 


5. р 


13. 
21. 
29. 
37; 
45. 
53. 
61. 
69. 
77. 
85. 
93. 


101. 
109. 
117. 
125. 
133. 


УР обз зо ноуоо 


ы оычоо = 


78. 
86. 
94. 


102. 
110. 
118. 
126. 
134. 
142. 
150. 
158. 
166. 
174. 
182. 
190. 


м 
м 
х 


хххх<х< < хх < жх 


6. А 


14. 
22. 
30. 
38. 
46. 
54. 
62. 
70. 
78. 
86. 
94. 


102. 
110. 
118. 
126. 
134. 


Уо Ыы ьо чочо оо 


> с с > О 


79. 
87. 


м 
х 


95. и 


103. 
11. 
119. 
127. 
135. 
143. 
151. 
159. 
167. 
175. 
183. 
191. 


ххх << хх хх ххх 


7. А 


15. 
23. 
31. 
39. 
47. 
55. 
63. 
71. 
79. 
87. 
95. 


103. 
111. 
119. 
127. 
135. 


> р> БР РОЗНЬ 


воооз 


80. 
88. 
96. 


104. 
112. 
120. 
128. 
136. 
144. 
152. 
160. 
168. 
176. 
184. 


х 


х 


х 


< < 和 AAA 


8. А 


16. 
24. 
32. 
40. 
48. 
56. 
64. 
72. 
80. 
88. 
96. 


104. 
112. 
120. 
128. 
136. 


вооон лыьбоз 


УБ ос 
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137. В 138. С 139. р 140. С 141. В 142. р 143.C 144. A 
145. 0 146. С 147. А 148. В 149. С 150. В 


(二 ) 多 选 题 

1. Вр 2. Вр 3. АС 4. АВ 5. ВС 6. АВр 
7. AD 8. ВС 9. CD 10. АВр 11. CD 12. BD 

13. АСр 14. АВ 15. Вр 16. ABCD 17. ABD 18. ACD 
19. AD 20. CD 21. Ар 22. ВС 23. АСП 24. AD 

25. АВС 26. Ср 27. АВ 28. ABCD 29. АВр 30. АВС 
31. АСЮ 32. ВСр 33. АС 34. Ар 35. ABCD 36. ВСр 
37. АСЮ 38. ABD 39. АС 40. АВр 41. ABCD 42. BCD 
43. ABCD 44. BCD 45. АВ 46. АСР 47. ABCD 48. АСр 
49. АВ 50. ABCD 51. АВС 52. АС 53. АВС 54. АС 

55. ABCD 56. АВС 57. Вр 58. АСЮ 59. ABCD 60. АВр 
61. АВС 62. ВСр 63. BCD 64. АВС 65. Ар 

三 、 填 空 题 


І. 隔断 冷却 室 息 ”燃烧 反应 中 断 2. 草酸 亚硫酸钠 ”硫酸 亚 铁 
3. 经 常 制度 4. 酸度 pH 值 5. 灰 化 法 消化 法 6. 五 小 

7. 酸 碱 滴定 ”氧化 还 原 滴定 ” 配 位 滴定 ” 沉 演 滴定 ”8. 少 
9 
1 








. 泥 煤 ” 褐 煤 烟煤 无 烟煤 10. НЕЕ ”皮肤 有 外 伤 、 指 定 的 铁 柜 

1. 与 待 测 液 pH 值 接近 温度 12. 密闭 的 容器 13. 低 高 

14.100 15. AR 金光 红色 ”16. 碱 性 亚 铁 盐 ” 亚 铁 氰 化 铁 盐 类 

17.10 ~990 18. Ж Н,50, K,Cr,0， 绿 

19. 硝酸 银 ” 铬 酸 钙 ”中 性 或 弱 碱 性 ”20. 药 匙 ”指定 的 容器 “” 带 上 橡胶 手 








21. 在 分 析 工 作 中 实际 能 测量 到 ”最 后 一 位 

22. БЕК К ” 硫 铝 酸 盐 ЕЕК 

23. 量 出 ЖЛ 24. ЖЕ 氧化 钠 25. Е. В (ЖЮ) 
26. АИ АК 27.2 2 28. CP 中 蓝 色 

29. 酸性 ”氧化 性 ВЕ 不 与 橡胶 反应 的 30.17 8 

31. 常量 32.10”2 33. ЕВТ 10 钙 指 示 剂 12 

34. 直接 采样 ” 富 集 采样 ”无 动力 采样 

35. 毛 元 素 的 质量 分 数 有效 五 氧化 二 磷 的 质量 分 数 

36. 刮 板 细 度 计 37. 黑白 格 玻璃 板 38. 低 强 

39. 矿物 空气 水 40. 先 大 后 小 ， 中 间 截 取 
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41. pH 值 低 pH 值 高 水 非 水 

42. 二 氧化 碳 氮气 干粉 手提 背负 推 车 

43. 反应 物 浓度 ”酸度 温度 催化 剂 

44. 尽量 与 待 测试 液 的 温度 相 接近 

45. 溶解 熔融 半 熔 46. =10 210* 

47. 使 采 得 的 样品 具有 充分 的 代表 性 ”48. 偏 大 无 影响 

49. 极 微量 的 杂质 离子 ”盐酸 硝酸 二 次 去 离子 水 

50. 零点 调节 器 ”定位 调节 髓 ”温度 补偿 器 ”斜率 补偿 调节 器 

51. 化 学 纯 ” 分 析 纯 ”光谱 纯 52.pH 值 大 大 

53. ЗН № 54. 红色 9-10 

55. Я! АВИА 

56. 称 量 形式 的 组 成 必须 与 化 学 式 相符 ” 称 量 形式 要 有 足够 的 稳定 性 ” 称 量 
形式 的 摩尔 质量 应 尽 可 能 

57. I， Г 58. 容量 瓶 ， 滴 定 管 ” 移 液 管 ”滴定 管 ” 移 液 管 

59. 16.7 60. 中 № 


初级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 答案 


一 、 填 空 题 


. 总 体 物料 ”代表 性 ”容许 误差 平均 值 ”质量 波动 
. В ши 
. СВИТ 6682—2008 《分 析 实 验 室 用 水 规格 和 试验 方法 》 0.5 5.0-7.5 
. 20%HCIL 2-3 待 储存 的 水 
. 少量 多 次 
. 滴定 管 ”容量 瓶 ”吸管 计量 登记 造 册 
7. 初 读 终 读 都 要 等 1 ~2min 保持 滴定 管 垂直 向 下 “读数 到 小 数 点 后 两 位 
初 读 终 读 方 法 应 一 致 
8. 原始 性 ”真实 性 ”科学 性 
9. 被 检 容 量 允 差 的 1/4 平均 
10. 系统 误差 ”偶然 误差 


二 、 选 拌 题 
A 2B ЗВ 4B 50 60 тв ЗВ 
C 


10. р 11. С 12. В 13. А 14. А 15. В 16. А 
И. В 18. С 19. В 20. С 21. В 22. В 23. А 24. А 





























о лБ офр н 
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25. х 
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25. С 26. р 27. В 28. р 29. А 30. В 31. С 32. С 
33. С 34. С 35. С 36. С 37. С 38. В 39. В 40. D 
41. А 42. А 43. А 44. р 45. В 

三 、 判 断 题 

1. х 2. Зх 4. х 5. х 6. и Ti 8. и 
9. х 10. х П. м Та 13. и 14. х 15. х 16. х 
17. х 18. и 19. х 20. х 21. и 22. / 23. х 24. х 


第 二 部 分 


中 级 工 鉴 定 考核 试题 库 


中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 选 拌 题 〈 将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 中 ) 


( 

1. 
А 
В 
С 
р 
2. 
А 
В 
С 
р 
3; 
А. 
В 
С 
р 
4. 
А 
5. 
А 
6. 
А 
С 
7. 
А 


一 ) 单 选 题 

化 学 检验 工 的 职业 守则 最 重要 的 内 涵 是 ( J 

. 爱 岗 敬业 ， 工 作 热 情 主 动 

. 认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 依 据 标准 进行 检验 和 判定 
. 遵守 劳动 纪律 

. 遵守 操作 规程 ， 注 意 安 全 

为 了 保证 检验 人 员 的 技术 素质 ， 可 从 ( Xs 

. 学 历 、 技 术 职 务 或 技能 等 级 、 人 员 培 训 等 方面 进行 控制 
. 具有 良好 的 职业 道德 和 行为 规范 方面 进行 控制 

. 学 历 、 技 术 职务 或 技能 等 级 方面 进行 控制 

. 实施 有 计划 和 针对 性 的 培训 来 进行 控制 

我 国 的 法 定 计量 单位 主要 包括 ( 9 

我 国法 律 规定 的 单位 

. 我 国 传统 的 计量 单位 

. 国际 单位 制 单位 和 国家 选用 的 其 他 计量 单位 

. 国际 单位 制 单位 和 我 国 传统 的 计量 单位 

“СВИТ 6583 一 1992” 中 的 6583 是 指 ( а 




















. 顺序 号 B. 制订 年 号 С. 发 布 年 号 D. 有 效 期 
标准 是 对 ( ) 事物 和 概念 所 做 的 统一 规定 。 
. 单一 В. 复杂 性 C. 综合 性 D. 重复 性 
根据 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 ( ) 两 类 。 
. 国家 标准 和 行业 标准 B. 国家 标准 和 企业 标准 
. 国家 标准 和 地 方 标准 D. 强制 性 标准 和 推荐 性 标准 





强制 性 国家 标准 的 编号 是 ( ла 
. СВ/Т + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 
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. HGAT + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 
. СВ + 序号 + 制定 或 修订 年 份 
. НС + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 
某 溶液 的 吸光 度 4 =0. 500， 其 百 分 透 光度 为 ( д 
. 69.4 В. 50.0 С. 31.6 О. 15.8 
9. 由 于 温度 的 变化 可 使 溶液 的 体积 发 生变 化 ， 因 此 必须 规定 一 个 温度 作为 
标准 温度 。 国 家 标准 将 ( ) 规定 为 标准 温度 。 


ров 





A. 15°C В. 20% С. 25% р. 30% 

10. 1509003 是 关于 ( ) 的 标准 。 

A. 产品 最 终 质 量 管理 B. 产品 生产 过 程 质量 保证 

C. 最 终 检验 质量 保证 模式 D. 质量 保证 审核 模式 

11. 化 工行 业 的 标准 代号 是 ( 5 

А. МҮ В. НС C. YY р. ВИТ 

12. 技术 内 容 相 同 ， 编 号 方法 完全 相对 应 ， 此 种 采用 国际 标准 的 程度 属于 
( ja 

А. 等 效 采用 B. 等 同 采用 

C. 引用 D. 非 等 效 采 用 

13. 国家 一 级 标准 物质 的 代号 用 ( ) 表示 。 

A. CB B. CBW C. CBW (2) р. GBW (Е) 

14. IUPAC 中 С 级 标准 试剂 是 含量 为 ( ) 的 标准 试剂 。 

A. 100% +0.01% B. 100% +0.02% 

C. 100% +0.05% D. 100% +0.1% 

15. 质量 常用 的 法 定 计量 单位 是 ( 2 

А. № В. 公斤 с. я р. 压强 

16. 化 学 试剂 根据 ( ) 可 分 为 一 般 化 学 试剂 和 特殊 化 学 试剂 。 

А. 用 途 В. 性 质 С. 规格 D. 使 用 常识 


17. 打开 盛 有 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 、 浓 氨水 等 的 试剂 瓶 的 塞 时 ， 应 在 ( ) 中 


А. 冷水 浴 В. 走廊 С. 通风 橱 D. 药品 库 

18. 含 无 机 酸 的 废 液 可 采用 ( ) 处 理 。 

А. 沉淀 法 В. 茜 取 法 C. 中 和 法 р. 氧化 还 原 法 

19. 应 该 放 在 远离 有 机 物 及 还 原 物 质 的 地 方 ， 使 用 时 不 能 戴 橡胶 手套 的 是 
( А 

А. 浓 硫 酸 В. ЖЕ С. 浓 硝 酸 D. ЖА 


20. 测定 试验 用 水 的 电导 率 时 要 注意 避免 空气 中 的 ( ) 溶 于 水 ,使 水 的 
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电导 率 ( je 
А. 氧气 ВИЛ В. 二 氧化 碳 ” 增 大 
С. 氧气 ЖХ р. 二 氧化 碳 ” 减 小 
21. 一 般 分 析 试 验 和 科学 研究 中 适用 ( ) 。 
А. 优 级 纯 试剂 В. 分 析 纯 试剂 
C. 化 学 纯 试剂 D. 试验 试剂 
22. 某 一 试剂 为 优 级 纯 ， 则 其 标签 颜色 应 为 ( а 
А. 绿色 В. 红色 С. ЖЕ, р. 咖啡 色 
23. 各 种 试剂 按 纯度 从 高 到 低 的 代号 顺序 是 ( л 
А. СВ>АВ > СР В. CR > CP > AR 
С. AR > CP > СВ р. CP> AR > СВ 
24. 铬 酸 洗 液 呈 ( ) 颜色 时 表明 氧化 能 力 降 低 至 不 能 使 用 。 
А. 黄 绿色 В. 暗 红色 C. 无 色 р. 蓝 色 


25. IUPAC 是 指 ( а 
А. 国际 纯粹 与 应 用 化 学 联合 会 В. 国际 标准 组 织 


С. 国家 化 学 化 工 协会 D. 国家 标准 局 

26. 基准 物质 纯 试 剂 瓶 签 的 颜色 为 ( ) 。 

A. 金光 红色 В. 中 蓝 C. 深 绿 р. 玫瑰 红色 
27. 基准 试剂 的 杂质 含量 应 略 低 于 ( js 

A. 分 析 纯 试剂 B. 优 级 纯 试 剂 

C. 化 学 纯 试剂 D. 试验 试剂 


28. 在 滴定 分 析 中 ， 若 怀疑 试剂 在 放置 中 失效 ， 可 通过 ( ””) 方法 检验 。 
A. 仪器 校正 В. 对 照 分 析 C. 空白 试验 D. 无 合适 方法 

29. 分 析 测 定 中 出 现 的 下 列 情况 ,，(  ”) 属于 偶然 误差 。 

A. 滴定 时 所 加 试剂 中 含有 微量 的 被 测 物质 

В. 滴定 管 读 取 的 数 偏 高 或 偏 低 

С. 所 用 试剂 含 干扰 离子 

D. 室温 升 高 

30. 可 通过 ( ) 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 。 




















А. 进行 对 照 试 验 В. 进行 空白 试验 
С. 进行 仪器 校准 р. 增加 平行 测定 次 数 


31. 使 用 分 析 天 平 通过 差 减 法 进行 称 量 时 ， 为 使 称 量 的 相对 误差 在 0.1% 以 
内 ， 试 样 质量 应 ( ) 。 

A. 在 0.2g 以 上 В. 在 0.2g 以 下 

C. 在 0.1g 以 上 D. 在 0.4g 以 上 
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32. 系统 误差 的 性 质 特点 是 ( ) 。 


А. 随机 产生 B. 具有 单 向 性 

С. 呈正 态 分 布 D. 难以 测定 

33. 下 述 论述 中 错误 的 是 ( ) 。 

А. 方法 误差 属于 系统 误差 В. 系统 误差 包括 操作 误差 
С. 系统 误差 呈现 正 态 分 布 D. 系统 误差 具有 单 向 性 


34. 比较 两 组 测定 结果 的 精密 度 ( ”)。 甲 组 : 0.19%, 0.19%, 0.20%, 
0.21%, ，0.21% 。 乙 组 : 0.18%, 0.20%, 0.20%, 0.21%, 0.22%. 





А. 甲 、 乙 两 组 相同 В. 甲 组 比 乙 组 高 

С. 乙 组 比 甲 组 高 D. 无 法 判别 

35. 测量 结果 与 被 测量 真 值 之 间 的 一 致 程度 称 为 ( )a 

A. 重复 性 B. 再 现 性 C. 准确 性 D. 精密 性 


36. 如 果 要 求 分 析 结 果 达 到 0. 1% 的 准确 度 ， 使 用 灵敏 度 为 0. 1mg 的 天 平 称 
量 时 ， 至 少 要 称 取 ( ) 。 

А. 0.15 В. 0. 055 С. 0.25 О. 0.55 

37. 下 列 关 于 平行 测定 结果 准确 度 与 精密 度 的 描述 正确 的 为 〈 № 

А. 精密 度 高 则 没有 随机 误差 

B. 精密 度 高 则 准确 度 一 定 高 

C. 精密 度 高 表明 方法 的 重 现 性 好 

D. 存在 系统 误差 则 精密 度 一 定 不 高 

38. 标准 偏差 的 大 小 说 明 ( 和 

A. 数据 的 分 散 程 度 В. 数据 与 平均 值 的 偏离 程度 

C. 数据 的 大 小 D. 数据 的 集中 程度 

39. 对 同一 样品 进行 分 析 ， 采取 同样 的 方法 ， 测 得 的 结果 分 别 是 37.44% 、 
37.20% 、37.30% 、37. 50% 、37. 30% ， 则 此 次 分 析 的 相对 平均 偏差 为 〈 ) 5 

А. 0.30% В. 0. 54% С. 0. 26% р. 0. 18% 

40. РУО АЈА ( De 

А. 误差 以 真 值 为 标准 ， 偏 差 以 平均 值 为 标准 

В. 对 某 项 测定 来 说 ， 它 的 系统 误差 大 小 是 可 以 测定 的 

С. 在 正 态 分 布 条 件 下 ，o 值 越 小 ， 峰 形 越 “ 矮 胖 ” 

D. 平均 偏差 常用 来 表示 一 组 测量 数据 的 分 散 程 度 

41. 相对 误差 的 计算 公式 是 ( ) 。 

А. Е(%) = 真实 值 -绝对 误差 
. Е(%) = 绝对 误差 - 真实 值 
С. Е(%) = 绝对 误差 /真实 值 100% 

















(es) 
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р. Е(%) = 真实 值 /绝对 误差 100% 
42. 用 邻 茶 二 甲酸 毛 钾 (KHP) 标定 0. 101/1, 的 Мон 溶液 ， 若 使 测量 的 
相对 误差 小 于 0. 1% ， 最 少 应 称 取 基 准 物 ( ) в. [М(КНР) =204. 2g/ то] | 


А. 0.41 В. 0. 62 С. 0. 82 р. 0 
43. 下 列 各 数 中 ， 有 效 数 字 位 数 为 四 位 的 是 ( ) 。 

А. [Н+] =0.0003mol/L В. pH =8. 89 

С. с(НСІ) =0. 1001 що 1. Р”. 400mg/L 


44. 由 计算 器 计算 9. 25 х0. 21334 = (1. 200 х 100) 的 结果 为 0.0164449 ， 按 
有 效 数 字 规 则 将 结果 修 约 为 ( Хе 

А. 0. 016445 В. 0. 01645 С. 0. 01644 р. 0. 0164 

45. 下 列 有 关 置 信 区 间 的 定义 中 ， 正 确 的 是 ( ) 。 

А. 以 真 值 为 中 心 的 某 一 区 间 包 括 测定 结果 的 平均 值 的 概率 

В. 在 一 定 置 信 度 时 ， 以 测量 值 的 平均 值 为 中 心 ， 包 括 真 值 在 内 的 可 靠 范围 

С. 总 体 平 均值 与 测定 结果 的 平均 值 相等 的 概率 

р. 在 一 定 置信 和 度 时 ， 以 真 值 为 中 心 的 可 靠 范围 

46. 电气 设备 火灾 宜 用 ( ) 灭火 。 








A. 水 В. 泡沫 灭火 器 
С. 干粉 灭火 器 D. 湿 抹 布 
47. 金属 钠 着 火 时 ， 可 选用 的 灭火 器 是 ( ) 。 
А. 泡沫 式 灭火 器 В. 干粉 灭火 器 
С. 1211 灭火 器 р. 7150 灭火 器 


48. 化 学 烧伤 中 ， 酸 的 蚀 伤 ， 应 用 大 量 的 水 冲洗 ， 然 后 用 ( ) 冲洗 ,再 
用 水 冲洗 。 


А. 0. 3mol/L CH,;COOH 溶液 В. 2% NaHC0, 溶液 
С. 0.3molL НСІ 溶液 р. 2% Na0H 溶液 


49. 下 列 有 关 储 藏 危险 品 的 方法 不 正确 的 是 ( 25 
А. 危险 品 储藏 室 应 干燥 、 朝 北 、 通 风 良 好 

В. 门窗 应 坚固 ， 门 应 朝 外 开 
С. 门窗 应 坚固 ， 门 应 朝 内 开 
D. 储藏 室 应 设 在 四 周 不 靠 建 筑 物 的 地 方 

50. 下 列 各 种 装置 中 ， 不 能 用 于 制备 实验 室 用 水 的 是 ( ра 











А. 回 馏 装置 В. 蒸馏 装置 
С. 离子 交换 装置 р. 电 渗 析 装 置 


51. 实验 室 三 级 水 用 于 一 般 化 学 分 析 试 验 。 可 以 用 于 储存 三 级 水 的 容器 有 
( ) 。 
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А. 带 盖子 的 塑料 水 桶 В. 密闭 的 专用 聚 乙烯 容器 
С. 有 机 玻璃 水 箱 р. 密闭 的 次 容器 

52. 高 效 液 相 色谱 用 水 必须 使 用 ( ) 。 

A. 一 级 水 B. 二 级 水 C. 三 级 水 р. 天 然 水 
53. 下 面 不 宜 加 热 的 仪器 是 ( ) 。 

А. 试管 В. #8 С. Ш. р. 移 液 管 
54. 不 需 储 于 棕色 具 磨 口 塞 试剂 瓶 中 的 标准 溶液 为 ( 2% 

А. 1, В. Na,S,0, С. НСІ D. AgNO, 
55. 带 有 玻璃 活塞 的 滴定 管 常 用 来 装 ( ) 。 

А. 见 光 易 分 解 的 溶液 B. 酸性 溶液 

С. 碱 性 溶液 D. 任何 溶液 

56. 进行 中 和 滴定 时 ， 事 先 不 应 该 用 所 成 溶液 润 洗 的 仪器 是 ( )s 
А. 酸 式 滴定 管 В. 碱 式 滴定 管 

С. Я р. 移 液 管 

57. 氧气 通常 灌 装 在 ( ) 的 钢瓶 中 。 

А. 白色 В. 黑色 С. 深 绿 色 р. 天 蓝 色 
58. 氧气 瓶 的 瓶 身 颜色 为 ( ) 。 

А. ХИ В. 灰色 С. 深 绿 色 р. 草绿 色 


59. 各 种 气 瓶 的 存放 ， 必 须 保证 安全 距离 ， 气 瓶 距离 明火 在 ( ) ШИ 
Е, ЖЖ, 


А. 2 В. 10 С. 20 р. 30 
60. 0. 04 тоМТ, Н,СО, 溶液 的 pH 值 为 ( ). (К, =4.3х10-", K,=5.6 
x107") 
A. 4.73 B. 5.61 C. 3. 89 D. 7 
61. 标定 NaOH 溶液 常用 的 基准 物 是 ( ) 。 
А. 无 水 Na,C0， В. 邻 葵 二 甲酸 氧 钾 
С. СаСО, D. 硼砂 














62. 某 碱 样 溶液 以 酚 酰 为 指示 剂 ， 用 标准 盐酸 浴 液 滴定 至 终点 时 ， 耗 去 盐酸 
体积 为 由， 继续 以 甲 基 橙 为 指示 剂 滴定 至 终点 ， 又 耗 去 盐酸 体积 为 万 , У, < 
Vi ， 则 此 碱 样 溶液 是 (””)。 


А. Na,C0, В. №а,СО, + NaHCO, 

С. NaHCO, р. МаОН + Ма, СО, 

63. pH =5 的 盐酸 溶液 和 рН = 12 的 氢 氧 化 钠 溶液 等 体积 混合 后 pH 值 为 
( = 


А. 5.3 В. 7 С. 10. 8 D. 11.7 
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64. ВК, (МН,) =1.8 х107°, ДНЕ А К 值 为 ( Зы 
А. 1.8 х10 ° В. 1.8х10`® С. 5.6х10`° Р. 5.6х10 ° 
65. 用 基准 无 水 碳酸 钠 标定 0. 100molL 盐酸 ， 宜 选用 ( ) 作 指 示 剂 。 



























































А. 省 钾 酚 绿 - 甲 基 红 В. ЙК 

С. 百 里 酚 蓝 р. 二 甲 酚 楼 

66. EDTA 与 大 多 数 金 属 离子 的 配合 关系 是 ( е 

A. 1:1 B. 1:2 C. 2:2 D. 2:1 
67. 与 EDTA 不 反应 的 离子 用 ( ) 滴定 。 

A. 间接 滴定 法 В. 置换 滴定 法 

C. 返 滴定 法 D. 直接 滴定 法 


68. 以 下 关于 EDTA 标准 溶液 制备 叙述 不 正确 的 为 ( JJ 
A. 使 用 EDTA 分 析 纯 试剂 先 配 成 近似 浓度 再 标定 

B. 标定 条 件 与 测定 条 件 应 尽 可 能 接近 

С. EDTA 标准 溶液 应 储存 于 聚 乙烯 瓶 中 

D. 标定 EDTA 洲 液 必须 用 二 甲 酚 橙 作 指示 剂 

69. 把 反应 Zn + Cu =Zn+ + Си 设计 成 原 电池 ， 电 池 符 号 为 〈 ) 5 
А. (= 701 lco | Сиб +) 

В. (-)7?* | 71 | Си? * | Со( +) 

© (-)cu lcul | и Га) 

D. (=) Си СГ | Zn*| Zn(+) 

70. 关于 EDTA， 下 列 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 

А. EDTA 是 乙 二 胺 四 乙酸 的 简称 

В. 分 析 工 作 中 一 般 用 乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 盐 

С. EDTA 与 钙 离 子 以 1:2 的 关系 配 位 

О. EDTA 与 金属 离子 配 位 形成 整合 物 


























71. 直接 与 金属 离子 配 位 的 EDTA 型 体 为 〈 а 

А. Н,Ү?* В. Н,Ү С. Н,У? D. Y’- 

72. 在 配 位 滴定 中 ， 金 属 离子 与 EDTA 形成 的 配合 物 越 稳定 ， 在 滴定 时 允许 
的 pH 值 ( je 

А. 越 高 В. К С. 中 性 D. 不 要 求 








73. EDTA 酸 效 应 曲线 不 能 回答 的 问题 是 ( е 

А. 进行 各 金属 离子 滴定 时 的 最 低 pH 值 

В. 在 一 定 pH 值 范围 内 滴定 某 种 金属 离子 时 ， 哪 些 离子 可 能 有 干扰 
С. 控制 溶液 的 酸度 ， 有 可 能 在 同一 溶液 中 连续 测定 几 种 离子 

D. 准确 测定 各 离子 时 溶液 的 最 低 酸 度 





化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
. 74. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





74. 产生 金属 指示 剂 封闭 现象 是 因为 ) 。 





А. 指示 剂 不 稳定 В. MIn 溶解 度 小 

С < Ky рва 

75. 配 位 滴定 法 测定 水 中 钙 时 ， 用 于 消除 Mg ' 干扰 的 方法 通常 为 ( 2% 
А. 控制 酸度 法 В. 配 位 掩蔽 法 

С. 氧化 还 原 掩蔽 法 D. 沉淀 掩蔽 法 

76. 分 析 室 常用 的 EDTA К ( ) 性 。 

A. 强 碱 В. 弱 碱 C. 弱酸 D. 强酸 
77. EDTA 同 阳离子 结合 生成 ( ПР 

А. Ж) В. 聚合 物 

C. 离子 交换 剂 D. 非 化 学 计量 的 化 合 物 
78. EDTA 的 酸 效 应 曲线 是 指 ( ) 。 

А. ayn,-pH 曲线 В. рМ-рН 曲线 

С. lgK%y-pH 曲线 D. lgavvm -pH 曲线 


79. EDTA 滴定 金属 离子 M，MY 的 绝对 稳定 常数 为 Kiv ， 当 金属 离子 M 的 
浓度 为 0. 01molL 时 ， 下 列 воспу 对 应 的 pH 值 是 滴定 金属 离子 М 的 最 高 允许 酸 
度 的 是 (  )。 


А. ван) 21Киу -8 В. lgavm =lgKyy -8 

С. lgavm 三 ]gKw -6 D. lgayn lgKyy -3 

80. EDTA 的 有 效 浓度 [У] 与 酸度 有 关 ， 它 随 着 溶液 pH 值 增 大 而 ( ”)。 
A. 增 大 B. 减 小 C. 不 变 р. 先 增 大 后 减 小 


81. 下 列 有 关 反 应 速率 的 叙述 中 错误 的 是 ( )s 
. 绝 大 多 数 反 应 的 反应 速率 随 着 温度 升 高 而 增 大 
. 活化 能 大 的 反应 速率 也 大 
. 反应 速率 常数 大 的 反应 速率 大 
.对 于 相同 温度 下 的 不 同 反应 ， 活 化 能 越 大 ， 反 应 速率 常数 随 温度 的 变化 
率 越 大 
82. 温度 对 反应 速率 的 影响 为 ( )s 
A. 反应 速率 常数 随 着 温度 升 高 而 很 快 增 大 
B. 温度 升 高 只 影响 正 向 反应 速率 
С. 阿 累 尼 乌 斯 公式 反映 了 浓度 对 反应 速率 的 影响 
D. 化 学 反应 速率 常数 不 随 着 温度 变化 
83. 石英 玻璃 中 二 氧化 硅 的 质量 分 数 在 99.95% 以 上 ， 它 的 耐酸 性 能 非常 好 ， 
但 石英 玻璃 器 血 不 能 盛 放 ( )ъ 
А. 盐酸 В. 0 С. 硝酸 D. 硫酸 


= 
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84. 对 硅 酸 盐 样 品 进行 分 析 前 ， 应 该 除去 其 中 的 ( ) 。 

结构 水 В. 结晶 水 C. 化 合 水 D. 吸附 水 
85. РЯ ( ) 是 卡尔 . 费 休 试 剂 所 用 的 试剂 。 
А. №, СИЕ, Е, Й В. №, Е, И, СЯ 
С. № а, ПЕ, НАЯ р. ВИ, с, и, НН 
86. 在 分 光 光 度 法 测定 微量 铁 的 试验 中 ， 缓 冲 溶液 采用 ( ) 配制 。 

















2, Е 















































А. 乙酸 -乙酸 钠 В. 4-06 #& 

С. 碳酸 钠 - 碳 酸 氧 钢 р. 磷酸 钠 -盐酸 

87. 原子 吸收 分 光 光 度 法 测定 钙 时 ，P03” 有 干扰 ， 消 除 的 方法 是 加 入 
( J 

A. LaCl, B. NaCl С. CHCOCH, р. СНС 

88. 在 分 光 光 度 法 测定 微量 铁 的 试验 中 ， 铁 标 溶液 是 用 ( ) 药品 配制 而 
成 的 。 

А. 无 水 三 氯 化 铁 В. МИРАХ 

С. ТЕ р. 硝酸 铁 

89. 分 光 光 度 计 中 检测 器 灵敏 度 最 高 的 是 ( ) 。 

А. 光敏 电阻 B. 光电 管 С. 光电 池 D. 光电 倍增 管 

90. 在 分 光 光 度 法 中 ， 宣 选用 的 吸光 度 读数 范围 为 ( в 

А. 0-0. 2 В. 0.1 ~ ә С. 1~2 D. 0.2 ~0.8 

91. 在 分 光 光 度 法 中 ， 应 用 光 的 吸收 定律 进行 定量 分 析 ， 应 采用 的 入射 光 为 
( js 

A. 白光 B. 单 色光 С. 可 见 光 р. 复合 光 

92. 可 见 分 光 光 度 计 适用 的 波长 范围 为 ( ) 。 

А. 小 于 400nm B. 大 于 800nm 

С. 400 ~800nm р. 小 于 200nm 

93. 可 见 -紫外 分 光度 法 的 适合 检测 波长 范围 是 ( ) 。 

A. 400 ~760nm B. 200 ~400nm 

C. 200 ~760nm D. 200 ~ 1000nm 

94. 入 射 光 波长 选择 的 原则 是 ( ) 。 

А. 吸收 最 大 В. 干扰 最 小 

C. 吸收 最 大 , 干扰 最 小 D. 吸光 系数 最 大 


95. 有 两 种 不 同 有 色 溶 液 均 符合 朗 伯 - 比 尔 定律 ， 测 定时 硅 比 色 辐 厚度 、 入 
射 光 强度 及 溶液 浓度 皆 相 等 ， 以 下 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

А. 透 过 光 强 度 相等 В. 吸光 度 相等 

С. 吸光 系数 相等 р. 以 上 说 法 都 不 对 
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96. 下 列 分 子 中 能 产生 紫外 吸收 的 是 ( ) 。 
А. Na0 В. С.Н, С. СН, р. K,0 


97. 如 果 显 色 剂 或 其 他 试剂 在 测定 波长 时 有 吸收 ， 此 时 的 参 比 溶液 应 采 











у 
А. 溶剂 参 比 B. 试剂 参 比 C. 试 液 参 比 D. 褪色 参 比 
98. 分 光 光 度 法 的 吸光 度 与 ( ) 无 关 。 


А. 人 射 光 的 波长 B. 液 层 的 高 度 
C. 液 层 的 厚度 р. 溶液 的 浓度 


99. 用 分 光 光 度 法 测定 样品 中 两 组 分 的 含量 时 ， 千 两 组 分 吸收 曲线 重生 ， 
定量 方法 是 根据 ( ) 建立 的 多 组 分 光谱 分 析 数 学 模型 。 


А. БАНЕ В. 上 明 伯 定律 和 加 和 性 原理 
С. 比尔 定律 D. 比尔 定律 和 加 和 性 原理 


100. 从 保护 和 改善 城市 环境 出 发 ,下 列 城市 规划 合理 的 是 (””)。 
А. 有 污染 的 工业 ， 布 局 应 适当 分 散 

В. 为 了 方便 居民 乘 车 ， 交 通 运输 线 应 尽量 通过 市 中 心 

С. 居住 区 位 于 盛行 风 的 上 风向 ， 有 大 气 污染 的 企业 位 于 盛行 风 的 下 风向 
р. 居住 区 位 于 河流 的 下 游 ， 有 水 污染 的 企业 位 于 河流 的 上 游 

101. 大 气 中 СО, 浓度 增加 的 主要 原因 是 ( ) 。 




















А. 矿物 燃料 的 大 量 使 用 B. 太阳 黑子 增多 

C. 温带 森林 破坏 严重 р. 地 球 温度 升 高 ， 海 水 中 CO, 溢出 
102. 净化 铝 电 解 三 烟 气 通常 采用 的 吸附 剂 是 ( )s 

А. 工业 氧化 铝 粉末 В. 氧化 钙 

С. 氧 氧 化 钙 D. 活性 炭 

103. 我 国 大 气 中 的 主要 污染 物 是 ( 

А. 一 氧化 碳 和 氟化氢 B. 二 氧化 碳 和 二 氧化 硫 

C. 二 氧化 硫 和 烟尘 D. 氮 氧 化物 和 硫化 氧 


104. 在 气 - 液 色谱 填充 柱 的 制备 过 程 中 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( а 
А. 一 般 选 用 柱 内 径 为 3 ~4mm， 柱 长 为 1 ~2m 的 不 锈 钢 柱子 

В. 一 般 常 用 的 液 载 比 是 25% 左右 

С. 在 装填 色谱 柱 时 ， 要 保证 固定 相 在 色谱 柱 内 填充 均匀 

D. 新 装填 好 的 色谱 柱 不 能 马上 用 于 测定 ， 一 般 要 先进 行 老 化 处 理 
105. 固定 相 老化 的 目的 是 ( js 

A. 除去 表面 吸附 的 水 分 

B. 除去 固定 相 中 的 粉 状 物质 

С. 除去 固定 相 中 残余 的 溶剂 及 其 他 挥发 性 物质 


用 


其 


一 
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р. 提高 分 离 效能 

106. 氧化 还 原 滴定 中 化 学 计量 点 的 位 置 ( Я 

А. 恰好 处 于 滴定 突 路 的 中 间 B. 偏向 于 电子 得 失 较 多 的 一 方 
C. 偏向 于 电子 得 失 较 少 的 一 方 D. 无 法 确定 

107. 对 高 锰 酸 钾 法 ， 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 。 

A. 可 在 盐酸 介质 中 进行 滴定 B. 直接 法 可 测定 还 原 性 物质 
С. 标准 滴定 溶液 用 标定 法 制备 D. 在 硫酸 介质 中 进行 滴定 
108. 在 酸性 介质 中 ， 用 KMn0, 溶液 滴定 草酸 盐 溶 液 ， 滴 定 应 ( 6 
А. 在 室温 下 进行 

В. 将 溶液 煮沸 后 立即 进行 

С. 将 溶液 煮沸 ， 冷 至 85%C 进行 

р. 将 溶液 加 热 到 75 ~85% 时 进行 

109. 用 重 铬 酸 钾 法 测定 铁 时 ， 加 入 硫酸 的 作用 主要 是 ( а 

















А. 降低 Fe 浓度 B. 增加 酸度 
С. 防止 沉淀 D. 变色 明显 
110. 氧化 还 原 滴定 中 ， 硫 代 硫 酸 钠 的 基本 单元 是 ( Xs 
А. Na,S,0, В. 1/2М№,5$,0, 
С. 1/3М№а,$,0, О. 1/4Ма,$,0, 


111. 标定 KMn0, 时 ， 在 第 1 ЖИ ДТ, ВЕЛ 5 2 ўй, ЛИЛ. 
几 滴 后 ， 方 可 加 快 滴定 速度 ， 原 因 是 ( ) 。 

А. КМһ0, 自身 是 指示 剂 ， 待 有 足够 的 KMn0, 时 才能 加 快 滴定 速度 

В. 0, 为 该 反应 的 催化 剂 ， 竺 有 足够 氧 时 才能 加 快 滴定 速度 

С. Мо’ 为 该 反应 的 催化 剂 ， 待 有 足够 的 Маг 时 才能 加 快 滴定 速度 

р. М0, 为 该 反应 的 催化 剂 ， 待 有 足够 的 Mn0, 时 才能 加 快 滴定 速度 

112. 用 KMn0, 标准 溶液 测定 Н,О, 时 ， 滴 定 至 粉红 色 为 终点 。 滴 定 完成 后 
5min 发 现 溶 液 粉 红色 消失 ， 其 原因 是 ( js 









































А. H,0, 未 反应 完全 В. 实验 室 还 原 性 气氛 使 之 褪色 

С. КМһО, 部 分 生成 了 Mn0， р. КМпО, 标准 溶液 浓度 太 稀 

113. 用 高 锰 酸 钾 滴 定 无 色 或 浅 色 的 还 原 剂 洲 液 时 ， 所 用 的 指示 剂 是 ( ) 。 

А. 自身 指示 剂 В. 酸 碱 指 示 剂 

С. 金属 指示 剂 р. 专属 指示 剂 

114. 用 碘 量 法 测定 黄 铜 中 的 铜 含量 时 ， 为 除去 Бе" 的 和 干扰， 可 加 入 
( у 

А. 碘化钾 В. 2 С. Н№, р. Н,0, 















































115. 间接 碘 量 法 〈 即 滴定 碘 法 ) 中 加 入 演 粉 指示 剂 的 适宜 时 间 是 ( ) 。 
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A. 滴定 开始 时 

В. 滴定 至 近 终点 ， 游 液 呈 稻草 黄色 时 

С. 滴定 至 I ВАК, ИЕ ан 

0. 在 标准 溶液 滴定 了 近 50% 时 

116. 在 碘 量 法 中 ， 演 粉 是 专属 指示 剂 ， 当 洲 液 呈 蓝 色 时 ， 这 是 ( 

А. 碘 的 颜色 В. [的 颜色 

С. 游离 碘 与 淀粉 生成 物 的 颜色 D. 二 与 淀粉 生成 物 的 颜色 

117. 在 一 般 情况 下 ， 只 要 两 电 对 的 电极 电位 之 差 超过 ( ) ， 该 氧化 还 原 
反应 就 可 用 于 滴定 分 析 。 

А. Е, - Е, 20. 30У В. Е, -Е, <0. 30У 

С. Е, -Е, 20. 40У р. Е, -Е, <0. 40Ү 

118. 下 列 说 法 正确 的 是 ( ль 

А. 电 对 的 电位 越 低 ， 其 氧化 态 的 氧化 能 力 越 强 

В. 电 对 的 电位 越 高 ， 其 氧化 态 的 氧化 能 力 越 强 

С. 电 对 的 电位 越 高 ， 其 还 原 态 的 还 原 能 力 越 强 

D. 氧化 剂 可 以 氧化 电位 比 它 高 的 还 原 剂 

119. 利用 电极 电位 可 判断 氧化 还 原 反应 的 性 质 ， 但 它 不 能 判别 ( ) 。 



























































A. 氧化 还 原 反 应 速度 В. 氧化 还 原 反 应 方向 

С. 氧化 还 原 能 力 大 小 D. 氧化 还 原 的 完全 程度 
120. 电极 电势 的 大 小 与 下 列 ( ) 无 关 。 

А. 电极 本 身 性 质 B. 温度 

C. 氧化 态 和 还 原 态 D. 化 学 方程 式 的 写法 

121. 当 增 加 反应 酸度 时 ， 氧 化 剂 的 电极 电位 会 增 大 的 是 ( ) 。 
А. Ее?* В. 1, С. К,С1,0, р. Си?" 
122. 测定 水 中 微量 所 时 ， 最 为 合适 的 方法 有 ( ) 。 

А. 沉淀 滴定 法 В. 离子 选择 电极 法 

С. 火焰 光度 法 р. 发 射 光谱 法 





123. 膜 电极 (离子 选择 性 电极 ) 与 金属 电极 的 区 别 是 ( ) 。 

А. 膜 电 极 的 薄膜 并 不 给 出 或 得 到 电子 ， 而 是 选择 性 地 让 一 些 电子 渗透 

В. 膜 电极 的 薄膜 并 不 给 出 或 得 到 电子 ， 而 是 选择 性 地 让 一 些 分 子 渗透 

С. 膜 电极 的 薄膜 并 不 给 出 或 得 到 电子 ， 而 是 选择 性 地 让 一 些 原子 渗透 

р. 膜 电极 的 薄膜 并 不 给 出 或 得 到 电子 ， 而 是 选择 性 地 让 一 些 离子 渗透 ( 包 
含 着 离子 交换 过 程 ) 

124. 在 电动 势 的 测定 中 ， 盐 桥 的 主要 作用 是 (  )。 

А. 减 小 液体 的 接 界 电势 B. 增加 液体 的 接 界 电势 
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С. 减 小 液体 的 不 对 称 电 势 р. 增加 液体 的 不 对 称 电势 
125. 玻璃 电极 的 内 参 比 电极 是 ( ) 。 
A. 银 电极 В. 氧化 银 电极 
С. 铀 电极 D. 银 -氧化 银 电极 


126. 玻璃 电极 在 使 用 时 ， 必 须 浸 泡 24h 左右 ， 其 目的 是 (  )。 
А. 消除 内 外 水 化 胶 层 与 干 玻璃 层 之 间 的 两 个 扩散 电位 

В. 减 小 玻璃 膜 和 试 液 间 的 相 界 电位 Е, 

С. 减 小 玻璃 腊 和 内 参 比 液 间 的 相 界 电位 Е, 

р. 减 小 不 对 称 电 位 ， 使 其 趋 于 一 个 稳定 值 

127. 离子 选择 性 电极 在 一 段 时 间 内 不 用 或 新 电极 在 使 用 前 必须 进行 ( 


























A. 活化 处 理 В. 用 被 测 浓 溶 液 浸 泡 

С. 在 蒸馏 水 中 浸泡 24h 以 上 О. 在 NaF 溶液 中 浸泡 24h 以 上 
128. 在 自动 电位 滴定 法 测 CH; COOH 的 试验 中 ， 指 示 滴 定 终点 的 是 ( 
А. К В. Т 

С. 指示 剂 D. 自动 电位 滴定 仪 


129. 库仑 分 析 法 是 通过 (  ”) 来 进行 定量 分 析 的 。 
А. 称 量 电解 析出 物 的 质量 

В. 准确 测定 电解 池 中 某 种 离子 消耗 的 量 

С. 准确 测量 电解 过 程 中 所 消耗 的 电量 

D. 准确 测定 电解 液 浓度 的 变化 

130. 气相 色谱 仪 的 主要 部 件 包括 (””)。 

А. 载 气 系统 、 分 光 系 统 、 色 谱 柱 、 检 测 需 

В. 载 气 系统 、 进 样 系统 、 色 谱 柱 、 检 测 咒 

С. 载 气 系统 、 原 子 化 装置 、 色 谱 柱 、 检 测 需 

р. 载 气 系统 、 光 源 、 色 谱 柱 、 检 测 融 
(二 ) 多 选 题 

1. 化 学 检验 工 应 遵守 的 规则 有 (  ” )。 

А. 遵守 操作 规程 ， 注 意 安全 

. 努力 学 习 ， 不 断 提 高 基础 理论 水 平和 操作 技能 











. 遵 纪 守法 ， 不 谋私 利 ， 不 徇私 情 
下 列 属 于 化 学 检验 工 职业 守则 内 容 的 是 ( ) 。 
. 爱 岗 和 敬业， 工作 热情 主动 


о руыро = 


. 努力 学 习 ， 不 断 提 高 基础 理论 水 平和 操作 技能 


). 


А 


认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 有 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 


认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 有 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 
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р. 遵 纪 守 法 ， 热 爱 学 习 
3. 化 学 检验 人 员 应 具备 (  ). 

А. 正确 选择 和 使 用 分 析 中 常用 的 化 学 试剂 的 能 
B. 制定 标准 分 析 方 法 的 能 

C. 使 用 常用 的 分 析 仪 器 和 设备 并 具有 一 定 的 维护 能 
р. 高 级 技术 工人 的 水 平 

4. 下 列 属于 化 学 检验 工 职业 守则 内 容 的 是 (  )。 
А. 爱 册 敬业， 工作 热情 主动 

В. 实事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 依 据 标 准 进行 检验 和 判定 
C. 遵守 操作 规程 ， 注 意 安 全 

р. 掌握 熟练 的 职业 技能 

5. 化 学 检验 室 质量 控制 的 内 容 包括 (о). 

A. 试剂 和 环境 的 控制 
B 
С 
р 
0 
А 
7 
А 
8 
А 
В 
С 
р 





. 样品 的 采取 、 制 备 、 保 管 及 处 理 控制 

. 标准 操作 程序 、 专 门 的 试验 记录 

. 分 析 数 据 的 处 理 

. 国际 标准 代号 和 国家 标准 代号 分 别 是 ( ) 。 

. СВ В. СВИТ С. NO р. ОХХХ 

. 技术 标准 按 产生 作用 的 范围 可 分 为 ( ). 

. 行业 标准 B. 国家 标准 C. 地 方 标准 D. 企业 标准 
. 下 列 叙 述 正确 的 是 (  )。 

. GB 表示 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 

. СВИТ 表示 中 华人 民 共 和 国 推 荐 性 标准 

. HG 表示 推荐 性 化 学 工业 标准 

. HG 表示 强制 性 化 学 工业 标准 

9. 我 国标 准 按 采用 国际 标准 的 程度 ， 分 为 ( ) 。 

A. 等 同 采用 В. 等 效 采用 C. 修改 采用 D. 非 等 效 采 用 
10. 从 我 国 大 气 环 境 的 现状 分 析 ， 大 气 中 主要 污染 物 为 〈 ) 。 














А. 一 氧化 碳 B. 二 氧化 硫 С. 烟尘 р. АСИЯ 
1. 下 列 污水 处 理 方法 中 属于 物理 方法 的 是 ( ) 。 

А. 过 滤 法 B. 中 和 法 С. 浮 选 法 D. 吸附 法 
12. 属于 一 般 试剂 的 是 ( je 

A. 基准 试剂 В. 优 级 纯 С. 化 学 纯 D. 试验 试剂 


13. 我 国 试剂 标准 的 基准 试剂 相当 于 IUPAC 中 的 ( je 
А. B 级 В. АЖ C.D 级 р. СХ 
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14. 实验 室 三 级 水 可 用 ( ) 办 法 来 进行 制备 。 

А. 218 В. 静 置 C. 过 滤 р. 离子 交换 
15. 不 能 减少 测定 过 程 中 偶然 误差 的 方法 包括 : ( а 

А. 进行 对 照 试 验 B. 进行 空白 试验 

С. 进行 仪器 校正 D. 增加 平行 测定 次 数 

16. 需 储 于 棕色 具 磨 口 塞 试 剂 瓶 中 的 标准 溶液 为 ( Ys 

А. 1 В. Ма,$,0, С. НСІ D. AgNO, 


17. 读 取 滴定 管 读数 时 ， 下 列 操 作 中 正确 的 是 ( ”)。 

А. 读数 前 要 检查 滴定 管内 壁 是 否 挂 水 珠 ， 管 尖 是 否 有 气泡 
В. 读数 时 ， 应 使 滴定 管 保持 垂直 

С. 读 取 弯 月 面 下 缘 最 低 点 ， 并 使 视线 与 该 点 在 一 个 水 平面 上 
р. 有 人 色 溶液 与 无 色 溶液 的 读数 方法 相同 

18. 下 面 有 关 移 液 管 的 使 用 错误 的 是 (。”)。 

А. 一 般 不 必 吹 出 残留 液 

В. 用 蒸馏 水 淋 洗 后 即 可 移 液 

С. 用 后 洗 净 ， 加 热 烘 干 后 即 可 再 用 

р. 移 液 管 只 能 粗略 地 量 取 一 定量 的 液体 

19. 下 列 有 关 容 量 瓶 的 使 用 错误 的 是 (  )。 

А. 通常 可 以 用 容量 瓶 代 替 试 剂 瓶 使 用 

В. 先 将 固体 药品 转 入 容量 瓶 后 再 加 水 溶解 配制 标准 溶液 

С. 用 后 洗 净 并 用 烘箱 烘 干 

р. 定 容 时 ， 无 色 浴 液 弯 月 面 下 缘 和 标 线 相 切 即 可 

20. 下 列 属于 通用 试剂 的 是 (。””)。 

A. 优 级 纯 试剂 B. 分 析 纯 试剂 

С. 化 学 纯 试剂 D. 指示 剂 

21. 下 述 情况 属于 系统 误差 的 有 ( ” )。 

А. 滴定 前 用 标准 滴定 溶液 将 滴定 管 淋 洗 几 遍 

В. 称 量 用 硅 码 没有 检定 

С. 称 量 时 未 等 称 量 物 冷 却 至 室温 就 进行 称 量 

D. 指示 剂 变色 后 未 能 在 变色 点 变色 

22. 下 列 数据 中 ， 有 效 数 字 位 数 为 四 位 的 是 (。”)。 

А. [Н*] =0.006mol/L В. рН = 1. 78 

С. w( MgO) = 14. 18% О. c(NaOH) =0. 1132 о ИТ, 
23. 下 列 数据 中 ， 有 效 数 字 位 数 是 四 位 的 有 ( )。 

А. 0. 0520 В. pH =10.30 С. 10.30 О. 40. 02% 
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24. 下 列 氧化 物 有 剧 毒 的 是 ( ” ”)。 


А. АБО, В. Аз, 0, С. $0, р. 硫酸 二 甲 酯 
25. 在 实验 室 中 ， 皮 肤 溅 上 浓 碱 液 时 ， 在 用 大 量 水 冲洗 后 应 ( 

А. 用 5% 硼酸 人 处理 В. 用 5% 小 苏打 溶液 处 理 

C. 用 2% 乙酸 处 理 р. 用 1: 5000 KMn0, 溶液 处 理 
26. 玻璃 的 絮 肯 能 成 放 ( ) 。 

А. 盐酸 В. 氧 氟 酸 С. 磷酸 D. 硫酸 

27. 按 质子 理论 ， 下 列 物质 中 具有 两 性 的 是 ( е 

А. НСО?- В. CO?- С. НРО?- р. HS - 

28. 标定 HCl 洲 液 常用 的 基准 物质 有 ( ) 。 

А. 无 水 Na,C0， В. 硼砂 (NauB,0,. 10Н,О) 
С. 草酸 (Н,С,0, :2H,0) D. СаСО, 


29. 10% 时， 滴定 用 去 26. 00mL 0. 1molAL 标准 溶液 ， 该 温度 下 1L 0. 1mol/L 


标准 溶液 的 补正 值 为 +1. 5mL， 则 20%C 时 该 溶液 的 体积 不 正确 的 为 ( 
A. 26 B. 26. 04 C. 27.5 D. 24.5 
30. 影响 氧化 还 原 反 应 方向 的 因素 有 ( ) 。 
A. 氧化 剂 和 还 原 剂 的 浓度 В. 生成 沉淀 
C. 溶液 酸度 р. 溶液 温度 
31. 用 双 指 示 剂 法 测定 烧碱 含量 时 ， т ( js 
A. 吸出 试 液 后 立即 滴定 
В. 以 酚 酸 为 指示 剂 时 ， 滴 定 速度 不 要 太 快 
С. 以 酚 酸 为 指示 剂 时 ， 滴 定 速度 要 快 
р. 以 酚 栈 为 指示 剂 时 ， 应 不 断 播 动 
32. 高 锰 酸 钾 法 可 以 直接 滴定 的 物质 有 ( ) 
Аба" В. Ее?* С. Ее?* р. С,057 
33. 用 Na,C,0, 标定 KMn0, 的 浓度 ， 满 足 式 ( js 






































) mL。 


А. п(КМһ0,) =5n( Ма,С,0,) В. п(1/5КМпО,) =п(1/2Ма,С,0,) 


С. п(КМпО,) =2п/5 ( Ма, С,0,) р. n( KMnO,) =5п/2 ( №, С,0,) 


34. ЖЕ Ма,5, 0, 标准 滴定 溶液 的 标定 过 程 中 ， 下 列 操作 错误 的 是 ( 
А. 边 滴定 边 剧烈 播 动 

В. 在 70 ~80% 人 恒温 条 件 下 滴定 

C. 加 入 过 量 KI， 并 在 室温 和 避免 阳光 直射 的 条 件 下 滴定 

D. 滴定 一 开始 就 加 入 淀粉 指示 剂 

35. 下 列 氧化 剂 中 ， 当 增加 反应 酸度 时 电极 电位 会 增 大 的 是 ( 

А. 1, В. КО, С. FeCl, р. К, Cr 0， 
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36. Е Х,, Ү,, 2,, №, 四 种 物质 的 氧化 能 力 为 W, > 2, > Х, > Ү,, РЯ 
氧化 还 原 反 应 能 发 生 的 是 ( в 

А. 207 +7, =27Z- + №, В. 2Х- +1, =2Z- +Х, 

С. 2У- + W, =2\- + Ү, О. 27- +Х, =2Х- +7, 

37. БКМ (NaBi0;) 在 酸性 溶液 中 可 以 把 Mn 氧化 成 Mn0” 。 在 调节 该 
溶液 的 酸性 时 ， 不 应 选用 的 酸 是 ( js 

А. 氧 硫酸 В. ЖЕ С. 稀 硝 酸 D. 1:1 № Н,5$0, 
. 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 5 
A. 电 对 的 电位 越 低 ， 其 氧化 态 的 氧化 能 力 越 强 
. 电 对 的 电位 越 高 ， 其 氧化 态 的 氧化 能 力 越 强 

С. 电 对 的 电位 越 高 ， 其 还 原 态 的 还 原 能 力 越 强 

D. 氧化 剂 可 以 氧化 电位 比 它 高 的 还 原 剂 

39. 从 有 关 电 对 的 电极 电位 判断 氧化 还 原 反 应 进行 方向 的 正确 方法 是 
( А 
А. 某 电 对 的 还 原 态 可 以 还 原 电位 比 它 低 的 另 一 电 对 的 氧化 态 

B. 电 对 的 电位 越 低 ， 其 氧化 态 的 氧化 能 力 越 弱 

С. 某 电 对 的 氧化 态 可 以 氧化 电位 比 它 低 的 另 一 电 对 的 还 原 态 

D. 电 对 的 电位 越 高 ， 其 还 原 态 的 还 原 能 力 越 强 

40. 往 X 溶液 中 通 入 过 量 的 Cl, ， 再 滴 加 Ba( NO;), 和 稀 HNO; И, И 
析出 白色 沉淀 ，X 盐 可 能 是 ( )5 

А. М№а,50, В. CaCl, С. AgNO, р. Ма, СО, 

41. 下 列 反应 中 ， 氧 化 剂 与 还 原 剂 物质 的 量 的 关系 为 1:2 的 是 ( Ја 

А. О, +2КІ + Н,О = 2КОН +1, +0, 

В. 2СН,СООН + Са( C10), =2НСІ0 + Са(СН,СОО), 

С. 1, +2NaClO, =2МаЮ, + СІ, 

р. 4НСІ + MnO, = MnCl + СІ, 1 +2H,0 

42. 用 相关 电 对 的 电位 可 判断 氧化 还 原 反 应 的 一 些 情况 ， 它 可 以 判断 


[85] 
оо 


=) 








(0) 
А. 氧化 还 原 反 应 的 方向 B. 氧化 还 原 反 应 进行 的 程度 
С. 氧化 还 原 反应 突 跃 的 大 小 D. 氧化 还 原 反 应 的 速度 
43. 新 配制 的 高 锰 酸 钾 浴 液 可 用 С) 溶液 标定 浓度 。 


А. 基准 草酸 钠 直接 标定 

В. 加 КІ 用 硫 代 硫 酸 钠 标准 溶液 间接 标定 

С. 称 取 一 定量 的 硫酸 亚 铁 铵 溶 于 水 后 ， 用 高 锰 酸 钾 滴 定 
р. 重 铬 酸 钾 基 准 溶液 标定 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
. 84. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





44. 以 KMn0, 法 测定 Mn0, 含量 时 ， 在 下 述 情况 中 对 测定 结果 产生 正 误差 的 





Ж ( ) 。 

А. 浴 样 时 蒸发 太 多 В. 试 样 溶解 不 完全 

С. 滴定 前 没有 稀释 р. 滴定 前 加 热 温 度 不 足 65°С 

45. 在 酸性 介质 中 ， 以 KMn0, 溶液 滴定 草酸 盐 时 ， 对 滴定 速度 的 要 求 错 误 
的 是 ( ) 。 

A. 滴定 开始 时 速度 要 快 В. 开始 时 缓慢 进行 ， 以 后 逐渐 加 快 

С. 开始 时 快 ， 以 后 逐渐 缓慢 D. 一 直 较 快 进行 

46. 关于 高 鳃 酸 钾 滴定 法 ， 下 列 说 法 正确 的 是 (””)。 

A. 可 在 盐酸 介质 中 进行 滴定 B. 直接 法 可 测定 还 原 性 物质 


С. 标准 滴定 溶液 用 标定 法 制备 D. 在 硫酸 介质 中 进行 滴定 

47. 用 重 铬 酸 钾 滴定 Fe** 时 ， 若 选用 二 苯胺 磺 酸 钠 作 指示 剂 ， 需 在 硫 磷 混 酸 
介质 中 进行 ， 是 为 了 ( ) 。 

А. 避免 诱导 反应 的 发 生 

В. 加 快 反应 的 速度 

C. 终点 易于 观察 

D. 使 指示 剂 的 变色 点 的 电位 处 在 滴定 体系 的 电位 突 跃 范围 内 

48. 用 重 铬 酸 钾 滴 定 法 测 铁 时 ， 有 关 加 入 Н,РО, 的 作用 ， 错 误 的 是 ( ) 。 

А. 防止 沉淀 

B. 提高 酸度 

С. 降低 Fe * /Fe ' 电位， 使 突 跃 范围 增 大 

р. 防止 Fe 氧化 

49. 能 用 碘 量 法 直接 测定 的 物质 的 是 ( ) 。 

А. 50, В. 维生素 C С; Co р. Н,О, 

50. 对 于 间接 碘 量 法 测定 还 原 性 物质 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

А. 被 滴定 的 溶液 应 为 中 性 或 弱酸 性 

В. 被 滴定 的 溶液 中 应 有 适当 过 量 的 KI 

С. 近 终 点 时 加 入 指示 剂 ， 滴 定 终 点 时 被 滴定 的 溶液 蓝 色 刚好 消失 

р. 被 滴定 的 溶液 中 存在 的 铜 离子 对 测定 无 影响 

































































51. 用 碘 量 法 测定 CuSO, 含量 时 ， 试 样 洲 液 中 加 入 过 量 的 K， 下 列 有 关 其 作 
用 的 叙述 正确 的 是 ( е 

А. 将 Cu 还 原 为 Сы“ В. 防止 二 挥发 

С. 与 Cu 形成 Cul 沉淀 р. 把 CuSO, 还 原 成 单质 Cu 

















52. 在 碘 量 法 中 为 了 减少 二 的 挥发 ， 常 采用 的 措施 有 ( ) 。 
А. 使 用 碘 量 瓶 
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В. 滴定 时 不 能 插 动 ， 要 滴 完 后 摇 

С. 适当 加 热 以 增加 世 的 溶解 度 ， 减 少 挥发 

D. 加 入 过 量 КІ 

53. 有 关 氧 化 还 原 滴定 ， 下 列 说 法 不 正确 的 是 ( е 

А. ЗЕКЕ ААТ, ЯА ЕАН А], 20 М 9 Е 
色 

В. Е Ее’* 时， 用 邻 二 氮 菲 - 亚 铁 作 指示 剂 ， 终 点 从 权 红 色 变 为 浅 蓝 
色 

С. 用 重 铬 酸 钾 测定 铁 矿 石 中 铁 的 含量 时 ,依靠 K,Cr,0, 自身 橙色 指示 终点 

р. 二 共 胺 磺 酸 钠 的 还 原 态 是 无 色 的 ， 而 氧化 态 是 紫色 的 















































54. 用 间接 碘 量 法 进行 定量 分 析 时 ， 应 注意 的 问题 为 ( ) 。 
А. 在 碘 量 瓶 中 进行 В. 淀粉 指示 剂 应 在 滴定 开始 前 加 入 
С. 应 避免 阳光 直射 р. 标定 碘 标 准 溶液 




















55. 在 含有 固体 AgCl 的 饱和 溶液 中 分 别 加 入 下 列 物质 ， 能 使 AgCl 的 溶解 度 
减 小 的 物质 有 (  ”)。 

А. НСІ В. AgNO, С. KNO, р. МН, . Н,0 

56. 向 含有 Аз’, Нез”, АР? 、Pb”* 、Cd** 、Sr!* 的 混合 液 中 ， 滴 加 稀 盐 
酸 , 将 有 ( ) 离子 生成 沉 演 。 


























А. Аз’ В. РЬ?* САР? р. Se 

57. 向 AgCl 的 饱和 溶液 中 加 入 浓 氨 水 ， 沉 淀 的 溶解 度 将 ( ) 。 

A. 不 变 В. 增 大 

С. 减 小 р. 如 有 AgCl 沉淀 将 溶解 

58. 在 配 位 滴定 中 ， 指 示 剂 应 具备 的 条 件 是 ( ) 。 

А. Km < Кму В. 指示 剂 与 金属 离子 显 色 要 灵敏 
С. MT 应 易 溶 于 水 D. Ky > Kyy 


59. EDTA 作为 配 位 剂 具有 的 特性 是 ( ) 。 

A. 生成 的 配合 物 稳定 性 很 高 

В. 生成 的 配合 物 大 都 难 溶 于 水 

C. 均 生成 无 色 配 合 物 

D. 能 提供 6 对 电子 ， 所 以 EDTA 与 金属 离子 形成 1:1 配合 物 
60. 关于 EDTA， 下 列 说 法 正确 的 是 ( ) 。 

А. EDTA 是 乙 二 胺 四 乙酸 的 简称 

В. 分 析 工 作 中 一 般 用 乙 二 胺 四 乙酸 二 钠 盐 

C 

D 








. EDTA 与 钙 离 子 以 1:2 的 关系 配 位 
. EDTA 与 金属 离子 配 位 形成 整合 物 
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61. 以 下 关于 EDTA 标准 溶液 的 制备 叙述 正确 的 为 а 

А. 使 用 EDTA 分 析 纯 试剂 先 配 成 近似 浓度 再 标定 

В. 标定 条 件 与 测定 条 件 应 尽 可 能 接近 

С. EDTA 标准 溶液 应 储存 于 聚 乙 烯 瓶 中 

р. 标定 EDTA 溶液 必须 用 二 甲 酚 橙 指示 剂 

62. 以 下 几 项 属于 EDTA 配 位 剂 的 特性 的 是 ( js 

А. EDTA 具有 广泛 的 配 位 性 能 ， 几 乎 能 与 所 有 的 金属 离子 形成 配合 物 
В. EDTA 配合 物 配 位 比 简单 ， 多 数 情况 下 都 形成 1:1 配合 物 

С. EDTA 配合 物 稳定 性 高 

р. EDTA 配合 物 易 溶 于 水 

63. 以 下 有 关 EDTA 的 叙述 正确 的 为 ( д 

А. 在 任何 水 溶液 中 ，EDTA 总 以 六 种 型 体 存在 

В. pH 值 不 同时 ，EDTA 的 主要 存在 型 体 也 不 同 

С. 在 不 同 pH 值 下 ，EDTA 各 型 体 的 浓度 比 不 同 

р. EDTA 的 几 种 型 体 中 ， 只 有 立 能 与 金属 离子 直接 配 位 

64. 以 EDTA 为 滴定 剂 ， 下 列 叙 述 错误 的 有 ( ) 。 

А. EDTA 配合 物 配 位 比 简单 ， 多 数 情况 下 都 形成 1: 1 配合 物 

В. EDTA 配合 物 难 深 于 水 ， 使 配 位 反应 较 迅 速 

С. 不 论 溶液 pH 值 的 大 小 ， 只 形成 MY -形式 的 配合 物 

р. EDTA 具有 广泛 的 配 位 性 能 ， 几 乎 能 与 所 有 金属 离子 形成 配合 物 
65. EDTA 与 金属 离子 形成 的 配合 物 有 以 下 特点 ( )5 

A. EDTA 具有 广泛 的 配 位 性 能 ， 几 乎 能 与 所 有 金属 离子 形成 配合 物 
В. EDTA 配 位 比 简单 ， 多 数 情况 下 都 形成 1:1 配合 物 
C 
D 























. EDTA 配合 物 难 溶 于 水 ， 使 配 位 反应 较 迅 速 

. EDTA 配合 物 稳 定性 高 ， 能 与 金属 离子 形成 具有 多 个 五 元 环 结构 的 整合 
物 

66. EDTA 与 金属 离子 配 位 的 主要 特点 有 ( 版 

А. 因 生 成 的 配合 物 稳定 性 很 高 ， 故 EDTA 配 位 能 力 与 溶液 酸度 无 关 

B. 能 与 大 多 数 金属 离子 形成 稳定 的 配合 物 

С. 无 论 金属 离子 有 无 颜色 ， 均 生成 无 色 配 合 物 

D. 生成 的 配合 物 大 都 易 溶 于 水 

67. EDTA 与 金属 离子 形成 的 配合 物 的 特点 为 ) 。 








А. 经 常 出 现 逐 级 配 位 现象 В. 形成 的 配合 物 易 溶 于 水 
C. 反应 速度 非常 慢 D. 形成 的 配合 物 较 稳 定 





68. EDTA 与 绝 大 多 数 金属 离子 形成 的 整合 物 具 有 的 特点 为 ( ” ” )。 


第 二 部 分 “中 级 工 鉴定 考核 试题 库 . 87. 





А. 计量 关系 简单 B. 十 分 稳定 
С. 水 溶性 极 好 D. 都 是 红色 


69. 以 EDTA 为 滴定 剂 ， 下 列 叙 述 中 正确 的 有 ( ) 。 
А. 在 酸度 较 高 的 溶液 中 ， 可 形成 MHY 配合 物 

В. 在 碱 性 较 高 的 溶液 中 ， 可 形成 MOHY 配合 物 

С. 不 论 形成 MHY 或 MOHY， 都 有 利于 滴定 反应 

D. 不 论 溶液 pH 值 大 小 ， 只 形成 MY 一 种 形式 的 配合 物 
70. 在 EDTA 配 位 滴定 中 ， 铬 黑 了 指示 剂 常用 于 ( ) 。 
А. 测定 钙 镁 总 量 В. 测定 铁 铝 总 量 











С. 测定 镍 含量 р. ЕЕ МЕ 

71. 配 位 滴定 的 方式 有 ( ) 。 

A. 直接 滴定 В. 返 滴定 C. 间接 滴定 D. 置换 滴定 
72. 国家 标准 规定 的 标定 EDTA 溶液 的 基准 试剂 有 ( ). 

A. MgO В. ZnO С. СаСО, р. #5 

73. 下 列 基 准 物 质 中 ， 可 用 于 标定 EDTA 的 是 ( ) 

А. 无 水 碳酸 钠 ” B. 氧化 锌 С. 碳酸 钙 р. 重 铬 酸 钾 
74. EDTA 的 酸 效应 曲线 是 指 ( ) 。 

А. ау н)-РН 曲线 В. рМ-рН 曲线 

С. lgavum -pH 曲线 D. lgKyy-pH 曲线 


75. 对 于 酸 效 应 曲线 ， 下 列 说 法 正确 的 有 ( jo 

А. 利用 酸 效应 曲线 可 确定 单独 滴定 某 种 金属 离子 时 所 允许 的 最 低 酸度 

В. 可 判断 混合 物 金 属 离 子 溶液 能 否 连续 滴定 

С. 可 找 出 单独 滴定 某 金属 离子 时 所 允许 的 最 高 酸度 

р. 酸 效 应 曲线 代表 溶液 pH 值 与 溶液 中 MY 的 绝对 稳定 常数 (lgKyy) 以 及 
溶液 中 EDTA 的 酸 效应 系数 的 对 数值 (Тва) 之 间 的 关系 

76. 目前 配 位 滴定 中 常用 的 指示 剂 主要 有 ( 0 














А. ЖТ, НВ В. РАМ, ЖЕ К 
С. 钙 指 示 剂 D. 甲 基 橙 
77. 配 位 滴定 时 ， 金 属 指示 剂 必 须 具备 的 条 件 为 〈 Jj 


А. 在 滴定 的 pH 范围 内 ， 游 离 金 属 指示 剂 本 身 的 颜色 与 配合 物 的 颜色 有 明 
显 差 别 

金属 离子 与 金属 指示 剂 的 显 色 反应 要 灵敏 

金属 离子 与 金属 指示 剂 形成 配合 物 的 稳定 性 要 适当 

金 

成 






































б 














时 离子 与 金属 指示 剂 形成 配合 物 的 稳定 性 要 小 于 金属 离子 与 EDTA 形 
配合 物 的 稳定 性 
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78. 在 EDTA (У) 配 位 滴定 中 ,金属 (М) 离子 指示 剂 (m) 的 应 用 条 件 
js 

А. ш 5 МУ 应 有 相同 的 颜色 

В. MIn 应 有 足够 的 稳定 性 ， 且 KW > К’, 

С 

р 











. In 与 MIn 应 有 显著 不 同 的 颜色 

. 了 与 MIn 应 当 都 能 溶 于 水 

79. 在 EDTA 配 位 滴定 中 ,金属 离子 指示 剂 的 应 用 条 件 是 ( ) 。 
А. MIn 的 稳定 性 适当 地 小 于 МУ 的 稳定 性 

B. In 与 MIn 应 有 显著 不 同 的 颜色 

С. In 与 Мы 应 当 都 能 溶 于 水 

р. MIn 应 有 足够 的 稳定 性 ， 且 Ку, Ку 

80. 产生 金属 指示 剂 僵化 现象 的 原因 不 包括 ( ) 。 





























А. 指示 剂 不 稳定 В. Ма 溶解 度 小 
ом рек. 

81. 配 位 滴定 法 中 消除 干扰 离子 的 方法 有 ( Ја 

А. 配 位 掩蔽 法 В. 沉淀 掩蔽 法 

С. 氧化 还 原 掩蔽 法 D. 化 学 分 离 法 

82. 提高 配 位 滴定 的 选择 性 可 采用 的 方法 是 ( а 

А. 增 大 滴定 剂 的 浓度 B. 控制 溶液 温度 

C. 控制 溶液 的 酸度 р. 利用 掩蔽 剂 消除 干扰 


83. 在 EDTA 配 位 滴定 中 ， 下 列 有 关 掩 蔽 剂 的 叙述 正确 的 是 ( ) 。 
А. 配 位 掩蔽 剂 必 须 可 洲 且 无 色 

В. 氧化 还 原 掩 蔽 剂 必须 改变 干扰 离子 的 价 态 

С. ВОИ Е 22 0 

р. 掩蔽 剂 最 好 是 无 毒 的 
84. 在 AgCl 水 溶液 中 ， 其 [Ag*] = [С ] =1. 34 х10 7 њои, КЖ 1.8 х 











10-”， 该 溶液 为 ( ) 。 


A. 氧化 银 沉淀 -溶解 平衡 溶液 。 В. 不 饱和 溶液 





























С. [Ag:*]>f[cl-] D. 饱和 溶液 

85. 分 光 光 度 法 中 判断 出 测 得 的 吸光 度 有 问题 ， 可 能 的 原因 包括 ( ) 。 
A.， 比 色 亚 没有 放 正 位 置 В. 比 色 亚 配 套 性 不 好 

С. 比 色 严 毛 面 放 于 透 光 位 置 р. 比 色 亚 润 洗 不 到 位 

86. 一 台 分 光 光 度 计 的 校正 应 包括 ( ) 等 5 

A. 波长 的 校正 B. 吸光 度 的 校正 

С. 林 散 光 的 校正 D. 吸收 池 的 校正 
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87. 7504С 型 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 通常 要 调 校 的 是 ( а 





А. 光源 灯 B. 波长 С. 透射 比 D. 光路 系统 

88. 722 型 可 见 分 光 光 度 计 与 754 型 紫外 分 光 光 度 计 技 术 参 数 相 同 的 有 
), 

А. 波长 范围 B. 波长 准确 度 

С. 波长 重复 性 D. 吸光 度 范围 





89. 当 分 光 光 度 计 100% 点 不 稳定 时 ， 通常 采用 ( ) 方法 处 理 。 

А. 更 换 光电 管 

B. 更 换 波长 

С. 对 于 受潮 较 重 的 仪器 ， 可 用 吹风 机 对 暗盒 内 、 外 吹 热风 ， 使 潮气 逐渐 地 
从 暗盒 内 跑 掩 

D. 查看 光电 管 暗盒 内 是 否 受 潮 ， 更 换 干 燥 的 硅胶 

90. 分 光 光 度 计 的 检验 项 目 包 括 ( ) 。 

A. 波长 准确 度 的 检验 B. 透射 比 准确 度 的 检验 

С. 吸收 池 配 套 性 的 检验 D. 单 色 器 性 能 的 检验 

91. 分 光 光 度 计 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 和 光源 灯 都 不 亮 ， 电 流 表 无 偏转 的 原因 
2 

А. 电源 开头 接触 不 良 或 已 坏 B. 电流 表 坏 








С. #2 D. 电源 变压器 一 次 绕组 已 断 
92. 下 列 有 关 可 见 光 区 波长 范围 不 正确 的 是 〈 ) 。 

A. 400 ~760nm B. 200 ~400nm 

C. 200 ~600nm D. 400 ~780nm 

93. 下 列 方 法 属于 分 光 光 度 分 析 的 定量 方法 的 是 ( И 

А. 工作 曲线 法 B. 直接 比较 法 

С. 校正 面积 归 一 化 法 D. 标准 加 入 法 

94. 下 列 属 于 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 组 成 部 分 的 有 ( а 

А. 光源 В. 单 色 器 C. 吸收 池 р. 检测 器 
95. 属于 分 光 光 度 计 单 色 需 组 成 部 分 的 有 ( ) 。 

А. ЛА В. 准 光 镜 C. 波长 凸轮 р. 色散 器 
96. 紫外 分 光 光 度 计 的 基本 构造 由 ( ) 构成 。 

A. 光源 В. 单 色 器 C. 吸收 池 р. 检测 器 
97. 721 型 分 光 光 度 计 在 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 亮 的 原因 是 ( а 
А. 指示 灯 坏 了 В. 电源 插头 没有 插 好 

С. 电源 变压器 损坏 D. 检测 器 电路 损坏 


98. 可 见 分 光 光 度 计 包括 的 部 件 有 (  ” )。 
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A. 光源 В. 单 色 器 С. 原子 化 系统 р. 检测 系统 
99. 下 列 属 于 722 型 分 光 光 度 计 主要 部 件 的 是 ( ) 
А. 光源 : ОТ B. 接受 元 件 : 光电 管 
С. ЖЕН: 200 ~ 800 пт р. 光学 系统 : 单 光 束 ， ПРО 





100. 分 光 光 度 计 使 用 时 应 该 注意 的 事项 是 ( ) 
А. 使 用 前 先 打开 电源 开关 ， 预 热 30min 

В. 注意 调节 100% 透 光 率 和 调 零 

С. 测试 的 溶液 不 应 酒 落 在 测量 池内 

D. 注意 仪器 卫生 

101. 应 定期 检查 紫外 分 光 光 度 计 的 ( ) 。 





А. 吸光 度 准确 性 В. 狭 颖 宽度 

С. 溶剂 吸收 р. 26806 

102. 酸度 计 的 结构 一 般 由 ( ) 部 分 组 成 。 

А. 高 阻抗 毫 伏 计 B. 电极 系统 

C. 待 测 溶液 D. 温度 补偿 旋钮 


103. 使 用 饱和 甘 孙 电极 时 ， 正 确 的 说 法 是 ( ”)。 

А. 电极 下 端 要 保持 有 少量 的 氧化 钾 唱 体 存 在 

В. 使 用 前 应 检查 玻璃 弯 管 处 是 否 有 气泡 

С. 使 用 前 要 检查 电极 下 端 陶 交心 毛 细 管 是 否 畅通 

р. 安装 电极 时 ， 内 参 比 溶液 的 液 面 要 比 待 测 溶液 的 液 面 低 

104. 使 用 甘 汞 电极 时 ， 操 作 正 确 的 是 ( ) 。 

А. 使 用 时 ， 先 取 下 电极 下 端口 的 小 胶 帽 ， 再 取 下 上 侧 加 液 口 的 小 胶 帆 





В. 电极 内 饱和 КСІ 溶液 应 完全 浸没 内 电极 ,同时 电极 下 端 要 保持 少量 


КС! 晶体 
С. 电极 玻璃 弯 管 处 不 应 有 气泡 
D. 电极 下 端的 陶瓷 世 毛 细 管 应 通畅 
105. 常用 的 指示 电极 有 ( Ўв 











А. 玻璃 电极 В. 气 敏 电极 

С. 饱和 甘 隶 电极 D. 离子 选择 性 电极 

106. 酸度 计 无 法 调 至 缓冲 溶液 的 数值 ， 原 因 可 能 为 ( ) 。 
A. 玻璃 电极 损坏 В. 玻璃 电极 不 对 称 电 位 太 小 
С. 缓冲 溶液 pH 值 不 正确 р. 电位 器 损坏 

107. 用 酸度 计 测定 溶液 pH 值 时 ， 仪 器 的 校正 方法 有 ( ) 。 
A. 一 点 标 校正 法 B. 温度 校正 法 


C. 二 点 标 校 正法 D. 电位 校正 法 
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108. 电位 滴定 确定 终点 的 方法 是 (о 


А. Е-У 曲线 法 В. ДЕ/ДУ-У 曲线 法 

C. 标准 曲线 法 D. 二 级 微 商 法 

109. 饱和 甘 示 电极 在 使 用 时 有 一 些 注意 事项 ， 一 般 要 进行 ( ) 检查 。 
А. 电极 内 有 没有 КС 晶体 B. 电极 内 有 没有 气泡 

С. 内 参 比 溶液 的 量 够 不 够 D. 液 络 部 位 有 没有 堵塞 


110. 在 电位 滴定 中 ， 判 断 滴定 终点 的 方法 有 ( Л 
А. Е-Ү (Е МАУ, УМЕЛИ) ЕН 

В. А2Е/ЛУ,-У (Е МН, УМЕЛИ) 作 图 
С. ДЕ/ДУУ (为 电位 ,VV 为 滴定 剂 体积 ) 作 图 

D. 直接 读数 法 

111. 能 作为 沉淀 滴定 指示 电极 的 是 ( ja 














А. ВХ В. 铂 电极 С. НИХ р. 银 电极 
112. 不 能 作为 氧化 还 原 滴定 指示 电极 的 是 ( J 
А. НИХ В. 铂 电 极 С. НИХ р. 银 电 极 
113. 在 电化 学 分 析 法 中 ， 经 常 被 测量 的 电学 参数 有 ( а 
А. 电动 势 В. 电流 C. 电导 D. 电容 
二 、 判 断 题 
1. 认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 苟 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 
是 化 学 检验 工 的 职业 守则 内 容 之 一 。 ( ) 

2. 分 析 检 验 的 目的 是 获得 样本 的 情况 ， 而 不 是 获得 总 体 物料 的 情况 。 

( ) 
3. 经 安全 生产 教育 和 培训 的 人 员 可 上 岗 作业 。 ( ) 
4. 质量 检验 工作 人 员 应 坚持 持 证 上 岗 制 度 ， 以 保证 检验 工作 的 质量 。 

( ) 
5. 分 析 工 作者 只 需 严格 遵守 采取 均匀 固体 样品 的 技术 标准 的 规定 。 ( ) 
6. 产品 质量 水 平 划 分 为 优等 品 、 一 等 品 、 二 等 品 和 三 等 品 四 个 等 级 。 

( ) 
7. 质量 体系 只 管理 产品 质量 ， 对 产品 负责 。 ( ) 
8. СВИТ, 150 分 别 是 强制 性 国家 标准 、 国 际 标准 的 代号 。 ( ) 
9. 标准 按 执行 力度 可 分 为 强制 性 标准 和 推荐 性 标准 。 ( ) 
10. 按 《中华 人民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 四 级 ， 即 国家 标 

准 、 行 业 标准 、 地 方 标准 和 企业 标准 。 ( ) 


11. 国家 强制 标准 代号 为 GB。 ( ) 
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12. 按照 标准 化 的 对 象 性 质 ， 一 般 可 将 标准 分 为 三 大 类 : 技术 标准 、 管 理 标 
准 和 工作 标准 。 ( ) 
13. 15014000 指 的 是 质量 管理 体系 ，ISO19000 指 的 是 环境 管理 体系 。 
( ) 
14. 检定 是 对 计量 器 具 的 计量 特性 进行 全 面 的 评定 ， 校 准 主要 是 确定 其 量 
值 ， 从 而 判断 计量 器 具 合 格 与 否 。 ( ) 
15. 量 出 式 量 器 是 指 用 来 测量 从 量 器 内 部 排出 液体 体积 的 量 器 。 ( ) 
16. 夸 码 使 用 一 定时 期 (一 般 为 一 年 ) 后 ， 应 对 其 质量 进行 校准 。 ( ) 
17. 计量 器 具 的 检定 标志 为 红色 ， 说 明 多 功能 检测 设备 的 某 些 功 能 已 失效 ， 
但 检测 工作 所 用 功能 正常 ， 且 经 校准 合格 。 ( 
18. 千克 的 符号 是 kg，k 为 词 头 ，g 是 基本 单位 。 ( 
19; о mol， 摩 尔 质 量 的 基本 单位 是 g/ mol。 ( 
20. 化 学 试剂 AR ЕЕ, Ни, НИТ, ( 
Е ИНН 应 将 其 保存 在 一 般 冰 箱 内 。( 
22. 化 学 试剂 选用 的 原则 是 在 满足 试验 要 求 的 前 提 下 ， 选 择 试剂 的 级 别 应 襄 
低 而 不 就 高 ， 即 不 造成 浪费 ， 且 不 能 随意 降低 试剂 级 别 而 影响 分 析 结 








) 
) 
) 
) 
) 
Ў 





(0) 
23. Еа, РЕ ЕАН, ЕЛ НАЕ А 38 5% 小 苏打 溶液 


处 理 。 (3 
24. 优 级 纯化 学 试剂 为 深蓝 色 标 志 。 (  ) 
25. 关于 滴定 终点 颜色 ， 有 人 认为 偏 深 有 人 认为 偏 浅 ， 由 此 造成 的 误差 为 系 

统 误差 。 ( ) 
26. 使 用 滴定 管 时 ， 每 次 滴定 应 从 “0” 分 度 开 始 ， 是 为 了 减少 偶然 误差 。 





Е. 
27. ШАТ, КЪК, Тозе ИКЕ (6) 
28. 测定 的 精密 度 好 ， 但 准确 度 不 一 定好 ， 消 除了 系统 误差 后 ， 精 密度 好 





的 ， 结 果 准 确 度 就 好 。 ( ) 
29. 配 位 滴定 法 测 得 某 样品 中 Al 含量 分 别 为 33. 64% , 33.83% ‚ 33. 40% 、 
33. 50% ， 则 这 组 测量 值 的 变异 系数 为 0.6% 。 ( ) 
30. 某 物质 的 真实 质量 为 1. 00g， 用 天 平 称 量 为 0. 99g， 则 相对 误差 为 1% 。 

( ) 


31. 两 位 分 析 者 同时 测定 某 一 试 样 中 硫 的 质量 分 数 ， 称 取 试 样 均 为 3. 56, 分 
别 报告 结果 如 下 : 甲 0.042% ，0.041% ; 乙 0.04099% ，0. 04201% 。 甲 的 报告 
是 合理 的 。 ( ) 
32. 6. 78850 修 约 为 四 位 有 效 数 字 是 6. 788 。 ( ) 
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33. 测定 结果 的 偶然 误差 可 通过 适当 增加 平行 测定 次 数 来 减免 。 И. 





34. 几 遇 有 人 触电 ， 必 须 用 最 快 的 方法 使 触电 者 脱离 电源 。 ( 3 
35. 化 验 室 的 安全 包括 : 防火 、 防 爆 、 防 中 毒 、 防 腐蚀 、 防 溪 伤 、 保 证 压力 
容 骨 和 和 气 瓶 的 安全 、 保 证 电 顺 的 安全 以 及 防止 环境 污染 等 。 ( ) 
36. 实验 室 使 用 电器 时 ， 要 谨防 触电 ， 不 要 用 湿 的 手 、 物 去 接触 电源 ， 试 验 
完毕 后 及 时 拔 下 捅 头 ， 切 断 电 源 。 (  ) 
37. 钢 盐 接触 人 的 伤口 也 会 使 人 中 毒 。 ( ) 
38. 腐蚀 性 中 毒 是 指 物质 通过 皮肤 进入 皮下 组 织 ， 不 一 定 立 即 引 起 表面 灼 
伤 。 ( ) 
39. 用 过 的 铬 酸 洗 液 应 倒 人 废 液 和 代 ， 不 能 再 次 使 用 。 (  ) 
40. 实验 室 所 用 水 为 三 级 水 ， 用 于 一 般 化 学 分 析 试 验 ， 可 以 用 蒸馏 、 离 子 交 
换 等 方法 制 取 。 ( ) 
41. 实验 室 一 级 水 不 可 储存 ， 需 在 使 用 前 制备 。 二 级 水 、 三 级 水 可 适量 制 
备 ， 分 别 储 存在 预先 经 同 级 水 清洗 过 的 相应 容器 中 。 ( ) 
42. 玛瑙 研 钵 不 能 用 水 浸 洗 ， 而 只 能 用 酒精 氛 洗 。 ( ) 
43. ЕНА Гу) а 12009, КУБЕ АИЛ, ВЖЕ 
称 重 。 ( ) 


44. 在 进行 滴定 操作 前 ， 要 将 滴定 管 尖 处 的 液 滴 靠 进 锥 形 瓶 中 。 ( ) 

45. 气体 钢瓶 按 气 体 的 化 学 性 质 可 分 为 可 燃气 体 钢 瓶 、 助 燃气 体 钢瓶 、 不 燃 

气体 钢瓶 、 惰 性 气体 钢瓶 。 ( ) 

46. 高 压气 瓶 外 壳 不 同 颜色 代表 灌 装 不 同 气体 ， 氧 气 钢瓶 的 颜色 为 深 绿 色 ， 
氢气 钢瓶 的 颜色 为 天 蓝 色 ， 乙 鼎 气 的 钢瓶 颜色 为 和 白色， 氮气 钢 瓶 颜色 为 黑色 。 

( ) 

47. 不 同 的 气体 钢瓶 应 配 专用 的 减 压 阀 ,为 防止 气体 钢瓶 充气 时 装 错 发 生 爆 
炸 ， 可 燃气 体 钢瓶 的 螺纹 是 正 扣 〈 右 旋 ) 的 ， 非 可 燃气 体 则 为 反 扣 (左旋 )。 








( ) 

48. 用 双 指 示 剂 法 测定 混合 碱 含量 时 ,已 知 试 样 消耗 标准 滴定 溶液 盐酸 的 体 
ЖИ, >V,， 则 混合 碱 的 组 成 为 Na,CO, + NaOH。 ( ) 
49. 用 强酸 滴定 弱 碱 时 ， 只 有 当 cK, 二 10 习 时 ， 此 弱 碱 才能 用 标准 酸 溶 液 直 
接 目 视 滴定 。 ( ) 
50. 任何 一 个 氧化 还 原 反应 都 可 以 组 成 一 个 原 电 池 。 ( ) 
51. 溶液 的 酸度 越 高 ，KMn0, 氧化 草酸 钠 的 反应 进行 得 越 完 全 ， 所 以 用 基准 
草酸 钠 标 定 KMn0, 溶液 时 ,溶液 的 酸度 越 高 越 好 。 ( ) 





52. 现 有 原 电 池 (-) Pt | Ее**, Ее?* || Се**, Се | Pt (+), 该 原 电 池 
放电 时 所 发 生 的 反应 是 Cet* +Fe = Се** + Ее** 5 ( ) 
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53. 氧化 数 在 数值 上 就 是 元 素 的 化 合 价 。 ( ) 
54. 原 电池 中 ， 电 子 由 负极 经 导线 到 正极 ,再 由 正极 经 溶液 到 人 负极， 从 而 构 
成 了 回路 。 ( ) 
55. 在 设计 原 电 池 时 ， 值 大 的 电 对 应 是 正极 ， 而 值 小 的 电 对 应 为 负极 。 
( ) 
56. 增加 还 原 态 的 浓度 时 ， 电 对 的 电极 电势 减 小 。 ( ) 
57. 氧化 还 原 滴定 中 ， 影 响 电势 突 跃 范围 大 小 的 主要 因素 是 电 对 的 电势 差 ， 
而 与 溶液 的 浓度 几乎 无 关 。 ( ) 
58. 电 对 的 gp 和 pg 的 值 都 与 电极 反应 式 的 写法 无 关 。 ( ) 
59. 电极 反应 Си?” +2е—Си 和 Fe +e 一 Fe 中 的 离子 浓度 减 小 一 半 时 ， 
ф (Си’'/Си) Жо (Ее**/Ее) 的 值 都 不 变 。 ( ) 


60. 对 于 氧化 还 原 反 应 ， 当 增加 氧化 态 浓度 时 ， 电 极 电 位 降低 。 ( ) 
61. 只 要 改变 氧化 还 原 反 应 条 件 使 电 对 的 电极 电势 增 大 ， 就 可 以 使 氧化 还 原 





























反应 按 正 反应 方向 进行 。 ( ) 
62. 有 了 酸 或 碱 参 与 氧化 还 原 反应 时 ， 深 液 的 酸度 会 影响 氧化 还 原 电 对 的 电极 
电势 。 ( ) 
63. 在 自发 进行 的 氧化 还 原 反 应 中 ， 总 是 发 生 标准 电极 电势 高 的 氧化 态 被 还 
原 的 反应 。 ( ) 
64. 增加 还 原 态 的 浓度 时 ， 电 对 的 电极 电势 增 大 。 ( ) 
65. 氧化 还 原 反 应 次 序 是 电极 电位 相差 最 大 的 两 电 对 先 反应 。 ( ) 
66. 氧化 还 原 反 应 的 方向 取决 于 氧化 还 原 能 ( ) 
67. 氧化 还 原 反 应 中 ， 两 电 对 电极 电位 差 值 越 大 ， 反 应 速率 越 快 。 ( ) 
68. 在 氧化 还 原 反 应 中 ， 两 电 对 电极 电势 的 相对 大 小 决定 氧化 还 原 反应 速率 
的 大 小 。 ( ) 
69. KMn0, 溶液 作为 滴定 剂 时 ， 必 须 装 在 棕色 酸 式 滴定 管 中 。 ( ) 
70. 若 某 溶液 中 有 Fe*、Cl* 和 1 了 共存 ,要 和 氧化 除去 1 而 不 影响 Fe 和 
Cl ”， 可 加 入 的 试剂 是 FeCl 。 ( ) 
71. 氨水 溶液 不 能 装 在 铜 制 容器 中 ,其 原因 是 发 生 配 位 反应 ,生成 
[Си(МН,). ]?* ,使 铜 溶解 。 ( ) 
72. 金属 指示 剂 与 金属 离子 生成 的 配合 物 越 稳 定 ， 测 定 准确 度 越 高 。( ) 
73. 配 离子 的 配 位 键 越 稳定 ， 其 稳定 常数 越 大 。 ( ) 
74. 同一 种 中 心 离子 与 有 机 配 位 体形 成 的 配合 物 往往 要 比 其 与 无 机 配合 体形 
成 的 配合 物 稳定 。 ( ) 


75. 能 形成 无 机 配合 物 的 反应 虽然 很 多 ， 但 由 于 大 多 数 无 机 配合 物 的 稳定 性 
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不 高 ， 而 且 还 存在 分 步 配 位 的 缺点 ， 因 此 能 用 于 配 位 滴定 的 反应 并 不 多 。 
( ) 


























76. EDTA 滴定 法 ， 目 前 之 所 以 能 够 被 广泛 应 用 的 主要 原因 是 它 能 与 绝 大 多 
数 金 属 离子 形成 1:1 的 配合 物 。 ( ) 
77. 用 滴定 各 种 金属 离子 的 最 低 pH 值 与 其 对 应 的 lgK 绘 成 的 曲线 ， 称 为 
EDTA 的 酸 效应 曲线 。 ( ) 
78. 若 两 种 金属 离子 与 EDTA 形成 的 配合 物 的 lgKwy 值 相差 不 大 ， 则 可 以 利 
用 控制 溶液 酸度 的 方法 达到 分 步 滴定 的 目的 。 ( ) 
79. 沉淀 的 转化 对 于 相同 类 型 的 沉 尝 来 说 ， 通 常 是 由 溶 度 积 较 大 转化 为 溶 度 
积 较 小 的 过 程 。 ( ) 
80. 根据 同 离子 效应 ， 沉 淀 剂 加 得 越 多 ， 沉 淀 越 完 全 。 ( ) 
81. 反应 N, +3H, =2№Н, 达到 平衡 ， 则 该 体系 的 组 分 数 为 2。 ( ) 
82. 拉 乌 尔 通 过 多 次 试验 发 现 ,在 浴 剂 中 加 入 非 挥发 性 的 溶质 后 ， 溶 剂 的 蒸 
气压 要 比 纯 深 液 的 蒸气 压低 。 ( ) 
83. 稀 浴 液 的 蒸气 压 下 降 指 的 是 溶液 中 溶剂 的 蒸气 压 比 其 纯 态 时 的 蒸气 压 下 
降 了 。 ( ) 
84. 在 纯 溶 剂 中 加 入 难 挥发 非 电解 质 作 溶 质 时 ， 所 得 溶液 蒸气 压 要 比 纯 溶 剂 
的 蒸气 压低 。 ( ) 
85. 将 少量 挥发 性 液体 加 入 溶剂 中 形成 稀 溶 液 ， 则 溶液 的 沸点 一 定 高 于 纯 溶 
剂 的 沸点 。 ( ) 
86. 相同 质量 的 葡萄糖 和 甘油 分 别 溶 于 100g 水 中 ， 所 得 到 的 两 个 溶液 的 凝 
固 点 相同 。 ( ) 


87. 分 配 定 律 表示 某 溶 质 在 两 个 互 不 相 溶 的 溶剂 中 溶解 量 之 间 的 关系 。 
( ) 
88. 固体 溶解 时 ， 即 使 剧烈 搅拌 ， 接 近 固 体 表面 的 一 层 薄 层 始 终 保持 一 定 的 

















浓度 差 ， 这 一 层 薄 层 被 称 为 扩散 层 。 ( ) 
89. 化 学 反应 3A(aq) +В(аа)—2С( аа) , 当 其 速率 方程 式 中 各 物质 浓度 均 为 
1. 0mol/L 时 ， 其 反应 速率 系数 在 数值 上 等 于 其 反应 速率 。 ( ) 
90. 一 般 情况 下 ， 温 度 升 高 ， 化 学 反应 速率 加 快 。 如 果 活 化 能 越 大 ， 则 反应 
速率 受 温度 的 影响 也 越 大 。 ( ) 
т. 催化 剂 能 大 大 缩短 化 学 反应 达到 化 学 平衡 的 时 间 ， 同 时 也 能 改变 化 学 反 
应 的 平衡 状态 E ) 


92. С ,HH, 和 C,H 的 有 机 物 一 定 是 同系 物 ， С.Н, 和 C;H ,的 有 机 物 不 一 定 是 
同系 物 。 ( ) 
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93. 甲醇 、 乙 二 醇和 两 三 醇 中 ， 只 有 丙 三 醇 能 用 新 制 的 氨 氧 化 铜 溶液 鉴别 。 





( ) 
94. 光 的 吸收 定律 不 仅 适 用 于 洲 液 ， 同 样 适 用 于 气体 和 固体 。 ( ) 
95. 摩尔 吸光 系数 的 单位 为 mol : cm/L。 ( ) 
96. 吸光 系数 越 小 ， 说 明 比 色 分 析 方 法 的 灵敏 度 越 高 。 ( ) 
97. 光谱 通 带 实际 上 就 是 选择 的 狭 颖 宽度 。 ( ) 





98. ЛУНЕ ВНИИ 6 ЛЕТНВСКОВАЗЕНУ, ЖЕН ВУ ИИВАВЕКО У, 

ТРЕЕ ВЕЕ А А СЕ КАН 22 3. Snm， 说 明 仪 器 波长 标示 值 准确 ， 
般 不 需 校正 。 ( ) 
99. 在 分 光 光 度 法 中 ,测定 所 用 的 参 比 溶液 总 是 采用 不 含 被 测 物 质 和 显 色 剂 
的 空白 溶液 。 ( ) 
100. 目 视 比 色 法 只 有 在 符合 光 吸 收 定律 的 情况 下 才能 使 用 。 ( ) 
101. 在 光谱 定量 分 析 中 ， 各 标 样 和 试 样 的 摄 谱 条 件 必须 一 致 。 ( ) 
102. 线性 回归 中 的 相关 系数 是 用 来 作为 判断 两 个 变量 之 间 相 关 关系 的 一 个 
) 





















































量度 。 ( 
103. 不 少 显 色 反 应 需要 一 定时 间 才 能 完成 ， 而 且 形 成 的 有 色 配 合 物 的 稳定 
性 也 不 一 样 ， 因 此 必须 在 显 色 后 一 定时 间 内 进行 。 ( ) 
104. Ап ЖРЕТ КИЕВ ВЕНУ, ЖЕ НОА СЭ ВЕ НН У 
查 。 ( ) 
105. 1972 年 的 第 27 届 联 合 国 大 会 接受 并 通过 联合 国人 类 环境 会 议 的 建议 ， 
规定 每 年 的 5 月 6 日 为 “世界 环境 日 "。 ( ) 
106. 地 震 和 海啸 属于 次 生 环境 问题 。 ( ) 


107. 环境 污染 对 人 体 的 危害 分 为 急性 危害 、 慢 性 危害 和 短期 危害 。 ( ) 
108. 火山 喷发 、 地 震 、 和 森林 火灾 、 人 台风 、 洪 水 、 海 啸 等 属于 第 一 环境 问题 。 

( ) 
109. 与 热带 雨林 相 比 ， 沙 漠 的 生物 种 类 比较 少 ， 其 生物 多 样 性 遭 到 破坏 以 











后 ， 恢 复 的 难度 更 大 。 ( ) 
110. 造成 洛杉矶 光化学 烟雾 事件 的 原因 是 汽车 废气 所 进行 的 光化学 反 
应 。 ( ) 
111. 酸雨 是 大 气 污染 引起 的 ， 是 pH <6.5 И, 3, #, ЖЖ 
大 气 降水 。 ( ) 
112. 为 了 加 强 区 域 性 大 气 污染 防治 ,我国 实行 了 酸雨 和 二 氧化 碳 控制 区 划 
定 。 ( ) 


113. 我 国 控制 固体 废物 污染 的 技术 政策 包括 “无 害 化 ”“ 减 量化 ”和 “ 资 
源 化 ”。 Е я 
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114. 噪声 污染 与 大 气 污染 、 水 污染 相 比 ， 具 有 感觉 性 、 局 部 性 和 无 残留 性 。 








( ) 

115. 在 酸性 溶液 中 ， 以 KMn0, 溶液 滴定 草酸 盐 时 ， 应 该 开始 时 缓慢 进行 ， 

以 后 逐渐 加 快 。 ( ) 

116. 用 氧化 钠 基 准 试剂 标定 АзМО, 溶液 浓度 时 ， 溶 液 酸 度 过 大 ， 对 标定 结 

果 没 有 影响 。 ( ) 

117. EDTA 滴定 某 金属 离子 有 一 个 允许 的 最 高 酸度 (pH 值 ) ,溶液 的 pH 值 

再 增 大 就 不 能 准确 滴定 该 金属 离子 了 。 ( ) 
118. 能 直接 进行 配 位 滴定 的 条 件 是 cKjs 210° ( ) 

119. 在 EDTA 滴定 过 程 中 不 断 有 Н 释放 出 来 ， 因 此 ， 在 配 位 滴定 中 常 加 入 

一 定量 的 碱 ， 以 控制 溶液 的 酸度 。 ( ) 
120. 铬 黑 T 指 示 剂 在 pH=7 ~11 范围 使 用 ， 其 目的 是 减少 干扰 离子 的 影响 。 

( ) 

121. 金属 (М) 离子 指示 剂 (In) 应 用 的 条 件 是 KW > Куо ( ) 

122. 用 EDTA 测定 Ca* 、Mg “总 量 时 ， 以 铬 黑 T 作 指示 剂 ，pH 值 应 控制 在 
pH = 12。 ( ) 


123. 用 EDTA 法 测定 试 样 中 的 Ca 和 Meg”! 含量 时 ， 先 将 试 样 溶解 ， 然 后 调 
АЙ pH 值 为 5.5 ~6.5， 并 进行 过 滤 ， 目 的 是 去 除 Fe 、AT ! 等 干扰 离子 。 





( ) 

124. 在 测定 水 硬度 的 过 程 中 ， 加 入 NH;-NH, С 是 为 了 保持 溶液 酸度 基本 不 

变 。 ( ) 
125. КМпО, 标准 溶液 测定 Mn0, 含量 ， 用 的 是 直接 滴定 法 。 ( ) 


126. 高 锰 酸 钾 是 一 种 强 氧化 剂 ， 介 质 不 同 ， 其 还 原 产 物 也 不 一 样 。 ( ) 
127. 由 于 KMn0, 具有 很 强 的 氧化 性 ， 所 以 KMn0, 法 只 能 用 于 测定 还 原 性 
物质 。 ( ) 
128. KMn0, 滴定 草酸 时 ， 加 入 第 一 滴 KMn0, 后 ,颜色 消失 很 慢 ， 这 是 由 于 
溶液 中 还 没有 生成 能 使 反应 加 速 进行 的 Ma ) 
129. 提高 反应 溶液 的 温度 能 提高 氧化 还 原 反 应 的 速度 ， 因 此 在 酸性 溶液 中 


一 








用 KMn0, 滴定 С,057 时， 必须 加 热 至 沸腾 才能 保证 正常 滴定 。 ( ) 
130. 用 高 锰 酸 钾 滴 定时 ， 从 开始 就 应 快速 滴定 ， 因 为 KMn0, 不 稳定 。 

( ) 

131. 在 重 铬 酸 钾 法 测定 铁 的 过 程 中 ， 用 HgCl 除去 过 量 的 SnCl, 时 ， 生 成 的 

На, СІ, 沉淀 最 好 是 黑色 沉淀 。 ( ) 


132. 对 于 重 铬 酸 钾 法 的 终点 ， 由 于 Cr 的 绿色 影响 观察 ， 常 采取 的 措施 是 
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加 较 多 的 水 稀释 。 ( ) 
133. 用 重 铬 酸 钾 法 测定 铁 矿 石 中 铁 的 含量 时 ， 加 入 磷酸 的 主要 目的 是 加 快 
反应 速度 。 ( ) 
134. К,Ст,0, 法 中 的 酸性 介质 只 能 是 硫酸 ， 而 不 能 用 盐酸 。 ( ) 
135. ЛН АН, 2 да ЕЖУ] ( ) 
136. 直接 碘 量 法 以 淀粉 为 指示 剂 滴定 时 ， 指 示 剂 必须 在 接近 终点 时 加 入 ， 
终点 是 从 蓝 色 变 为 无 色 。 ( ) 
137. 碘 法 测 铜 时 ， 加 入 的 KI 起 三 个 作用 : 还 原 剂 、 沉 演 剂 和 配 位 剂 。 
( ) 
138. 用 间接 碘 量 法 测定 试 样 时 ， 最 好 在 碘 量 瓶 中 进行 ， 并 应 避免 阳光 照射 ， 
为 减少 1 与 空气 接触 ， 滴 定时 不 宜 过 度 摇动 。 ( ) 
139. 氧化 还 原 指示 剂 必须 参加 氧化 还 原 反应 。 ( ) 
140. 玻璃 电极 膜 电位 的 产生 原因 是 电子 的 转移 。 ( ) 


141. 测 溶液 的 pH 值 时 玻璃 电极 的 电位 与 溶液 的 氢 离 子 浓度 成 正比 。 


( ) 

142. 电位 滴定 法 与 化 学 分 析 法 的 区 别 是 终点 指示 方法 不 同 。 ( ) 
143. 科 膜 电极 应 保存 在 弱酸 性 的 蒸馏 水 中 或 插入 纯 素 中 ,不宜 暴 露 在 空气 
) 

















中 。 ( 
144. 膜 电 位 与 待 测 离子 活 度 的 对 数 呈 线性 关系 ， 这 是 应 用 离子 选择 性 电极 
测定 离子 活 度 的 基础 。 ( ) 
145. 铜 锌 原 电 池 的 符号 为 ( - ) Хи? * (0. Тао ИИ Си? * (0. Тао ИТ.) Си 
Саа ( ) 
146. ТН д Н НО: ЕН, Жа НЕ ААУ, ( ) 
147. 标准 氧 电 极 是 常用 的 指示 电极 。 ( ) 
148. 使 用 甘 隶 电极 时 ， 为 保证 其 中 的 毛 化 钾 溶 液 不 流失 ， 不 应 取 下 电极 上 、 
下 端的 橡胶 帽 和 橡胶 塞 。 ( ) 
149. 使 用 甘 条 电极 时 一 定 要 注意 保持 电极 内 充满 饱和 的 КС ЖЖ, АН 
有 气泡 。 ( ) 


150. 用 酸度 计 测 定 水 样 pH 值 时 ,读数 不 正常 ， 原因 之 一 可 能 是 仪器 未 用 
pH 标准 缓冲 溶液 校准 。 

151. pH 玻璃 电极 是 一 种 测定 溶液 酸度 的 膜 电极 。 

152. 气 离子 电极 的 敏感 膜 材 料 是 晶体 气 化 镁 。 

153. 玻璃 电极 是 离子 选择 性 电极 。 

154. 玻璃 电极 在 使 用 前 要 在 蒸馏水 中 浸泡 24h 以 上 。 

155. 普通 酸度 计 通 电 后 可 立即 开始 测量 。 





— 











мм м м 
М Ме Ме Ме Ме ми 
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156. 玻璃 电极 不 是 离子 选择 性 电极 。 ( ) 
157. 玻璃 电极 上 有 油污 时 ， 可 用 无 水 乙醇 、 铬 酸 洗 液 或 浓 硫 酸 浸泡 和 洗涤 。 
( ) 


158. 复合 玻璃 电极 使 用 前 一 般 要 在 蒸馏 水 中 活化 浸泡 24h 以 上 。 ( ) 
159. 玻璃 电极 使 用 一 定时 间 后 ， 电 极 会 老化 ， 性 能 大 大 下 降 ， 可 以 用 低 浓 

















度 的 HF 溶液 进行 活化 修复 。 ( ) 
160. 玻璃 电极 测定 pH <1 的 溶液 时 ，pH 值 读数 偏 高 ;测定 pH >10 的 溶液 

НУ, рН 值 偏 低 。 ( ) 
161. 实验 室 用 酸度 计 和 离子 计 的 型 号 很 多 ,但 一 般 均 由 电极 系统 、 高 阻抗 

毫 估计 、 待 测 溶液 组 成 的 原 电 池 和 数字 显示 器 等 部 分 构成 。 ( ) 
162. 酸度 计 的 电极 包括 参 比 电极 和 指示 电极 ， 参 比 电 极 常用 玻璃 电极 。 


( ) 

163. 酸度 计 的 结构 一 般 都 由 电极 系统 和 高 阻抗 毫 伏 计 两 部 分 组 成 。 (  ) 
164. 分 光 光 度 计 使 用 的 光电 倍增 管 ， 负 高 压 越 高 ， 灵 人 敏 度 就 越 高 。 ( ) 
165. 清洗 电极 后 ， 不 要 用 滤纸 擦拭 玻璃 膜 ， 而 应 用 滤纸 吸 干 ,避免 损坏 玻璃 
薄膜 ， 防 止 交 叉 污染 。 ( ) 


中 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 
一 、 氢 氧化 钠 标准 溶液 浓度 的 标定 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 于 105 ~ пос 电 烘 箱 中 干燥 至 恒 重 的 基准 物 一 一 邻 茶 二 甲酸 氧 钾 0. 60 
~0.70g (精确 至 0.0001g) ， 溶 于 50mL 水 中 ,加 2 滴 酚 栈 指 示 液 ， 用 配制 好 的 
氧 氧化 钠 涂 液 滴定 至 溶液 呈 粉 红色 ， 并 保持 30s。 平 行 标 定 3 次 ， 同 时 做 空白 试 
验 。 氧 氧化 钠 溶液 的 浓度 c(Na0H) ，( 单 位 为 mol/L) 的 计算 公式 为 

т х 1000 
(И У) х204. 22 


ЗЕ Р НОЛЕ (в) ; 



































c(NaOH) = 





式 中 т 
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[一 一 基准 物 消耗 氢 氧 化 钠 溶液 的 体积 (mL) ; 








ўа 空白 试验 消耗 氨 氧 化 钠 溶液 的 体积 (mL) ; 
204. 22 邻 葵 二 甲酸 氨 钾 的 摩尔 质量 (g/ mol) о 


4. 数据 记录 与 计算 


























氧 氧 化 钠 溶 液 温 度 为 ” %,， 滴定 管 编号 为 ” ,1L 氧 氧化 钠 溶液 
[c(Na0H) =0. 1mo/L] 在 此 温度 下 需 补 正 的 体积 为 mL。 
编 号 1 2 3 空白 
第 一 次 读数 
基准 物质 量 m/g 第 二 次 读数 
滴定 管 读数 
消耗 氢 氧 化 钠 溶液 的 | ”温度 校正 
体积 V/mL 体积 校正 
实际 体积 




















计算 公式 
氨 氧 化 钠 溶液 的 浓度 
с/ (mol/L) 计算 结果 
平均 值 














平行 测定 的 极 差 / (mol/L) 
相对 极 差 (% ) 

















5. 评分 标准 
氨 氧 化 钠 标准 溶液 浓度 的 标定 评分 记录 表 









































АРЕНЫ: 结束 时 间 Н: 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(一 ) | Ж (107) 
А 电子 天 平 称 量 前 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 











КРОМЕ 调 零 操 作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 т И 6 | 放置 不 当 ， 读数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 6 分 











不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 2 | 天 平 使 用 记录 ， 器 四 未 归 位 ， 合子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分 ， 累计 扣 2 分 
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(28) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
(二 ) | Ж (27) 
Р 溶剂 的 倒 出 А 洗 瓶 使 用 不 当 ， 量 简 使 用 不 当 等 ， 有 一 项 不 当 操 
ИТТ Еран 作 扣 1 分 
2 溶解 样品 1 未 沿 壁 加 入 扣 1 分 
(三 ) | 滴定 (18 分 ) 
滴定 管 洗 次 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ,不 排 空气 ， 不 调 刻度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分 ， 累 计 扣 4 分 
加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿 势 不 正 确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
播 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 12 分 
А 滴定 后 的 结束 工 я 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 
作 器 破损 ， 扣 2 分 
(四 ) 结果 (20 分 ) 
相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 1 分 ， 相 对 
1 精密 度 5 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 极 差 大 
70.5%, #05 
逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2%, 30127; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0. 5%, 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
(五 ) 考核 时 间 考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 5min 扣 2 分 ， 超 过 
Е 10min 14 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 
2 Т 50 








и ОАР А ИЕР Л У БК ХЕ 
1. 时 间 定 额 
90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 
2. 安全 文明 操作 
1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 
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2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 于 105 ~ пос 烘 干 至 恒 重 的 基准 物 一 一 草酸 钠 约 0.2g (精确 至 
0.0001g) ， 溶 于 100mL (8 +92) 硫酸 溶液 中 ， 用 待 标 浓度 的 高 鳃 酸 钾 溶液 滴 
定 ， 近 终点 时 至 65% ， 继 续 滴定 至 溶液 呈 粉 红色 保持 30s。 平 行 标定 3 次 ， 同 时 
做 空白 试验 。 


1 
高 本 全 溶液 的 浓度 | 3 KMn0, | (单位 为 mi/L) 的 计算 公式 为 














1 т х 1000 
cl —КМпо, | = 
5 (了 =- 了) x67.00 


式 中 nm 一 一 草酸 钠 的 质量 (в); 

/一 一 基准 物 消耗 高 鳃 酸 钾 溶液 的 体积 (mL) ; 
空白 试验 消耗 高 锰 酸 钾 浴 液 的 体积 (mL) ; 
67. 00— 2 №,С,0, 的 摩尔 质量 (g/mol) 。 


4. 数据 记录 与 计算 





了 

































































ВУЗЕ НОВ Е С, МЕН, ШИМ 
| о кмо,) =0. бло. | 和 此 温度 下 需 补正 的 体积; а 
м 号 1 р 3 空白 
第 一 次 读数 
基准 物质 量 m/g 第 二 次 读数 
两 次 读数 之 差 
滴定 管 读数 
消耗 高 锰 酸 钾 溶 液 的 | ”温度 校正 
体积 VmL 体积 校正 
实际 体积 
计算 公式 
高 锰 酸 钾 深 液 的 浓度 
с/ (то МГ, 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 / (mol/L) 
相对 极 差 ( % ) 
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5. 评分 标准 
高 锰 酸 钾 标 准 溶液 浓度 的 标定 评分 记录 表 















































开始 时 间 结束 时 间 : 日 期 : 
序号 操作 项 目 WE 评分 标准 扣 分 
(=) 称 样 (10 分 ) 
Ң 电子 天 平 称 量 前 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
电子 天 平 称 量 操 调 零 操 作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
2 м 6 | 放置 不 当 ， 读 数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 


等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 6 分 











不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ,未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 2 | 天 平 使 用 记录 ， 器 四 未 归 位 ， 人 结子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分 ， 累计 扣 2 分 
































(二 ) | ЖЖ (2 分 ) 














Ey 洗 瓶 使 用 不 当 ， 量 简 使 用 不 当 等 ， 有 一 项 不 当 操 
1 溶剂 的 倒 出 1 
作 扣 1 分 
2 溶解 样品 1 未 沿 壁 加 入 扣 1 分 











(三 ) 滴定 (18 分 ) 











滴定 管 洗 涤 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ， 不 排 空 气 ， 不 调 刻 度 等 ， 有 一 项 不 当 操 
作 扣 1 分 ， 累 计 扣 4 分 











加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿势 不 正确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 12 分 





























А 滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; 仪 
作 器 破损 ， 扣 2 分 








(四 ) 结果 (20 分 ) 











相对 极 差 大 于 0.1% 但 小 于 0.2%， 扣 1 分 ; 相对 
1 精密 度 5 | 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 极 差 大 
0.5%, 415% 











逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2% ， 扣 1 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 0. 2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 
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" 104. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(28) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 





考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 


五 时 站 
| 10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 
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三 、EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 

1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

称 取 于 800% 灼 烧 至 恒 重 的 基准 物 一 -氧化 锌 0. 25g (精确 至 0. 0001g) ， 用 
少量 水 湿润 ， 加 2mL 盐酸 (20%) 使 样品 溶解 ， 加 100mL 水 ， 用 氨水 溶液 
(10%) 中 和 至 pH =7 ~8， 加 10mL ИЕН ИИ (рН=10) 及 5 滴 铬 黑 
T 指 示 液 (5g/L) ， 用 待 标 浓度 的 EDTA 溶液 滴定 至 溶液 由 紫色 变 为 纯 蓝 色 。 平 
行 标定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

EDTA 溶液 的 浓度 。(EDTA) (单位 为 mol/L) 的 计算 公式 为 

m x 1000 
(V- Vn) x81.38 








c( EDTA) = 





式 中 mn 一 一 氧化 锌 的 质量 (8g); 
V 一 一 基准 物 消耗 EDTA 溶液 的 体积 (mL)，; 
Va 一 一 空白 试验 消耗 EDTA 溶液 的 体积 (mL) ; 
81. 38 一 一 氧化 锌 的 摩尔 质量 (g/mol)。 
4. 数据 记录 与 计算 

















EDTA 溶液 温度 为 。 С, 11. EDTA 溶液 [c(EDTA) =0.05mol[L] 在 此 温 
度 下 需 补正 的 体积 为 mL， 滴定 管 编号 为 ” 。 
编 号 1 2 3 空白 
第 一 次 读数 
基准 物质 量 m/g 第 二 次 读数 
两 次 读数 之 差 
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(2%) 
编 号 1 2 3 2 
滴定 管 读数 
消耗 EDTA 溶液 的 体 | 温度 校正 
积 V/mL 体积 校正 
实际 体积 
计算 公式 
EDTA 溶液 的 浓度 
с/ (mol/L) 计算 结果 
平均 值 
平行 测定 的 极 差 / (mol/L) 
相对 极 差 ( % ) 
5. 评分 标准 
EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 НЯ: 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(一 ) 称 样 (10 分 ) 
电子 天 平 称 量 前 没有 检查 天 平水 平 ， 扣 1 分 ; 天 平 内 外 不 清洁 ， 
的 准备 扣 1 分 
КЕЕ 调 零 操作 不 正确 ， 开 关 天 平 门 操作 不 当 ， 称 量 瓶 
Н 天 平 称 量 а 
2 称 时 各 | 6 | 放置 不 当 ， 读 数 及 记录 不 正确 ， 倾 出 试 样 不 合 要 求 
等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 累 计 扣 6 分 
不 关 天 平 门 ， 未 检查 零点 ， 未 清扫 天 平 盘 ， 不 写 
3 称 量 后 的 处 理 2 | 天 平 使 用 记录 ， 器 好 未 归 位 ,合子 未 归 位 等 ， 有 一 
项 不 当 操 作 扣 1 分， 累计 扣 2 分 
(2) Й (2 7) 
А 溶剂 的 倒 出 А ЕИ, Е Ч Е, О 
УЛ 到 中 作 扣 1 分 
2 溶解 样品 1 未 沿 壁 加 入 扣 1 分 
(三 ) 滴定 (18 分) 
滴定 管 洗 次 不 合 要 求 ， 没 有 试 漏 ， 没 有 润 洗 ， 装 
1 滴定 前 的 准备 4 | 液 不 正确 ， 不 排 空气 ,不 调 刻 度 等 ， 有 一 项 不 当 操 











作 扣 1 分， 累计 扣 4 分 
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(8) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 





加 指示 剂 不 当 ， 滴 定 姿 势 不 正 确 ， 滴 定 速度 不 当 ， 
摇 瓶 操作 不 正确 ， 不 冲洗 锥 形 瓶 内 壁 ， 滴 定 后 补充 
2 滴定 操作 12 | 溶液 操作 不 正确 ， 半 滴 溶 液 的 加 入 不 当 ， 滴 定 管 的 
读数 不 正确 ， 平 行 操作 的 重复 性 不 好 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 累 计 扣 12 分 


滴定 后 的 结束 工 不 洗涤 仪器 ， 扣 1 分 ; 台面 不 清洁 ， 扣 1 分 ; К 
作 器 破损 ， 扣 2 分 









































相对 极 差 大 于 0. 1% 但 小 于 0.2% ， 扣 1 分， 相对 
1 精密 度 5 极 差 大 于 0.2% 但 小 于 0.5% ， 扣 3 分 相对 极 差 大 
70.5%, #05 

















逐个 考查 考生 的 3 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ， 相 对 误差 的 绝对 值 大 于 0.1% 但 小 于 
2 准确 度 15 | 0.2% ， 扣 1 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.2% 但 小 
于 0.5% ， 扣 3 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% ， 
扣 5 分 。 累 计 3 个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 



































考核 时 间 为 90min， 超 过 时 间 Smin 扣 2 分 ， 超 过 


五 时 站 
人 10min 扣 4 分 ， 以 此 类 推 ， 吉 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 




















в 计 50 


四 、Na,S,O,; 标 准 溶 液 浓度 的 标定 与 CuSO, + 5H,O 含量 
的 测定 


1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数 据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) М№а,5,0, 标准 溶液 浓度 的 标定 ”用 重 铬 酸 钾 作 为 基准 物 ， 用 分 析 天 平 准 
确 称 取 重 铬 酸 钾 0. 155 置 于 500mL 碘 量 瓶 中 ， 加 25mL 水 溶解 后 ， 加 2g KI 固体 
及 20mL 201/1, Н,50, 混 匀 。 待 KI 溶解 后 加 水 液 封 ， 置 于 暗 处 反应 10min， 取 
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出 后 加 100mL 水 ,用 Na,S,0; 标准 溶液 滴定 至 近 终 点 时 加 入 3mL 淀粉 指示 液 ， 
继续 滴定 至 溶液 呈 亮 绿色 为 终点 。 平 行 标定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

(2) СиЅ0, • 5H,0 含量 的 测定 ” 称 取样 品 0. 8g (ЖАЙ 0. 00015), ТЖ 
ж, 溶 于 60mL 水 中 ， 加 3g 碘化钾 及 SmL 20% 硫酸 溶液 揪 义 ， 反 应 后 用 硫 
代 硫 酸 钠 标准 溶液 滴定 至 近 终 点 时 加 3mL 淀粉 指示 液 ， 继 续 滴 定 至 溶液 蓝 色 消 
失 为 终点 。 平行 测 定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

4. 数据 记录 与 计算 

М№а,5,0, 标准 溶液 浓度 的 标定 ”温度 : 


































































































编号 项 目 1 3 4 
т( K,Cr,07)/8g 
Уз (Ма>5> 0; ) /mL 
Урт, 
Урт, 
了 温 校 ZmL 
У( №, 5,0; ) /mL 
计算 公式 
с( Na,S,03)/(mol/L) 
c( NasS;03)/(mol/L) 
相对 极 差 (% ) 
计算 
结论 














Сиб0, • 5H,0 含量 的 测定 ”温度 


编号 项 目 1 2 3 








т(СиЅ0, • 5H,0)/g 
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. 108. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
编号 项 目 1 多 3 
Уз (М>5> 0; ) /mL 
Унт, 
T 管 校 ZCmL 
Ува, 
У( Ма, 5,0, ) /mL 
с( №, 5,0; )/ (шо МГ.) 
计算 公式 
1 ( СибО, • 59,0) (%) 
№ ( СиЗО, +5Н,0)(%) 
相对 极 差 (% ) 
计算 
结论 
5. 评分 标准 
Ма, 5. О, 标准 溶液 浓度 的 标定 与 CuSO,. 5H,O 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 : 
配 分 扣 分 标 
项 容 25 说 日 
项 目 考核 内 容 Ф 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 
进行 天 平 的 检查 0.5 分 0 
RE 平 水 平 的 检查 рака а 
и |. 托盘 的 清扫 0.5 分 ,不 
未 进行 可 个 扣 分 о 
(一 ) 天 平 正确 | 0 
称 量 (5 分 ) 样品 的 取 放 0.5 - 不 可 倒 扣 分 
不 正确 0.5 
规范 0 
称 量 操 作 1 不 可 倒 扣 分 
不 规范 1 
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(2%) 
配 分 扣 分 标 
项 25 В Д 
项 目 考核 内 容 р 考核 记录 扣 分 说 明 ж/д 扣 分 
样品 洒落 0.5 | 重 称 每 重 称 一 次 扣 2 分 | 0.5 
在 规定 量 +5% 内 0 
kK,Cr,07 的 称 样 量 在 规定 量 +10% 内 0.5 
а 1 量 多 扣 6 分 
范围 超出 10%% 一 次 1 
НН 10% 重 称 一 次 2 
= 天 平 
Клу 未 超出 称 样 量 范 轩 0 
称 量 (5 分 ) СиЅ0, • 5Н,0 ЖЕ - 
5 0. 5 ИРЕНЕ Ы 最 多 扣 2 分 0.5 
量 范 围 
外 出 重 称 2 
尔 量 结 = т 复位 0 
束 后 样品 复 0.5 不 可 倒 扣 分 
位 未 复位 0.5 
称 量 结束 单 上 天 平 进行 0 
ет = Е 不 可 倒 扣 分 
置 , 放 回 使 子 未 进行 0.5 
正确 0 
样品 的 溶解 2 不 可 倒 扣 分 
不 正确 2 
(二 ) 试 液 规范 
的 制备 (5| 反应 放置 时 间 2 一 不 可 倒 扣 分 
正确 0 
加 水 操作 1 不 可 倒 扣 分 
不 正确 1 
已 试 0 
滴定 管 试 漏 0.5 不 可 倒 扣 4 
чм 未 斌 0.5 
= г 规范 = 0 
滴定 管 润 洗 方法 0.5 不 可 倒 扣 分 
不 规范 0.5 
1025 0 
滴定 管 尖 残 液 1 不 可 倒 扣 4 
未 碰 去 J 1 
(三 ) 滴定 | 滴定 与 摇 瓶 操作 配 自如 0 
1 ЕРЛИ 
操作 (5 分) | 合 不 熟练 ny І 
终点 控制 ( 半 滴 定 半 滴 控制 好 每 失误 一 次 扣 0.5 0 
控制 技术 ) 半 滴 控制 差 分 ,最 多 扣 1 分 0.5 
终点 判断 А 终点 正确 每 失误 一 次 扣 1 分 ,| 0 
终点 不 正确 最 多 扣 2 分 1 
1Е9 每 失误 一 次 扣 0. 0 
读数 Е 8 每 失误 一 次 扣 0. 5 
不 正确 分 ,最 多 扣 1 分 0.5 
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. 110. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 核 记 录 扣 分 说 明 17 
74 /分 考 4 И 分 说 准 /分 3 分 
试验 过 程 中 的 台面 、 整洁 有 序 二 0 
ыы м 0.5 可 倒 扣 
(四 ) 文明 | 废 液 . 纸 习 等 ЛЕ Я, 0. 5 
操作 (1 分 ) | 试验 后 台面 .试剂 、 pe EE 0 
仪器 放 回 原 处 | 未 整理 0.5 
未 损坏 Е 0 
仪器 的 损坏 情况 0.5 不 可 倒 扣 分 
损坏 0.5 
РИ А 涂改 记录 者 取消 考 | 0 
ААП ИСА . Хб 
不 完整 .不 规范 。 | 试 资格 0.5 
是 否 使 用 法 定 计量 是 0 
51 ЛЕ ҮГ = 0.5 不 可 倒 扣 分 
(五 ) 数据 | 单位 否 0.5 
记录 ,处理 及 иж в 符合 规则 ни 0 
5 ја? 0. 5 Му | 
报告 (4 分 ) ЯХ ХЛ 不 符合 倒 扣 分 
计算 方法 (公式 . 校 正确 公式 ,校正 值 错误 扣 | 0 
ed | 1 分 ;计算 结果 错误 
正确 个 扣 1 分 ,最 多 扣 3 分 | 1.5 
报告 (完整 、 明 а 规范 无 报告 、 虚 假 报告 | 0 
确 、 清 晰 ) | 不 规范 者 记 0 分 0.5 
<0.24% 0 
>0.24% , =0. 48% 2 
Е >0. 48% , =0. 72% 4 
标定 结果 精密 度 10 
>0.72% , =0. 96% 6 
>0.96% , =1.20% 8 
>1.20% 10 
<0. 30% 0 
(六 ) 评 >0.30% , <0. 6% 2 
Ж % , <0. 0 
价 (30 分 ) 标定 结果 准确 度 >0.6% , =<0. 90% 3 
>0.90 % ,<1.2% 4 
>1.2% , <1.5% 6 
>1.5% 7 
<0. 15% 0 
测定 结果 精密 度 20.39%, <0. 45% 2 
5 
( 极 差 /平均 浓度 ) =0.45%, <0. 60% з 
20. 60% 5 
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(28) 
配 分 扣 分 标 
项 容 记 司 0 分 说 日 17 
Е! 考核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 жид | 
<0. 20% 0 
> 0. 20% , <0. 40% 1 
(х) 评 ее >0.40% , <0. 80% 3 
测定 结果 准确 度 8 
价 (30 分 ) Ын >0.80%, <1.2% 4 
>1.2% , =1. 5% 6 
>1.5% 8 
А > 每 延 时 Smi 1 
_| 完成 时 间 〈 从 开 考 | 考试 | 开始 时 间 Боа 
(七 ) 操 5 令 发 出 到 提交 报 | 时 间 27, 最 多 延 时 20щш, 
~ т 2 Е Е Р 
作 时 间 у 四 Wh 提前 完成 不 加 分 超出 
后 шш 2 КН 5% е уь 
д 规定 时 间 终止 考试 























注 : 在 每 个 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
五 、KMnO, 标 准 溶 液 浓 度 的 标定 与 H,O, 含 量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环 境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整 齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) KMn0, 标准 溶液 浓度 的 标定 ”方法 提要 : 用 草酸 钠 作 为 基准 物 ， 用 分 
析 天 平 准确 称 取 草 酸 钠 0.2g， 加 (8 +92) 的 硫酸 100mL 溶解 后 ， 用 KMn0, # 
液 滴定 到 终点 。 平 行 标 定 6 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

(2) Н,0, 含量 的 测定 ”方法 提要 : 用 分 析 天 平 准确 称 取 Н,О, 样品 2. 0g 置 
于 加 有 200mL 左右 水 的 250mL 容量 瓶 中 ， 定 容 后 混合 均匀 ， 用 25mL 移 液 管 准 
确 移 取 25mL 置 于 300mL 锥 形 瓶 中 ,加 20mL (1+17) 硫酸 溶液 混合 均匀 ， 用 前 
面 的 KMn0, 溶液 滴定 到 终点 。 平 行 测定 3 次 ， 同 时 做 空白 试验 。 

4. 数据 记录 与 计算 

КМпО, 标准 溶液 浓度 的 标定 ”温度 : 

编号 项 目 1 2 3 4 5 6 
т( №, (50, )/5 | 
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编号 项 目 





Уз (КМпО, )/mL 





Va /mL 





VV 党校 mL 





Ув шт, 





V(KMnO, )/mL 





计算 公式 





с (2 кмо, у ( mol/L) 




















с (5 кмо, ) у (mol/L) 





相对 极 差 (% ) 





计算 





Н,0, 含量 的 测定 


编号 项 目 





温度 : 





т(Н,0, )/g 





移 取 试 液 mL 





T 消 (KMnO4 )/mL 








Ув, 





了 温 校 ZmL 





T(KMnO4 )/mL 











с (= кмо, у ( mol/L) 





计算 公式 





(9,05) (9%) 
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(2%) 
编号 项 目 1 2 з 
(9,0) (%) 
相对 极 差 (%% ) 
计算 
结论 
5. 评分 标准 
КМпО, 标准 溶液 浓度 的 标定 与 H,O, 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 结束 时 间 : 日 期 
配 分 扣 分 标 
项 容 > 说 日 
项 目 考核 内 容 и 考核 记录 扣 分 说 明 ж/д 扣 分 
Е 平 的 检查 0.5 4 
天 平水 平 的 检查 、 进行 Ер ор 
托盘 的 清扫 0.5 一 托盘 的 清扫 0.5 分 ， 
未 进行 不 可 倒 扣 分 0.5 
| 正确 a 0 
样品 的 取 放 0.5 — 不 可 倒 扣 分 
КЕ 0. 5 
规范 А 0 
称 量 操作 1 = 不 可 倒 扣 分 
不 规范 1 
样品 洒落 0.5 重 称 每 重 称 一 次 扣 2 分 | 0.5 
在 规定 量 +5% 内 0 
(一 ) 天 ЕЕ 
平 称 量 (5 在 规定 量 +10% 内 0.5 
= 草酸 钠 称 样 量 范围 | 1 量 多 扣 6 分 
分 ) 超出 10% 一 次 1 
超出 10% 重 称 一 次 2 
未 超出 称 样 量 范围 0 
过 氧化 氢 称 样 量 范 
Е И 5 | 超出 称 样 量 范围 “| 最 多 扣 2 分 0.5 
加 出 重 称 2 
你 量 结束 后 样品 复 复位 
0 ЕАН Ж ЛЕ ий 5 Os 不 可 倒 扣 分 
位 未 复位 0.5 
称 量 结束 中 上 天 平 进行 5 0 
0. 5 不 可 倒 扣 分 
м, ЖИВЕТ 未 进行 
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114. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 核 内 容 记忆 分 说 日 
т) 考核 内 容 А 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
正确 0 
样品 的 溶解 0.5 тит 不 可 倒 扣 分 
МЕ 0. 5 
_ 规范 0 
容量 瓶 平 摇 操 作 0.5 不 可 倒 扣 分 
不 规范 0.5 
正确 0 
定 容 操作 1 ает" 不 可 倒 扣 分 
Е 
规范 0 
摇 匀 操作 0.5 不 可 倒 扣 分 
不 规范 0.5 
E 确 0 
移 液 管 管 外 壁 处 理 | 0.5 — 不 可 倒 扣 分 
(二 ) 试 КЕЙ 0. 5 
液 的 配 制 етте 正确 Е 0 
(5 分 ) 移 液 管 润 洗 操作 0.5 不 可 倒 扣 分 т 
移 液 管 移 取 试 液 操 熟练 0 
管 移 取 试 液 0 а 不 可 倒 扣 分 
В 熟练 、 规 范 0 
调节 液 面 操作 0.5 不 可 倒 扣 分 
规范 0.5 
正确 0 
放 液 操作 0.5 — 不 可 倒 扣 分 
正确 0.5 
试 液 每 重 配 一 次 扣 
试 液 重 配制 重新 配制 试 液 3 分 ， 如 需 称 量 , 不 | 3 
加 扣 重 称 分 数 
已 试 0 
滴定 管 试 漏 0.5 чт 不 可 倒 扣 分 
ед 0. 5 
р 规范 _ 0 
滴定 管 润 洗 方 法 0.5 — 不 可 倒 扣 分 
未 不 规范 0.5 
(=) 滴 碰 去 0 
定 操作 (5 滴定 管 尖 残 液 0.5 те 不 可 倒 扣 分 я 
分 ) | 
适当 (6 ~8mL/min) 0 
滴定 速度 0.5 Е 不 可 倒 扣 分 
过 1 0.5 
滴定 与 摇 瓶 操 自如 0 
Е НЕЕ А жаал 
я 不 熟练 1 
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(2%) 
配 分 扣 分 标 
项 容 я 分 说 2 
页 目 考核 内 容 py 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
ы Ё 0.5 | 一 一 热 , 每 失误 一 次 扣 
正确 0.5 分, 最 多 扣 2 分 | 0.5 
半 滴 定 控 制 技术 熟练 0 
终点 控制 ( 半 滴 定 т — 每 失误 一 次 扣 0.5 人 
Р 半 滴 定 控制 技术 不 
控制 技术 ) и 分 ， 最 多 扣 1 分 Ба 
(=) їй тред 
定 操作 (5) азу а 终点 判断 正确 每 失误 一 次 扣 1 分 ,| 0 
分 ) АИ | 终点 判断 不 正确 80242 分 0.5 
正确 每 失误 一 次 扣 0.5| 0 
读数 0.5 =: 分 ， 最 多 扣 1 分 ; Ж 
正确 假 读数 取消 比赛 资格 | 0.5 
每 重 做 一 次 扣 3 分 ， 
试验 重 做 重 做 如 需 称 量 ， 不 加 扣 重 3 
称 分 数 
试验 过 程 中 的 台面 、 整洁 有 序 2. 0 
( 四 ) 文 废 液 、 纸 居 等 0.5 ЕЯ, ИМП 倒 扣 分 05 
明 操 作 (1 
试验 后 台面 、 试 剂 18 0 
分 ) "| 0.5 с] 2 
仪器 放 回 原 处 未 整理 т Р 
未 损坏 Е 0 
仪器 的 损坏 情况 0.5 不 可 倒 扣 分 
损坏 0.5 
а ИНЕ а 涂改 记录 者 取消 考 | 0 
ии ”| 不 完整 、 不 规范 | 试 资格 0.5 
是 否 使 用 法 定 计量 в 0 
使 用 法 定 计量 е 不 可 倒 扣 分 
单位 否 0.5 
有 效 数 算 | 不 可 倒 扣 分 
52 7 к 效 数字 运 0.5 Кар ад 
о > и Е 不 符合 0.5 
(а) е 公式 、 校 正 值 错误 | | 
计算 方法 (公式 м 7 扣 1 分 ; 计算 结果 错 
校正 值 ) 及 结果 | 不 正确 误 一 个 扣 1 分 ， 最 多 і 
扣 3 分 | 
规范 无 报告 、 虚 假 报告 | 0 
报告 (完整 、 明 Р 者 取消 考试 资格 ; 原 
确 、 清 晰 ) | 未 规范 和 记录 齐全 ， 报 告 未 | 0 5 
完成 者 扣 8 分 
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. 116. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 扣 分 
Гар 准 /分 
<0. 24% 0 
>0. 24% , <0. 48% 2 
_ б >0. 48% , <0. 72% 4 
标定 结果 精密 度 10 
>0. 72% , <0. 96% 6 
>0. 96% , <1.20% 8 
>1.20% 10 
<0. 30% 0 
>0. 30% , <0. 6% 2 
_ >0.6% , <0. 90% 3 
标定 结果 准确 度 7 
>0.90 % ,<1.2% 4 
(Ф) и >1.2% , 1.5% 6 
价 (30 分 ) >1.5% 7 
<0. 15% 0 
测定 结果 精密 度 20.3%, <0. 45% 2 
5 
( 极 差 /平均 浓度 ) 20.45%, <0. 60% 3 
20. 60% 5 
<0. 20% 0 
>0. 20% , <0. 40% 1 
| И >0. 40% , <0. 80% 3 
测定 结果 准确 度 8 
>0.80%, <1.2% 4 
>1.2% ,<1.5% 6 
>1.5% 8 
a ; 每 延 时 Smin 扣 1 
ск) в 完成 时 间 〈 从 开 考 | 比赛 | 开始 时 间 о " 
ра 指令 发 出 到 提交 报 | 时 间 分 ， 最 多 延 时 20min ， 
作 时 间 提前 完成 不 加 分 ， 超 
т) 180min| 结束 时 间 
出 规定 时 间 终 止 考试 




















Е: 在 每 个 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
六 、EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 与 NiSO, 含量 的 测定 


1. 时 间 定 额 
180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 
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2. 安全 文明 操作 
1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 
2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 
З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 
3. 操作 步骤 
(1) EDTA 标准 溶液 浓度 (0. 05molL) Нл ЖЖ 1. 55 (т) 于 850% 
+50% 灼 烧 至 恒 重 的 基准 物 一 一 氧化 镑 [М (Zn0) =81.38g/mol] 置 于 100mL 
小 烧杯 中 ， 用 少量 水 润 湿 ， 加 入 20mL 盐酸 (20%) 溶解 后 定 容 于 250mL 容量 
瓶 中 。 移 取 25. 00mL 上 述 溶液 置 于 250mL 的 锥 形 瓶 中 ， 加 75mL К, УЖ 
(10%) 调 至 溶液 pH =7 ~8， 加 10mL (У) МН,-МН, С 缓冲 溶液 (pPH=10) 及 
5 滴 铬 黑 T (5g/L)， 用 待 标定 的 EDTA 溶液 滴定 至 溶液 由 紫色 变 为 纯 蓝 色 。 Эр 
行 标定 4 次 ， 同 时 做 空白 试验 ， 消 耗 EDTA 溶液 体积 为 V。EDTA 标准 滴定 溶液 
的 浓度 。(EDTA) (单位 为 mol/L) 的 计算 公式 为 
25. 00 
c (EDTA) = 
(У-И,) х81. 39 
(2) №50, 含量 的 测定 ” 称 取 NiSO, 液体 样品 2. 5g (т), ЖИ 0. 00015, 
溶 于 70mL 水 中 ， 加 10mL МН,-МН,СІ 缓冲 溶液 (pH 二 10) 及 0.2g ДНЕ 
合 指 示 剂 ， 反 名， 用 上 述 已 标定 好 的 c=0.05mol/L 的 EDTA 标准 溶液 滴定 至 溶 
液 呈 蓝 紫 色 ， 消 耗 EDTA 标准 溶液 体积 为 VY (mL) 。 平 行 测定 3 次 。NiSO, 的 含 
量 以 № [М (№) =58. 69g/mol] 的 质量 分 数 w (№) 表示 ,计算 公式 为 
_cV x58.69 
mx100 











т x х 1000 





w (№ 
4. 数据 记录 与 计算 
EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 ”温度 : 


编号 项 目 1 2 3 4 


х 100% 








m( Zn0)/g 








Vw(EDTA)/mL 





Vi/ mL 





Уве т, 





авт, 

















V(EDTA)/mL 
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(2) 





计算 公式 





c(EDTA)/(mol/L) 





c( EDTA)/(mol/L) 





相对 极 差 ( % ) 





计算 

















№50, 含量 的 测定 ”温度 : 


编号 项 目 1 2 3 








т( №50, )/g 








Уз СЕТА ) И, 








У, 





『 了 温 校 ZmL 





УСЕРТА )/mL 











с( ЕОТА ) Ито ИТ 





计算 公式 





w(Ni)(%) 











w(Ni)(%) 





相对 极 差 (% ) 
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5. 评分 标准 
EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 与 NiSO, 含量 的 测定 评分 记录 表 




























































































































































































































































































开始 时 间 : 结束 时 间 : Н. 
配 分 扣 分 标 
项 容 12 0D 分 说 日 
项 目 考核 内 容 py 考核 记录 扣 分 说 明 от 
天 平水 平 的 检查 、 |7 天 平 的 检查 0.5 分 ,| 0 
ЗЕЕ у ИЕ 9 
托盘 的 清扫 未 进行 托盘 的 清扫 0.5 分 а 
| 正确 0 
样品 的 取 放 0.5 不 可 倒 扣 分 
不 正确 0.5 
规范 Е 0 
称 量 操作 1 — 不 可 倒 扣 分 
规范 1 
样品 洒落 0.5 重 称 每 重 称 一 次 扣 2 分 0. 5 
(一 ) 天 在 规定 量 +5% 内 0 
平 称 量 (5 氧化 锌 的 称 样 量 范 在 规定 量 +10% 内 0.5 
Ж Е 样 量 范 А ЕЖ 量 多 扣 6 分 
分 ) 围 超出 10% 一 次 1 
超出 10% 重 称 一 次 2 
未 超出 称 样 量 范围 0 
№50, 称 样 量 范围 | 0.5 | 超出 称 样 量 范围 最 多 扣 2 分 0.5 
出 重 称 2 
你 量 结束 后 样品 复 复位 0 
| 称 量 结束 后 样品 复 0.5 不 可 倒 扣 分 
位 未 复位 0.5 
你 量 结 зр. 讲 行 0.5 
称 量 м ЕХ 0 Е 不 可 倒 扣 分 
з Ш 未 进行 0.5 
正确 0 
样品 的 溶解 2 一 不 可 倒 扣 分 
正确 2 
и 规范 | 0 
液 的 制备 | 反应 放置 时 间 2 不 可 倒 扣 分 
(5 分 ) МЎ 2 
正确 0 
加 水 操作 1 И 不 可 倒 扣 分 
正确 1 
已 试 0 
[о 滴定 管 试 漏 0.5 不 可 倒 扣 分 
(=) № 未 斌 0.5 
Е 操 5 
Я ( 规范 
分 ) 滴定 管 润 洗 方法 “| 0.5 不 可 倒 扣 分 
不 规范 0.5 
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. 120. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 тх Е УМН] 7 
页 目 考核 内 容 py 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
碰 去 0 
滴定 管 尖 残 液 1 不 可 倒 扣 分 
未 碰 去 1 
滴定 与 摇 瓶 操 自如 0 
滴定 与 播 瓶 操作 配 А 不 可 个 扣 分 
合 不 熟练 1 
К И бео Саас _ 灶 清 定 控制 好 每 失误 一 次 扣 0.5| 0 
и 控制 技术 ) | змею Я, 最 多 扣 1 分 0.5 
2 НЕЙ Ева) 
Те | 和 点 正确 每 失误 一 次 扣 1 分 ,| 0 
终点 不 正确 最 多 扣 2 分 1 
正确 每 失误 一 次 扣 0.5| 0 
读数 0.5 en 
不 正确 д, 最 多 扣 1 分 0.5 
试验 过 程 中 的 台面 、 整洁 有 序 0 
Е а, 0.5 不 可 倒 扣 分 
( 四 ) 文 废 液 、 纸 悄 等 Е, 0.5 
明 操 作 (1 Р 
试验 后 台面 0А 整理 0 
分 ) 『、 试 剂 、 58 不 可 倒 扣 分 
仪器 放 回 原 处 未 整理 0.5 
未 损坏 0 
仪器 的 损坏 0.5 不 可 倒 扣 分 
损坏 0.5 
整 、 规 范 涂改 记录 者 取消 0 
原始 记录 元 ї | — ВАСИ зс НН 75 
不 完整 、 不 规范 ИМ 0.5 
是 否 使 用 法 定 计量 С 0 
а 使 用 法 定 计量 Ge 征 不 可 倒 扣 分 
单位 ж 0.5 
有 效 数 算 Шаа, 不 可 倒 扣 分 | 
ь з 有 效 数 字 运 算 0. 5 可 倒 扣 
(=) # 2 不 符合 0.5 
据 记 录 、 处 
理 及 报告 正确 公式 、 校 正 值 错误 | о 
(4 分 ) 计算 方法 (公式 |。 扣 1 分 ; 计算 结果 错 
校正 值 ) 及 结果 | 误 一 个 扣 1 分 ， 最 多 
不 正确 扣 3 分 1.5 
规范 无 报告 、 虚 假 报告 | 0 
报告 (完整 、 明 в 者 取消 考试 资格 ; 原 
确 、 清 晰 ) 台 记 录 齐 全 ， 报 告 未 
Е 完成 者 扣 8 分 en 
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( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 扣 分 
7 分 准 /分 
<0. 24% 0 
>0.24% , <0. 48% 2 
=. б > 0.48% , <0. 72% 4 
标定 结果 精密 度 10 
>0. 72% , <0. 96% 6 
>0. 96% , <1.20% 8 
>1.20% 10 
<0. 30% 0 
>0. 30% , <0. 6% 2 
Р >0.6% , <0. 90% 3 
标定 结果 准确 度 7 
>0.90 % ,<1.2% 4 
(Ф) 评 >1.2% , <1. 5% 6 
价 (30 分 ) >1.5% 7 
<0. 15% 0 
测定 结果 精密 度 20.3%, <0. 45% 2 
е 5 
( 极 差 /平均 浓度 ) =0.45% , <0. 60% 3 
=0. 60% 5 
<0. 20% 0 
>0.20% ,<0. 40% 1 
| И >0. 40% , <0. 80% 3 
测定 结果 准确 度 8 
>0. 80%, <1.2% 4 
>1.2% , <1. 5% 6 
>1.5% 8 
ЧК А НЕА 每 延 时 Smin 扣 1 
,| 完成 时 间 (从 开 考 | 比赛 | 开始 时 间 , 
(七 ) 操 指令 发 出 到 提交 报 | 时 间 分 ， 最 多 延 时 20min ， 
站 + 下 
作 时 间 | 提前 完成 不 加 分 ， 超 
告 ) 180min 结束 时 间 
出 规定 时 间 终 止 考 试 











注 : 在 每 个 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 


Е, ТУРШ 


1. 时 间 定 额 
100min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 








[ЕЯ 
里 








的 测定 
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2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 比 色 亚 的 配对 将 4 个 玻璃 比 色 严 装 蒸馏 水 后 置 于 440nm 波长 处 ,将 
一 个 比 色 亚 的 透射 比 调 至 100% ， 测 量 其 他 各 比 色 严 的 透射 比值 ， 其 差 值 应 在 
+5% 范围 内 。 

(2) 工作 曲线 的 绘制 “分别 取 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3. 00mL、 
4.00mL、5. 00mL 10 ре/ шт, 的 含 铁 标准 洲 液 置 于 6 个 50mL 容量 瓶 中 ， 用 水 稀 
释 至 约 25mL， 加 3.0mL 盐酸 产 胺 溶液 、5.0mL 乙酸 -乙酸 钠 缓 冲 溶液 和 
5.0 mL 1 ,10- 邻 菲 哩 啉 溶液 ， 用 水 稀释 至 刻度 ， 摇 名， 放置 15min， 在 分 光 光 
度 计 510nm 波长 处 , 用 2cm 比 色 迁 ， 以 空白 试 样 作 参 比 溶液 ， 测 量 吸 光度 并 
记录 读数 。 

取 5.0mL 水 样 (66 ~14mg/L) 2 份 ， 分 别 置 于 2 №50 mL ЖЖ, ЖН 
水 大 致 稀释 至 25mL， 再 按 工作 曲线 的 绘制 操作 步 又 ， 在 相同 条 件 下 测量 水 样 的 
吸光 度 并 记录 读数 。 以 吸光 度 读数 减 去 空白 试 样 的 吸光 度 读数 为 测 得 的 吸光 度 。 
以 测 得 的 标准 系列 的 吸光 度 为 纵 坐 标 ， 相 对 应 的 50ml 溶液 中 铁 的 质量 浓度 
( pg/50mL) 为 横 坐 标 绘制 工作 曲线 。 

(3) 总 铁 含量 的 测定 ”从 工作 曲线 上 查 出 所 测 水 样 吸光 度 对 应 的 含 铁 质 
浓度 。 水 样 中 总 铁 含量 p (单位 为 mg/L) 的 计算 公式 为 

р =р,Е 
式 中 ”po 一 一 水 样 中 总 铁 (Ее) 的 质量 浓度 (mg/L); 
p, 一 一 从 工作 曲线 上 查 得 的 50mL 溶液 中 铁 的 质量 浓度 (hg/50mL); 


一 一 水 样 稀释 倍数 ， 即 50/5. 0 = 10 倍 。 
4. 数据 记录 与 计算 









































工 位 号 : 水 样 编号 : 
ет 10 реті, 含 铁 标准 溶液 水 样 
容量 瓶 编号 
0 1 2 3 4 5 6 7 
移 取 的 体积 VmL 0.00 | 1.00 | 2.00 3. 00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 
50mL 溶液 中 铁 的 质量 浓度 / (hg/50mL) 0 20 40 60 80 | 100 
吸光 度 





吸光 度 校正 值 
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平行 样 编号 1 2 
试 样 测 得 吸光 度 4 
50mL 溶液 含 铁 质量 т, Ге 
水 样 中 总 铁 含量 p/ (mg/L) 
水 样 中 总 铁 含量 平均 值 op (mg/L) 
平行 测定 的 极 差 / (mg/L) 
5. 评分 标准 
工业 用 水 中 总 铁 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : Н. 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
(=) 溶液 的 配制 (10 分 ) 
洗涤 不 符合 要 求 ， 涧 洗 不 正确 ， 洗 液 操 作 不 当 
1 吸 量 管 的 使 用 4 分 | 放 液 操作 不 当 ， 用 后 处 理 及 放置 不 当 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 分 
未 能 正确 试 漏 ， 洗 次 不 符合 要 求 ， 加 入 溶液 的 顺 
序 不 正确 ,稀释 溶液 操作 不 当 ， 没 有 初步 摇 匀 ， 定 
2 容量 瓶 的 使 64 
ОЖЕНИ 分 | 罕 不 当 ， 没 有 扬 匀 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 
累计 扣 6 分 
(—) 分 光 光 度 计 的 使 用 (12 分 ) 
通电 预 热 操作 不 正确 ， 波 长 调节 不 正确 ， 比 色 
1 测定 前 的 准备 4 分 | 取 用 操作 不 正确 ， 比 色 亚 清洗 不 当 ， 比 色 亚 配对 操 
作 不 正确 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 分 
待 测 溶液 润 洗 不 当 ， 比 色 胃 内 溶液 高 度 不 对 ， 比 
色 咽 擦拭 不 正确 ， 波 长 选择 不 正确 ， 调 节 7=0 不 正 
2 吸光 度 的 测定 6 分 | 确 ， 调节 4 =0 不 正确 ， 样 品 室 拉 杆 操作 不 正确 ， 吸 
光度 读数 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累 
计 扣 6 分 
比 色 思 未 洗 净 或 未 保持 干燥 ， 器 血 未 还 原 ， 台 面 
3 测定 后 的 处 22 
ОАЕ 分 | 未 清洁 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 1 分 ,可 累计 扣 2 分 
(三 ) | ” 作 图 及 测试 结果 (18 分 ) 
工作 曲线 坐标 标注 不 当 ， 描 点 不 当 ， 查 数据 不 当 ， 
1 工作 曲线 的 绘制 “| 6 分 | 数据 处 理 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累 
计 扣 6 分 
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.124 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
相对 极 差 大 于 0. 5% 但 小 于 1% ， 扣 1 分; 相对 极 
2 精密 度 4 分 | 差 大 于 1% 但 小 于 2%， 扣 2 分 相对 极 差 大 于 2% ， 
扣 4 分 











逐个 考查 考生 的 2 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% 但 小 于 1% ， 
3 准确 度 8 分 | 扣 1 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 1% 但 小 于 2% ， 扣 

2 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 2% ， 扣 4 分 。 累 计 2 
个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 









































规定 测试 时 间 为 100min， 超 过 5min 扣 2 分 ， 超 过 
4 测试 时 间 10min 扣 4 分 ,超过 15min 扣 8 分 ,超过 20min 扣 32 
分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 








合 计 40 分 














八 、 工 业 碳 酸 钠 中 总 铁 会 量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

100min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 比 色 亚 的 配套 检查 ”将 4 个 玻璃 比 色 和 亚 装 蒸馏 水 后 置 于 440nm 波长 处 ， 
将 一 个 比 色 亚 的 透射 比 调 至 100% ， 测 量 其 他 各 比 色 严 的 透射 比值 ， 其 差 值 应 在 
+0. 5% 范围 内 。 

(2) 试 液 前 处 理 吸取 10mL 10 реш, 的 含 铁 工 业 碳酸 钠 溶液 (相当 于 
4.0g 碳酸 钠 ) ， 滴 加 (1+1) ЕАМ, 3 ~Smin， 冷 却 ， 移 人 100mL 容量 
瓶 中 ， 加 水 至 刻度 ， 摇 义 ， 得 试 液 工 。 

取 3 个 小 烧杯 ， 编 号 0、1、2, 取 1.4mL (1+1) 盐酸 溶液 置 于 0 号 烧杯 
中 ， 分 别 取 10mL 试 液 1 置 于 1 号、2 号 烧杯 中 , 用 (1+9) 氨水 和 (1+3) 盐 
酸 溶液 调节 3 个 烧杯 中 溶液 的 pH 值 为 2， 用 精密 试纸 检验 ， 即 得 空白 溶液 和 两 
个 平行 测定 试 液 工 。 

(3) 工作 曲线 的 绘制 “分别 取 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3. 00mL、 
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4. 00mL、5. 00mL 铁 标准 溶液 置 于 6 个 50mL 容量 瓶 中 ， 用 水 稀释 至 约 2SmL， 加 
3. 0mL 盐酸 凑 胶 溶液 、5. 0mL 乙酸 -乙酸 钠 缓 冲 溶液 和 5. 0mL 1, 10-46 ЕЯ 
液 ， 用 水 稀释 至 刻度 ， 摇 名， 放置 15min， 用 分 光 光 度 计 于 510nm 波长 处 ， 用 
2cm 比 色 员 ， 以 空白 试 样 作为 参 比 溶液 ， 测 量 吸光 度 并 记录 读数 。 

将 空白 溶液 和 两 个 平行 测定 试 液 了 [分 别 转移 至 3 个 50mL 容量 瓶 中 ， 用 水 大 
致 稀释 至 2SmL， 再 按 工作 曲线 的 绘制 操作 步 又， 在 相同 条 件 下 测量 水 样 的 吸光 
度 并 记录 读数 。 吸 光度 读数 减 去 空白 试 样 吸 光度 读数 即 为 校正 后 吸光 度 值 ， 即 最 
终 测 得 数据 。 以 测 得 的 标准 系列 的 吸光 度 为 纵 坐 标 ， 相 对 应 的 50mL 溶液 含 铁 质 
量 (де) 为 横 坐 标 绘制 工作 曲线 。 

(4) 总 铁 的 测定 “从 工作 曲线 上 查 出 所 测试 样 吸光 度 对 应 的 含 铁 质量 。 

工业 碳酸 钠 中 总 铁 含量 以 铁 (Fe) 的 质量 分 数 w 计 ， 数 值 以 % 表示 ， 计 算 











т, X10… mx10™ 
п х100 = 一 一 一 一 
10 4.0 
4. 0 x 一 一 
100 


式 中 “4. 0 一 一 试 样 中 碳酸 钠 的 质量 (2); 
m, 一 一 工作 曲线 上 查 得 的 50mL 溶液 中 含 铁 质量 的 数值 (hg); 
10/100 一 一 水 样 稀释 比例 。 
4. 数据 记录 与 计算 
工 位 号 ， 试 样 编写: 
10pg/mL 含 铁 工 业 硫 酸 钠 溶 液 
0 1 2 3 4 5 








移 取 的 体积 V/mL 0. 00 1.00 2.00 3.00 4. 00 5. 00 





50mL 溶液 中 含 铁 质量 m/ (ие) 0 20.0 40.0 60. 0 80.0 100 
吸光 度 
校正 后 的 吸光 度 4 




















平行 样 编 号 1 2 
试 样 吸光 度 А 
空白 试 样 吸 光度 Аб 
校正 后 吸光 度 
50mL 溶液 含 铁 质量 т, pg 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 (% ) 
铁 (Fe) 的 质量 分 数 平 均值 (% ) 
平行 测定 的 极 差 ( % ) 
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5. 评分 标准 


工业 碳酸 钠 中 总 铁 含 量 的 测定 评分 记录 表 




















开始 时 间 : 结束 时 间 Н. 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
(=) 溶液 的 配制 (10 分 ) 





试 样 前 处 理 





2 分 


Ра! 


А 


操 


试 液 加 热 失 误 ， 调 节 pH 值 不 正确 ， 溶 液 转移 操作 





作 


正确 ,洗涤 烧杯 和 玻璃 棒 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 
扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 








吸 量 管 的 使 用 


放 
当 


洗涤 不 符合 要 求 ， 润 洗 不 正确 ， 洗 液 操作 不 当 ， 


ж 


操 


明 作 不 当 ， 用 后 人 处理 及 放置 不 当 等 ， 有 一 项 不 
作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 分 











容量 瓶 的 使 用 


序 


容 不 当 ， 没 有 摇 匀 等 ， 有 


累 





未 能 正确 试 漏 ， 洗 涤 不 符合 要 求 ， 加 入 溶液 的 顺 


и 








计 扣 4 分 


ЕЙ, ЖИРЕ, НН, ЗЕ 
项 不 当 操 作 扣 2 分 ， 可 





(二 ) 




















分 光 光 度 计 的 使 








) 





测定 前 的 准备 


取 


通电 预 热 操 
操作 不 正确 ， 比 色 


作 不 正确 ， 波 长 调节 不 正确 ， 比 色 























正确 ， 比 色 1 

















校正 
作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 分 





清洗 不 当 ， 























比 色 














配对 


Ж 





操作 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 





吸光 度 的 测定 


14 分 


色 


,四 擦拭 不 1 


待 测 溶液 润 洗 不 当 ， 








比 色 1 





























确 
6 
计 








， 调 节 4=0 不 正确 ， 
度 读数 不 


扣 14 分 














样品 室 拉杆 





E 确 等 ， 有 一 项 不 当 操 





内 溶液 高 度 不 对 ， 比 
E 确 ， 波 长 选择 不 正确 ， 


调节 了 =0 不 正 
虹 作 不 正确 ， 吸 
作 扣 2 分 ， 可 累 





测定 后 处 理 


2 分 








比 色 




















1 未 洗 净 或 未 保持 干燥 ， 圳 




















1 未 还 原 ， 台 




















不 清洁 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 





(=) 


作 图 及 测试 结果 (20 分 ) 








工作 曲线 的 绘制 


е 


分 


工作 曲线 坐标 标注 7 


КЧ, ЖАК, АОЛ Ч, 


数据 处 理 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分; 相关 


系 








数 小 于 0. 999 但 大 于 0. 990， 扣 2 分 ; 相关 系数 小 
于 0. 990 但 大 于 0.900， 扣 4 分 ; 相关 系数 小 于 


0.900， 扣 6 分 ; 可 累计 扣 6 分 











精密 度 








关 
扣 


相对 极 差 大 于 0. 5% 但 小 了 

















Р 190, $112}; 相对 极 





大 于 1% 但 小 于 2% ， 扣 2 分 ; 相对 极 差 大 于 2% ， 


4 分 
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配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 

逐个 考查 考生 的 2 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% 但 小 于 1%， 
3 准确 度 10 分 | 扣 1 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 1% 但 小 于 2% ， 扣 
3 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 2% ， 扣 5 分 ; 累计 2 
个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 


ет 
чп 
Я 
= 
六 
ш 









































规定 测试 时 间 为 100min， 超 过 5min 412 分 ， 超 过 
4 测试 时 间 10min 扣 4 分 ,超过 15min 扣 8 分 ,超过 20min 扣 32 
分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 








8 计 50 














九 、 工 业 用 水 中 总 磷 含 量 的 测定 


1. 时 间 定 额 

100min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 工作 曲线 的 绘制 ” 取 50mL 容量 瓶 9 个 ,分 别 准确 吸取 20pg/mL 6 
(以 РО И) 标准 溶液 0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4. 00mL、 
5. 00mL、6. 00mL、7. 00mL、8. 00mL 置 于 各 容量 瓶 中 ， 依 次 向 瓶 中 加 入 约 25mL 
水 、2. 0mL 265/1. 钼 酸 镁 溶液 、3. 0mL 20g/L 抗坏血酸 溶液 ， 用 水 稀释 至 刻度 ， 
摇 勺 ， 室 温 下 放置 10min， 在 分 光 光 度 计 上 ， 用 lcm 的 比 色 严 以 空白 试 样 调 零 ， 
在 最 大 吸收 波长 (710nm) 处 ,测定 各 溶液 的 吸光 度 。 以 50mL 容量 瓶 中 磷 的 质 
量 为 槛 坐标 ， 以 吸光 度 为 纵 坐 标 ， 绘 制 工作 曲线 。 

(2) 试 样 的 测定 ”吸取 水 样 20mL 置 于 50 шт, 容量 瓶 中 ， 加 入 2. 0mL 268/1, 
И СИТИЙ, З. 0mL 20g/L 抗坏血酸 溶液 ， 用 水 稀释 至 刻度 ， 摇 勺 ， 室 温 下 放置 
10min， 在 721 型 分 光 光 度 计 上 ,用 lcm 的 比 色 严 以 空白 试 样 调 零 ， 在 最 大 吸收 
波长 (710nm) 处 ， 测 定 溶液 的 吸光 度 。 

(3) 结果 计算 ”吸光 度 读数 减 去 空白 试 样 吸光 度 读数 为 实际 吸光 度 ， 即 校 
正 后 吸光 度 。 以 50mL 容量 瓶 中 磷 (以 PO3- 计 ) 的 质量 为 横 坐 标 ， 以 对 应 校正 
后 的 吸光 度 为 纵 坐 标 ， 绘 制 工作 曲线 。 从 工作 曲线 上 查 出 水 样 显 色 液 中 磷 的 质 
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量 ， 计 算 水 样 中 磷 的 含量 。 
水 样 中 总 磷 (以 РО: 计 ) 的 质量 浓度 p (mg/L) 的 计算 公式 为 
ВЕ 
式 中 “mm 一 一 从 工作 曲线 上 查 得 的 总 磷 质 量 (ше); 
一 一 移 取 的 水 样 的 体积 (mL) 。 
4. 数据 记录 与 计算 
工 位 号 试 样 编号 : 


=| 





20kg/mL 含 磷 标 准 溶液 





0 1 2 3 4 5 6 7 






































移 取 的 体积 И, 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7. 00 
50mL 溶液 含 磷 质 量 т/ (5) 0 |20.0 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100 | 120 | 140 
吸光 度 
校正 后 的 吸光 度 4 

平行 样 编号 1 2 








水 样 显 色 液 吸光 度 











空 日 试验 吸光 度 





校正 后 吸光 度 А 





50mL 溶液 含 磷 质 量 m/ pg 





ВЕРА РОЗ 计 ) 的 质量 浓度 p/(mg/L) 





ВЕС РОЗ 计 ) 的 质量 浓度 平均 值 p/ (mg/L) 





平行 测定 的 极 差 /( mg/L) 








5. 评分 标准 
工业 用 水 中 总 磷 含 量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 ; 日 期 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 




















(==) 溶液 的 配制 (10 分 ) 





洗涤 不 符合 要 求 ， 润 洗 不 正确 ， 洗 液 操 作 不 当 
1 吸 量 管 的 使 用 4 分 | 放 液 操作 不 当 ， 用 后 处 理 及 放置 不 当 等 ， 有 一 项 不 
当 操 作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 分 
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(28) 
序号 操作 项 目 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 
未 能 正确 试 漏 ， 洗 涤 不 符合 要 求 ， 加 入 溶液 的 顺 
序 不 正确 ， 稀 释 溶液 操作 不 当 ， 没 有 初步 摇 匀 ， 定 
2 | ”容量 瓶 的 使 用 | 6 分 
РЕ 容 不 当 ， 没 有 扬 匀 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 
累计 扣 6 分 
(二 ) 分 光 光 度 计 的 使 用 (12 分 ) 
通电 预 热 操作 不 正确 ， 波 长 调节 不 正确 ， 比 色 
取 用 操作 不 正确 ， 比 色 罗 清洗 不 当 ， 比 色 罗 配对 操 
1 测定 前 的 准 45 
анам Я | 作 不 正确 等 ， 有 -项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累计 扣 4 
分 
待 测 溶液 润 洗 不 当 ， 比 色 亚 内 深 液 高 度 不 对 ， 比 
色 咽 擦拭 不 正确 ， 波 长 选择 不 正确 ， 调 节 7=0 不 正 
2 | 吸光 度 的 测定 。 | 6 分 | 确 ， 调节 4=0 不 正确 ， 样品 室 拉杆 操作 不 正确 ， 吸 
光度 读数 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 Я, пг 
计 扣 6 分 
比 色 另 未 洗 兆 或 未 保持 干燥 ， 器 男 未 还 原 ， 台 
3 测定 后 处 理 24 
ен 分 “未 清 洁 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 1 分 ， 可 累计 扣 2 分 
(=) | 作 图 及 测试 结果 (18 分 ) 




















[作曲 线 的 绘制 





6 分 


工作 曲线 坐标 标注 不 当 ， 描 点 不 当 ， 查 数据 不 当 ， 
数据 处 理 不 正确 等 ， 有 一 项 不 当 操作 扣 2 分 ， 可 累 
计 扣 6 分 





精密 度 


相对 极 差 大 于 0.5% 但 小 于 1% ， 扣 1 分 ;相对 极 
差 大 于 1% 但 小 于 2% ， 扣 2 分 相对 极 差 大 于 2% ， 
扣 4 分 




















准确 度 


8 分 





逐个 考查 考生 的 2 个 平行 测定 结果 的 相对 误差 的 
绝对 值 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 0.5% 但 小 于 1%， 
扣 1 分 ; 相对 误差 的 绝对 值 大 于 1% 但 小 于 2% ， 扣 
2 分 ;相对 误差 的 绝对 值 大 于 2% ， 扣 4 分 ; 累计 2 
个 平行 测定 结果 的 酌情 扣 分 









































测试 时 间 


规定 测试 时 间 为 100min， 超 过 5min 扣 2 分 ， 超 过 
10min 扣 4 4}, 超过 15min 扣 8 分 ， 超 过 20min 扣 32 
分 ， 以 此 类 推 ， 直 至 本 题 分 数 扣 完 为 止 

















合 计 








40 
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中 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 


化 学 检验 工 中 级 理论 知识 试卷 


注意 事项 
1. 考试 时 间 : 120min。 
2. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 “化 学 检验 工 》 命 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 


4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 
5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 














ЗНА 〈 将 正确 的 答案 填 人 题 内 的 空白 处 ;每 空 
А. Аз) 
1. 常用 5 种 溶液 浓度 的 名 称 为 ; 





о 


2. “ЖУУ,” , Ж И АН 以 某 种 方式 稀释 ， 最 终 混 合 物 
的 总 体积 > о 
3. 滴定 时 滴 加 洲 液 的 三 种 方法 是 











4. 采样 要 及 时 记录 ， 包 括 试 样 








5. 在 用 气相 色谱 法 定量 测定 某 组 分 全 量 时 出 现 平 顶峰 ， 应 采取 的 主要 措施 














有 ， 但 最 好 采用 М 
6 国家 标准 、 行业 标准 从 性 质 上 分 可 分 为 和 两 种 。 企 业 
标准 一 经 发 布 在 本 企业 范围 内 即 为 标准 。 
7. 色谱 分 析 的 定性 分 析 方 法 常用 的 有 
和 
8. 发 现实 验 室 有 气体 中 毒 者 时 ， 首 先 应 采取 的 措施 是 о 
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9. 采样 的 基本 目的 是 从 被 检 的 中 取得 有 的 样品 ， 通 过 对 
样品 的 检测 ， 得 到 在 内 的 数据 。 
得 分 
评分 人 
二 、 选 拌 题 (将 正确 答案 的 序号 填 入 题 内 的 括号 中 ; 每 


17 




















1 分 ， 满 分 45 分 ) 

1. 将 置 于 普通 干燥 器 中 保存 的 NauB,0,. 10H,0 作为 基准 物质 用 于 标定 盐酸 
的 浓度 ， 则 测 得 的 盐酸 浓度 将 ( 2 

А. 偏 高 В. ИК 无 影响 D. 不 能 确定 

2. 下 列 药 品 需要 用 专柜 由 专人 负 уБ 

А. КОН В. КСМ С. KMnO, р. Ж Н,50, 

3. 通常 用 ( ) 来 进行 溶液 中 物质 的 茜 取 。 

А. 离子 交换 柱 B. 分 液 漏斗 

С. 滴定 管 D. 柱 中 色谱 

4. 酸 式 滴定 管 尖 部 出 口 被 润滑 油脂 堵塞 ,快速 有 效 的 处 理 方 法 是 ( дв 

А. 热 水 中 浸泡 并 用 力 下 拌 B. 用 细 铁 丝 通 并 用 水 洗 

С. 装 满 水 ， 利 用 水 柱 的 压力 压 出 ” D. 用 洗 耳 球 对 吸 

5. 对 工业 气体 进行 分 析 时 ， 一 般 测 量 气 体 的 ( js 

A. 质量 B. 体积 C. 物理 性 质 D. 化 学 性 质 

6. ЕЯ М (Na СО,) =105.99g/mol， 用 它 来 标定 0. 1mol/L НСІ 溶液 时 ， 
宜 称 取 №, СО, ( ) 5 

А. 0.5~1g В. 0. 05 ~0.1g, 9.4 ~18. 4mL 

С. 1~2g D. 0.15 ~0.2g 

7. 分 光 光 度 法 的 吸光 度 与 ( ) 无 关 。 

А. 人 射 光 的 波长 B. 液 层 的 高 度 

С. 液 层 的 厚度 D. 溶液 的 浓度 

8. 在 气相 色谱 中 ,保留 值 反映 了 ( ) 分 子 间 的 作用 。 

A. 组 分 和 载 气 В. 组 分 和 固定 液 

С. 载 气 和 固定 液 D. 组 分 和 担 体 

9. 在 下 列 方法 中 可 以 减少 分 析 中 偶然 误差 的 是 ( У 

А. 增加 平行 试验 的 次 数 В. 进行 对 照 试 验 

С. 进行 空白 试验 D. 进行 仪器 的 校正 


10. 滴定 分 析 相 对 误差 一 般 要 求 达到 0. 1% ， 


使 用 常量 滴定 管 耗 用 标准 溶液 
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的 体积 应 控制 在 (  ). 





А. 5 ~ 10], В. 10 ~ 151, С. 20 ~30mL D. 15 ~ 201, 
11. 氧气 通常 灌 装 在 ( ) 钢瓶 中 。 
A. 白色 В. 黑色 C. 深 绿 色 р. К 


12. 某 溶液 主要 含有 Ca** Ме АР“, Бе“, АЕ рН = 10 时 加 入 三 


乙醇 胺 后 ， 用 EDTA 滴定 ， 铬 黑 T 作 指示 剂 ， 则 测 出 的 是 ( ) 。 


4.3， 


А. Ме?* 的 含量 В. Ca 、Mg “含量 

С. AH+* 、Fe’* 的 含量 О. Са?*, М=?* , АВ*, Еез* 的 含量 
13. pH 玻璃 电极 膜 电位 的 产生 是 由 于 ( а 

А. H'* 透 过 玻璃 膜 

В. H’* 得 到 电子 

С. Ма 得 到 电子 

D. 溶液 中 H* 和 玻璃 膜 水 合 层 中 的 H’ 的 交换 作用 

14. 下 列 标准 必须 制定 为 强制 性 标准 的 是 ( ) 。 


А. 国家 标准 B. 分 析 方 法 标准 
C. 食品 卫生 标准 D. 产品 标准 

15. 计量 器 具 的 检定 标志 为 黄色 ， 说 明 ( ) 。 

А. 合格 ， 可 使 用 B. 不 合格 ， 应 停 用 


С. 检测 功能 合格 ， 其 他 功能 失效 О. 没有 特殊 意义 

16. 有 关 用 电 操 作 正 确 的 是 ( ” ”)。 

A. 人 体 直接 触及 电气 设备 带电 体 

В. 用 湿 手 接触 电源 

С. 使 用 超过 电气 设备 额定 电压 的 电源 供电 

р. 电气 设备 安装 良好 的 外 壳 接 地 线 

17. 沉淀 中 若 杂 质 含量 太 大 ， 则 应 采用 ( ” ”) 的 措施 使 沉淀 纯净 。 





А. 再 沉淀 В. 提高 沉淀 体系 温度 
C. 增加 陈 化 时 间 р. 减 小 沉 演 的 比 表 面积 





18. 用 0. 101/1. 的 НСІ 滴定 0. 1 01/1, 的 Мон 时 ，pH 值 突 跃 范 围 是 9.7 ~ 
用 0.01mol/L НСІ 滴定 0.01mol/L NaOH 时 pH 值 突 跃 范围 是 ( je 

А. 9.7~4.3 B. 8.7 ~4.3 C. 8.7 ~4.3 D. 10.7 ~3.3 

19. 分 光 光 度 法 中 ， 吸 光 系数 与 ( ) 有 关 。 





А. 光 的 强度 В. 溶液 的 浓度 
С. 和 人 射 兴 的 波长 р. 液 层 的 厚度 








20. 在 色谱 法 中 ， 按 分 离 原 理 分 类 ， 气 固 色 谱 法 属于 ( ) 。 
A. 排 阻 色谱 法 В. 吸附 色谱 法 
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С. 分 配色 谱 法 р. 离子 交换 色谱 法 

21. 下 列 数据 中 可 认为 是 三 位 有 效 数 字 的 是 ( ) 。 

A. 0. 85 B. 0. 20 C. 7. 90 О. 1.5х10* 
22. 分 析 纯 试剂 瓶 签 的 颜色 为 〈 Ы 

А. 金光 红色 В. 中 蓝 色 С. 深 绿 色 D. 玫瑰 红色 
23. 用 15mL 的 移 液 管 移出 的 溶液 体积 应 记 为 ( ) 。 

A. 15mL В. 15. 0mL С. 15. 00mL О. 15. 000mL 





24. 在 直接 配 位 滴定 法 中 ,终点 时 ， 一般 情况 下 溶液 显示 的 颜色 为 іа 
А. 被 测 金属 离子 与 EDTA 配合 物 的 颜色 

В. 被 测 金属 离子 与 指示 剂 配 合 物 的 颜色 

С. 游离 指示 剂 的 颜色 

р. 金属 离子 与 指示 剂 配合 物 和 金属 离子 与 EDTA 配合 物 的 混合 

25. 在 目 视 比 色 法 中 ， 常 用 的 标准 系列 法 是 比较 ( )s 

А. 入 射 光 的 强度 B. 透 过 溶液 后 的 强度 

С. 透 过 溶液 后 的 吸收 光 的 强度 D. 一 定 厚度 溶液 的 颜色 深浅 

26. СВИТ 7686—2008 《化 工 产品 中 砷 含量 测定 的 通用 方法 》 是 一 种 
) 。 

А. 方法 标准 В. 卫生 标准 C. 安全 标准 D. 产品 标准 

27. 计量 器 具 的 检定 标志 为 绿色 ,说 明 ( За 

А. 合格 ， 可 使 用 B. 不 合格 ， 应 停 用 

С. 检测 功能 合格 ， 其 他 功能 失效 D. 没有 特殊 意义 

28. 优 级 纯 试 剂 的 标签 颜色 是 ( 25 

















А. 红色 В. ИЕ, С. 玫瑰 红色 D. 深 绿 色 
29. 硫酸 铜 溶液 呈 蓝 色 是 由 于 吸收 了 白光 中 的 ( )s 

А. 红色 光 В. 黄色 光 С. ЖЭБ р. 蓝 色光 
30. 在 下 列 方法 中 可 以 减少 分 析 中 偶然 误差 的 是 ( де 

А. 增加 平行 试验 的 次 数 B. 进行 对 照 试 验 

С. 进行 空白 试验 D. 进行 仪器 的 校正 

31. ( ) 不 是 工业 生产 中 的 危险 产品 。 

А. 浓 硫 酸 B. 无 水 乙醇 С. 过 磷酸 钙 р. 碳化 钙 
32. 只 需 烘 干 就 可 称 量 的 沉淀 ， 选 用 ( ) 过 滤 。 

A. 定性 滤纸 B. 定量 滤纸 

С. 无 灰 滤 纸 р. 玻璃 砂 心 卉 塌 或 漏斗 


33. 配制 НСІ 标准 溶液 宜 取 的 试剂 规格 是 ( ) 。 
А. НСКАВ) В. НСКСВ) C.HCICLR) р. НСІ(СР) 
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34. 分 光 光 度 法 中 ， 摩 尔 吸光 系数 与 〈 ) 无 关 。 
































A. 液 层 的 厚度 B. 光 的 强度 

С. 溶液 的 浓度 D. 溶质 的 性 质 

35. 在 色谱 法 中 ， 按 分 离 原理 分 类 ， 气 - 液 色 谱 法 属于 ( js 

A. 分 配色 谱 法 B. 排 阻 色谱 法 

C. 离子 交换 色谱 法 D. 吸附 色谱 法 

36. 测定 某 铁 矿石 中 硫 的 含量 时 ， 称 取 0. 2952g 铁 矿 石 ， 下 列 分 析 结 果 合 理 
的 是 ( 26 

А. 32% В. 32. 4% С. 32. 42% D. 32. 420% 

37. 三 级 分 析 用 水 可 氧化 物质 的 检验 ， 所 用 氧化 剂 应 为 〈 ) 。 

А. 重 铬 酸 钾 В. 氧化 铁 С. 高 锰 酸 钾 D. жд 

38. 某 标准 滴定 溶液 的 浓度 为 0.5010molL， 它 的 有 效 数 字 是 ( js 

A. 5 位 B. 4 位 C. 3 位 D. 2 位 

39. 下 列 测定 过 程 中 ，( ) 时 必须 用 力 振荡 锥 形 瓶 。 

А. 莫 尔 法 测定 水 中 和 氧 В. 间接 碘 量 法 测定 Co 浓度 

















C. 酸 碱 滴定 法 测定 工业 硫酸 浓度 ” D. 配 位 滴定 法 测定 硬度 

40. 测定 溶液 pH 值 时 ， 安 装 pH 玻璃 电极 和 饱和 甘 隶 电极 时 要 求 ( ) 。 
А. 饱和 甘 录 电极 端 部 略 高 于 pH 玻璃 电极 端 部 
В. 饱和 甘 隶 电极 端 部 略 低 于 pH 玻璃 电极 端 部 
C. 两 端 电 极端 部 一 样 高 

D. 以 上 都 不 对 

41. 以 下 用 于 化 工 产 品 检验 的 ) 属于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工作 计量 























器 具 。 
А. ж, КА В. ПР, ЖЕ 
С. УЖ, 9 D. 温度 计 、 量 杯 
42. ( ) 互 为 补 色 。 
А. 黄 与 蓝 В. 21.572 С. УЖ Юр. 紫 与 青 蓝 
43. 分 析 天 平 的 最 大 称 量 量 能 达到 ( ) 。 
А. 190g B. 200g C. 210g D. 220g 
44. 在 气相 色谱 中 ， 和 定量 参数 是 ( Ха 
А. 保留 时 间 B. 调整 保留 时 间 
С. 峰 面积 和 峰 高 р. Е 
45. 在 下 列 方法 中 可 以 减少 分 析 中 偶然 误差 的 是 〈 28 
А. 增加 平行 试验 的 次 数 B. 进行 对 照 试 验 


С. 进行 空白 试验 р. 进行 仪器 的 校正 
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得 分 
评分 人 

三 、 判 断 题 〈 对 的 画 “v”， 错 的 画 “x” 每 题 
满分 25 分 ) 





— 
让 





























1. 空白 试验 可 以 消除 试剂 和 器 上 带 来 的 杂质 的 系统 误差 。 ( ) 

2. 缓冲 溶液 是 对 溶液 的 pH 值 起 稳定 作用 的 溶液 。 ( ) 

3. 所 谓 的 等 量 点 和 滴定 终点 是 一 回 事 。 ( ) 

4. 滴定 碘 时 ， 加 入 KI 一 定 要 过 量 ,， 淀粉 指示 剂 在 接近 终点 时 加 入 。( ) 

5. 只 要 是 优 级 纯 试 剂 ， 就 可 以 作为 基准 试剂 。 ( ) 

6. ИАА ЛЕН. 右手 顶 住 瓶 底 边 缘 ， 将 容量 瓶 倒 转 并 振 

荡 ， 再 倒转 过 来 ， 使 气泡 上 升 到 项 ， 如 此 反复 2 ~3 次 ， 即 可 混 匀 。 ( ) 

7. 1509000 族 标准 是 环境 管理 体系 系列 标准 的 总 称 。 ( ) 

8. 读 取 滴 定 管 读 数 时 ， 对 于 无 色 和 浅 色 溶液 ， 应 读 弯 月 面 下 缘 实 线 的 最 低 

点 ， 对 于 有 人 色 溶 液 应 使 视线 与 液 面 两 侧 的 最 高 点 相 切 。 ( ) 

9. 样品 中 有 四 个 组 分 ， 用 气相 色谱 法 测定 ， 有 一 组 分 在 色谱 中 未 检 出 ， 可 

采用 归 一 法 测定 这 个 组 分 。 ( ) 

10. 试 样 待 测 组 分 在 色谱 柱 中 能 否 得 到 良好 的 分 离 效 果 ， 主 要 取决 于 是 否 选 

择 好 载 气 流量 、 柱 温 、 桥 电流 等 各 项 操作 条 件 。 ( ) 
11. 在 酸性 或 中 性 介质 中 ，Fe 与 亚 铁 握 化 钾 作 用 生成 稳定 的 橙 红色 沉 尝 。 

( ) 


12. 危险 化 学 药品 按 特 性 分 为 易 燃 易 爆 类 、 剧 毒 类 、 强 氧化 性 类 、 强 还 原 性 
类 、 强 腐蚀 性 类 等 。 ( 
13. 玻璃 器 亚 不 可 盛 放 浓 碱 液 ， 但 可 以 盛 除 氢 氟 酸 以 外 的 酸性 溶液 。( 
14. 质量 检验 具有 “人 保证、 预防、 报告 ”三 种 职能 。 ( 
15. 由 于 KMn0, 性 质 稳 定 ， 可 作 基 准 物 直接 配制 成 标准 溶液 。 ( 
16. 间接 人 碘 量 法 要 求 在 暗 处 静 置 ， 是 为 防止 1 被 氧化 。 ( 
17. 色谱 定量 时 ， 用 峰 高 乘 以 半 峰 宽 为 峰 面积 ， 则 半 峰 宽 是 指 峰 底 宽度 的 一 


























18. 强酸 滴定 弱 碱 达到 化 学 计量 点 时 pH >7。 
19. 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 的 代号 是 GB/T。 
20. 采样 的 基本 原则 是 所 采样 品 应 具有 代表 性 。 
21. 容量 瓶 、 滴 定 管 、 吸 量 管 不 可 以 加 热 烘 干 ， 也 不 能 盛装 热 的 浴 液 。 
( ) 
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22. 滴定 分 析 所 使 用 的 滴定 管 按照 其 容量 及 分 度 值 不 同 分 为 微量 滴定 管 、 半 
微量 滴定 管 和 常量 滴定 管 三 种 。 ( ) 
23. 在 记录 原始 数据 的 时 候 ， 如 果 发 现 数 据 记 错 ， 应 将 该 数据 用 一 横 线 划 
去 ， 在 其 旁边 另 写 更 正 数据 。 ( ) 
24. 碘 量 瓶 主要 用 于 碘 量 法 或 其 他 生成 挥发 性 物质 的 定量 分 析 。 ( ) 
25. 在 酸性 溶液 中 HH: 的 浓度 就 等 于 酸 的 浓度 。 ( ) 





答案 部 分 


中 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 


一 、 选 择 是 

(一 ) 单 选 题 

1. В 2. А 3. С 4. А 5. р 6. р 7. С 8. С 
9. В 10. С 11. В 12. В 13. В 14. В 15. С 16. А 
17. С 18. С 19. р 20. В 21. В 22. А 23. А 24. А 
25. А 26. С 27. В 28. В 29. В 30. р 31. А 32. В 
33. С 34. В 35. С 36. С 37. С 38. А 39. С 40. С 
41. С 42. А 43. С 44. С 45. В 46. С 47. D 48. В 
49. С 50. А 51. В 52. А 53. р 54. С 55. В 56. С 
57. С 58. А 59. В 60. С 61. В 62. р 63. р 64. С 
65. А 66. А 67. А 68. В 69. А 70. С 71.0 72. В 
73.0 74. D 75. р 76. С 77. А 78. р 79. В 80. А 
81. В 82. А 83. В 84. р 85. С 86. А 87. А 88. С 
89. р 90. р 91. В 92. С 93. С 94. С 95. р 9%. В 
97. В 98. В 99. р 100. С 101. А 102. А 103. С 104. В 
105. С 106. В 107. А 108. р 109. В 110. А 11. С 112. В 
113. А 114. В 115. В 116. С 117. С 118. В 119. А 120. П 
121. С 122. 0 123. 0 124. А 125. 0 126. р 127. А 128. р 
129. С 130. В 

(二 ) 多 选 题 

1. ABCD 2. АВС 3. АС 4. АВС 5. ABCD 6. АС 

7. ABCD 8. АВ 9. ACD 10. ВС 11. АС 12. BCD 
13. CD 14. АБ 15. АВС 16. АВр 17. АВС 18. BCD 


19. АВС 20. АВС 21. Вр 22. CD 23. CD 24. АБ 
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25. АС 26. АСП 27. АСП 28. АВ 29. АСП 30. АВС 
31. АВр 32. Вр 33. ВС 34. АВр 35. ВС 36. ВС 
37. АВ 38. АСр 39. ВС 40. АС 41. Ар 42. АВС 
43. АВС 44. АСР 45. АСР 46. BCD 47. ВС 48. АВр 
49. АВ 50. АВС 51. АВС 52. Ар 53. АС 54. АС 
55. АВ 56. АВр 57. Вр 58. АВС 59. Ар 60. АВР 
61. АВС 62. ABCD 63. BCD 64. Вр 65. ABD 66. Вр 
67. Вр 68. АВС 69. АВС 70. AD 71. ABCD 272. ВС 
73. ВС 74. Ср 75. BCD 76. АВС 77. ABCD 78. Ср 
79. АВС 80. АСр 81. ABCD 82. Ср 83. АВр 84. АР 
85. ABCD 86. ABCD 87. АВС 88. ВСР 89. АВр 90. АВС 
91. АСР 92. АВС 93. ABD 94. ABCD 95. АВр 96. ABCD 
97. АВС 98. АВр 99. Вр 100. ABCD 101. Вр 102. АВ 
103. АВС 104. ABCD 105. ABD 106. ACD 107. АС 108. АВр 
109. ABCD 110. АВС 111. CD 112. АСО 113. АВС 
二 、 判 断 题 
І. м 2. х 3. V 4. и 5. х 6. х 7. х 8. х 
9. и 10. и 1. и 12. и 13. х 14. х 15. И 16. и 
17. х 18. х 19. и 20. и 21. х 22. и 23. х 24. х 
25. и 26. х 27. х 28. / 29. / 30. х 31. и 32. и 
33. и 34. и 35. и 36. и 37. м 38. х 39. х 40. У 
41. и 42. / 43. и 44. х 45. / 46. х 47. х 48. / 
49. х 50. и 51. х 52. и 53. х 54. х 55. х 56. / 
57. х 58. и 59. х 60. х 61. х 62. у 63. х 64. х 
65. и 66. и 67. х 68. х 69. / 70. и 71. и 72. х 
73. и 74. и Та 76. / 77. и 78. х 79. и 80. х 
81. и 82. и 83. и 84. и 85. х 86. х 87. и 88. и 
89. и 90. и 91. х 92. и 93. х 94. / 95. х 96. х 
97. и 98. х 99. х 100. x 101. и 102. и 103. и 104. x 
105. х 106. х 107. х 108. х 109. и 110. и 111. х 112. х 
113. и 114. ми 115. ми 116. х 117. х 118. и 119. х 120. х 
121. х 122. х 123. и 124. и 125. х 126. и 127. х 128. x 
129. х 130. х 131. х 132. и 133. х 134. х 135. х 136. х 
137. и 138. и 139. х 140. х 141. х 142. и 143. х 144. v 
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145. у 146. х 147. х 148. х 149.v 130.v 1351. 152. и 
153. и 154./ 155. х 156. х 157. х 158. х 159.v 160. и 
161. x 162. х 163. и 164. и 165. у 


中 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 答案 


一 、 填 空 题 
1. 比例 浓度 、 质 量 分 数 浓度 、 体 积分 数 浓度 、 物 质 的 量 浓度 、 质 量 体 积 浓 


. 特定 溶液 У, 
. 逐 滴 放 出 ”只 放出 一 滴 ”使 溶液 呈 苹 而 未 滴 的 状态 (或 半 滴 加 入 ) 
. 名 称 ”采样 地 点 或 部 位 编号 数量 采样 日 期 采样 人 
. 减少 进 样 量 ”降低 灵敏 度 减少 进 样 量 
. 强制 性 ”推荐 性 ”强制 性 的 
. 纯 物 质 对 照 法 ”保留 值 检验 规律 法 ”化 学 方法 进行 未 知 组 分 定性 法 质 
谱 联 用 仪 
8. 使 中 毒 者 尽快 脱离 现场 
9. 总 体 物料 ”代表 性 ”允许 误差 
二 、 选 择 题 
1.A 2. В 3. В 4. А 5. А 6. В 7.0 8. В 
9. А 10.C ША 1l2B 130 14C 15.C 16р 
І.А 18.C 19.C 20B 21C 22D 23.C 24.C 
25.D 26А 27.C 28.0 29.В 30A 31.С 32.D 


33.A 34.C 35. А 36. А 37. С 38. В 39. А 40. В 
41. В 42. А 43. В 44. В 45. А 


三 、 判 断 题 
Т. 2, 3. x 4. и 5. х 6. х 7. х 8. и 
9. х 10. и 11. х 12. х 13. / 14. и 15. х 16. и 


17. х 18. х 19. х 20. и 21. и 22.57 23. х 24. / 
25. х 








чо ол әш м 
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高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 选 拌 题 〈 将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 


(一 ) 单 选 题 

1. 分 光 光 度 计 中 检测 器 灵 敏 度 最 高 的 是 ( ) 。 

А. 光敏 电阻 B. 光电 管 C. 光电 池 р. 光电 倍增 
2 目 视 比 色 法 中 ， 常 用 的 标准 系列 法 是 比较 (  )。 

А. 入射 光 的 强度 В. 吸收 光 的 强度 

С. 透 过 光 的 强度 р. Иа А 
3. 下 列 分 光 光 度 计 无 斩 波 器 的 是 ( ) 。 

А. 单 波长 双 光 束 分 光 光 度 计 B. 单 波长 单 光束 分 光 光 度 计 
С. 双 波 长 双 光 束 分 光 光 度 计 р. 双 波 长 双 光 束 分 光 光 度 计 
4. 在 分 光 光 度 法 中 ， 宜 选用 的 吸光 度 读数 范围 是 ( )。 
A 
5. 
А 
С 
0 
А 
7 














.0~0.2 B. 1 ~ o С. 1-2 р. 0.2 -0.8 
ПЛЕЕР Еее (。”)。 

. ЖЕ (ВОБ +9 В. 棱镜 

. 反射 镜 р. 准 直 透镜 

.721 分 光 光 度 计 的 波长 使 用 范围 为 (。 ) nm。 

. 320 ~760 B. 340 ~760 C. 400 ~760 D. 520 ~760 

















. 光子 能 量 与 波长 和 A、 频率 v 和 速度 c 及 hh (普度 克 常 数 ) 之 间 的 关系 为 


ja 





А. E=h/v В. E=h/v=hA/c 

С. E=hv=hc/A р. E=cA/h 

8. 使 用 721 型 分 光 光 度 计时 ， 仪 器 在 100% 处 经 常 漂移 的 原因 是 ( 
А. ЖЖ Г В. 电流 表 动 线圈 不 通电 

C. 稳 压 电源 输出 导线 断 了 D. 电源 不 稳定 


Зе 


9. 在 分 光 光 度 法 中 ,应 用 光 的 吸收 定律 进行 定量 分 析 ， 应 采用 的 人 射 兴 为 





J 
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А. 白光 В. 单 色光 С. 可 见 光 р. 复合 光 

10. 在 相同 条 件 下 测定 甲 、 乙 两 份 同 一 有 色 物 质 溶液 的 吸光 度 。 若 甲 液 用 
Тет 吸收 池 ， 乙 液 用 2cm 吸收 池 进 行 测定 ， 结 果 吸 光度 相同 ， 甲 、 乙 两 溶液 浓 
度 的 关系 是 ( ) 。 




















A. cH =cCz В. cz =2cm С. cz =4ст О. cz =4ст 
11. 可 见 分 光 光 度 计 适用 的 波长 范围 为 ( ) 。 

A. 小 于 400nm B. 大 于 800nm 

С. 400 ~800nm D. 小 于 200nm 

12. 可 见 紫 外 分 光度 法 的 适合 检测 波长 范围 是 ( ) 。 

A. 400 ~760nm В. 200 ~400nm 

С. 200 ~760nm р. 200 ~ 1000nm 

13. 入射 光波 长 选择 的 原则 是 ( ) 。 

A. 吸收 最 大 B. 干扰 最 小 

С. 吸收 最 大 、 干 扰 最 小 D. 吸光 系数 最 大 





14. 龟 灯 可 发 射 波长 范围 为 (  ) nm 的 连续 光谱 。 

А. 220 ~760 В. 380 ~ 760 С. 320 -2500 Р). 190 -2500 

15. 有 两 种 不 同 有 色 涂 液 均 符合 朗 伯 -比尔 定律 ， 测 定时 若 比 色 下 厚度 、 入 
射 光 强 度 及 溶液 浓度 丝 相 等 , Ш (  ”)。 


А. 透 过 光 强 度 相等 В. 吸光 度 相等 
С. 吸光 系数 相等 С. 以 上 说 法 都 不 对 


16. 某 有 人 色 深 液 在 某 一 波长 下 用 2cm 吸收 池 测 得 其 吸光 度 为 0.750 ， 知 改 用 
0. 5ст 和 3cm 吸收 池 ， 则 吸光 度 各 为 ( в 


А. 0. 188/1. 125 В. 0. 108/1. 105 

С. 0. 088/1. 025 О. 0. 180/1. 120 

17. 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 中 的 成 套 吸收 池 的 透 光 率 之 差 应 为 ( ”)。 
А. 0.5% В. 0.1% 

С. 0.1% -0.2% О. 0.2% 


18. 使 用 721 型 分 光 光 度 计 时 发 现 ， 波 长 在 580nm 处 ， 出 射 光 不 是 黄色 ， 而 
是 其 他 颜色 ， 原 因 可 能 是 ( ) 

А. 有 电磁 干扰 ， 导 致 仪器 失灵 

В. 仪器 零 部 件 配置 不 合理 ,产生 试 验 误差 

C. 实验 室 电路 的 电压 小 于 380V 

D. 波长 指示 值 与 实际 出 射 光 谱 值 不 符合 

19. 下 列 分 子 中 能 产生 紫外 吸收 的 是 ( ) 。 

А. Ма0 В. С.Н, С. СН, р. К,0 
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20. 如 果 显 色 剂 或 其 他 试剂 在 测定 波长 时 有 吸收 ， 此 时 的 参 比 溶液 应 采用 
( ) 。 

А. 溶剂 参 比 B. 试剂 参 比 C. 试 液 参 比 р. Же 

21. 用 分 光 光 度 法 测定 样品 中 两 组 分 含量 时 ， 夺 两 组 分 吸收 曲线 重合 ， 其 定 
量 方法 是 根据 ( ) 建立 的 多 组 分 光谱 分 析 数 学 模型 。 














А. ИНЕТ В. 朗 伯 定律 和 加 和 性 原理 

С. 比尔 定律 D. 比尔 定律 和 加 和 性 原理 

22. 分 光 光 度 法 的 吸光 度 与 ( ) 无 关 。 

А. 人 射 光 的 波长 В. 液 层 的 高 度 

С. 液 层 的 厚度 D. 溶液 的 浓度 

23. 在 波长 300nm 处 进行 分 光 光 度 测定 时 ， 应 选用 ( ) наш. 

А. 硬 质 玻璃 В. 软 质 玻璃 C. 石英 D. 透明 塑料 

24. 装 在 高 压气 瓶 的 出 口 ， 用 于 将 高 压气 体 调 节 到 较 小 压力 的 是 ( js 
А. ВН В. АЯ С. НЫ р. Я 


25. 各 种 气 瓶 的 存放 ， 必 须 保证 安全 距离 ， 气 瓶 距离 明火 在 ( ) ШИ 
上 ， 避 人 免 阳光 暴晒 。 


А. 2 В. 10 С. 20 р. 30 

26. 分 光 光 度 法 测定 微量 铁 的 试验 中 ， 绥 冲 溶液 采用 ( ) 配制 。 
А. 乙酸 -乙酸 钠 В. 所 -氧化 锭 

С. 碳酸 钠 - 碳 酸 氧 钢 р. 磷酸 钠 -盐酸 


27. КЎ) ( ) 是 卡尔 . 费 休 试剂 所 用 的 试剂 。 
А. Ш, ИИ, ПЕРЕ, НЙ В. Ш, =, Ши, Со 
С. А, ЖИ, ПЕ, НА р. 碘化钾、 二氧化硫、 吡啶、 甲醇 

28. 原子 吸收 分 光 光 度 法 测定 钙 时 ，P03;” 有 干扰 ， 消 除 的 方法 是 加 入 
( Ха 

А. LaCl, В. NaCl с. сн,сосн, р, сна, 

29. 当 未 知 样 中 含 Fe 量 约 为 10р. 时 ,采用 直接 比较 法 定量 时 ， 标 准 溶 
液 的 浓度 应 为 ( ) 。 

A，20keymL В. 15ugymL С. 11ugymL D. Sug/mL 

30. 分 光 光 度 法 测定 微量 铁 的 试验 中 ， 铁 标准 溶液 是 用 ( ) 配制 成 的 。 
































р hor 
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А. ЖК 1и В. МИРАХ 

С. ТЕ р. 硝酸 铁 

31. 卡尔 . 费 休 试 剂 是 由 础 、 二 氧化 硫 、 吡 啶 和 ( ) 组 成 的 。 
А. 乙醇 B. 甲醇 C. 丙酮 р. 氯仿 


32. 用 离子 选择 性 电极 法 测定 氟 离 子 含量 时 ， 加 入 的 TISAB 的 组 成 中 不 包括 
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) 
А. NaCl В. CH,COONa С. НСІ р. 柠檬 酸 钠 
33. 用 邻 非 嘿 啉 法 测 水 中 的 总 铁 ， 不 需要 用 下 列 ( ) 来 配制 试验 溶液 。 
А. NH,OH . НСІ В. СН, COOH-CH COONa 
С. ЗЕЕ р. 磷酸 
34. pH 标准 缓冲 溶液 应 储存 于 ( ) 中 密封 保存 。 
А. ЭСН В. ЕНЕ С. 烧杯 р. 容量 瓶 





35. 在 气 - 液 色谱 固定 相 中 担 体 的 作用 是 ( ) 。 

А. 提供 大 的 表面 涂 上 固定 液 B. 吸附 样品 

C. 分 离 样 品 D. 脱 附 样 品 

36. 在 气 - 液 色谱 填充 柱 的 制备 过 程 中 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( ) 

А. 一 般 选 用 柱 内 径 为 3 ~4mm， 柱 长 为 1 ~2m 的 不 锈 钢 柱子 

В. 一 般 常 用 的 液 载 比 是 25% 左右 

С. 在 色谱 柱 的 装填 时 ， 要 保证 固定 相 在 色谱 柱 内 填充 均匀 

D. 新 装填 好 的 色谱 柱 不 能 马上 用 于 测定 ， 一般 要 先进 行 老化 处 理 

37. 下 列 方法 不 适 于 对 分 析 碱 性 化 合 物 和 醇 类 气相 色谱 填充 柱 载体 进行 预 处 








理 的 是 ( ) 。 


А. 硅烷 化 В. 酸 洗 С. 碱 洗 р. 釉 化 
38. 在 气 - 液 色谱 中 ， 色 谱 柱 的 使 用 上 限 温 度 取决 于 ( ла 
А. 样品 中 沸点 最 高 组 分 的 沸点 B. 样品 中 各 组 分 沸点 的 平均 值 
С. 固定 液 的 沸点 р. 固定 液 的 最 高 使 用 温度 
39. 固定 相 老 化 的 目的 是 ( jo 

A. 除去 表面 吸附 的 水 分 

B. 除去 固定 相 中 的 粉 状 物质 

С. 除去 固定 相 中 残余 的 溶剂 及 其 他 挥发 性 物质 

D. 提高 分 离 效 能 

40. 下 列 关 于 气相 色谱 仪 中 转子 流量 计 的 说 法 错误 的 是 ( 5 
А. 根据 转子 的 位 置 可 以 确定 气体 流速 的 大 小 

В. 对 于 一 定 的 气体 ， 气 体 的 流速 和 转子 高 度 并 不 呈 直 线 关 系 
C. 转子 流量 计 上 的 刻度 即 流 量 数值 

D. 气体 从 下 端 进入 转子 流量 计 又 从 上 端 流出 

41. ТЯ ( ) 不 是 气相 色谱 仪 所 包括 的 部 件 。 


А. 原子 化 系统 B. 进 样 系统 
C. 检测 系统 D. 分 离 系统 


42. 气相 色谱 仪 的 安装 与 调试 对 下 列 (  ) 不 做 要 求 。 
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В. 


. 室内 不 应 有 易 燃 易 爆 和 腐蚀 性 气体 

. 一 般 要 求 控制 温度 在 10 ~40% ， 空 气 的 相对 湿度 应 控制 到 过 85% 
. 仪器 应 有 良好 的 接地 ， 最 好 设 有 专线 

. 实验 室 应 远离 强 电场 、 强 磁场 

. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 结构 中 一 般 不 包括 ( ) 。 


. 空心 阴极 灯 В. 原子 化 系统 
. 分光 系统 D. 进 样 系统 
. 不 可 做 原子 吸收 分 兴 光 度 计 光源 的 有 ( ) 。 
. 空心 阴极 灯 В. 蒸气 放电 灯 
钨 灯 р. 高 频 无 极 放 电灯 


. 关闭 原子 吸收 光谱 仪 的 先后 顺序 是 (””)。 
. 关闭 排 风 装 置 、 关 闭 乙 类 钢 瓶 总 阀 、 关 闭 助燃 气 开关 、 关 闭 气 路 电源 总 


开关 、 关 闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 


. 关闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 、 关 闭 乙 抉 钢瓶 总 闪 、 关 闭 助 燃气 开关 、 


关闭 气 路 电源 总 开关 、 关 闭 排 风 装置 


. КМА, И ВКА, ИНАЯ ВР, ВИА 





压缩 机 并 释放 剩余 气体 、 关 闭 排 风 装 置 


. 关闭 乙 烘 钢瓶 总 阀 、 关 闭 助 燃气 开关 、 关 闭 气 路 电源 总 开关 、 关 闭 排 风 


装置 、 关 闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 











. 既 可 调节 载 气流 量 ， 也 可 用 来 控制 燃气 和 空气 流量 的 是 ( ) 。 


. 减 压 阀 В. 28/6 С. ЯР р. Жай 
. 下 列 有 关 气 体 钢瓶 的 说 法 不 正确 的 是 ( ) 。 
. 氧气 钢瓶 为 天 蓝 色 、 黑 字 В. ДАФИ, 


. 压缩 空气 钢瓶 为 黑色 、 白 字 р. 氧气 钢瓶 为 深 绿色 、 红 字 
. 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 最 常用 的 光源 为 ( ) 。 


. 空心 阴极 灯 В. 无 极 放电 灯 
. 获 气 放电 灯 р. 氧 灯 


. 下 列 关 于 空心 阴极 灯 使 用 描述 不 正确 的 是 (””)。 

. 空心 阴极 灯 发 光 强 度 与 工作 电流 有 关 

. 增 大 工作 电流 可 增加 发 光 强 度 

. 工作 电流 越 大 越 好 

. 工作 电流 过 小 ， 会 导致 稳定 性 下 降 

. 下 列 关 于 空心 阴极 灯 使 用 注意 事项 描述 不 正确 的 是 ( ) 。 
. 使 用 前 一 般 要 预 热 





长 期 不 用 ， 应 定期 点 燃 处 理 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 






































. 144 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 

С. 低 熔 点 的 灯 用 完 后 ， 等 冷却 后 才能 移动 

D. 测量 过 程 中 可 以 打开 灯 室 盖 调 整 

51. pHS 一 2 型 酸度 计 是 由 ( ) 电极 组 成 的 工作 电池 。 

А. 甘 季 电极 -玻璃 电极 В. 银 - 氯 化 银 -玻璃 电极 

С. НА р. Н - п 

52. 玻璃 电极 在 使 用 前 一 定 要 在 水 中 浸泡 几 小 时 ， 目 的 在 于 ( 78 
А. 清洗 电极 B. 活化 电极 C. 校正 电极 D. 检查 电极 好 坏 
53. 测定 pH 值 的 指示 电极 为 ( ) 。 

А. 标准 氧 电极 B. 玻璃 电极 

С. НЕ 0. 银 -氧化 银 电极 

54. 酸度 计 是 由 一 个 指示 电极 和 一 个 参 比 电极 与 试 液 组 成 的 〈 уа 
А. 滴定 池 В. 电解 池 С. 原 电池 D. 电导 池 
55. 721 分 光 光 度 计 的 波长 使 用 范围 为 ( ) п, 

А. 320 ~ 760 В. 340 ~ 760 С. 400 ~ 760 ”. 520 ~ 760 
56. 721 分 光 光 度 计 适用 于 ( ) 

А. 可 见 光 区 В. 紫外 光 区 C. 红外 光 区 D. 都 适用 
57. 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 结构 组 成 为 〈 2% 

А. 光源 、 吸 收 池 、 单 色 器 、 检 测 器 、 信 和 号 显示 系统 

В. И, Аля, ро, Вх, Ч Г 6 

С. 单 色 器 、 吸 收 池 、 光 源 、 检 测 器 、 信 和 号 显示 系统 

р. ЕЎ, ШОСЬ, айт, 

58. 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 分 析 所 用 的 光谱 是 ( ) 光谱 。 

А. 原子 吸收 В. 分 子 吸 收 C. 分 子 发 射 D. 质子 吸收 
59. ( ) 是 最 常见 的 可 见 光 光源 。 

А. 钨 灯 В. 氧 灯 С. ж р. рї] 
60. 在 260nm 进行 分 光 光 度 测 定时 ， 应 选用 ( ) 比 色 严 。 

А. 硬 质 玻璃 В. 软 质 玻璃 C. 石英 D. 透明 塑料 
61. 紫外 光 检 验 波长 准确 度 的 方法 是 用 ( ) 吸收 曲线 来 检查 。 
А. ЖА В. ЖА 

С. НЕ У6 р. 以 上 三 种 

62. 紫外 光谱 分 析 中 所 用 的 比 色 严 是 ( Ја 

А. 玻璃 材料 的 B. 石英 材料 的 

C.， 气 石材 料 的 р. 陶瓷 材料 的 

63. 并 不 是 所 有 的 分 子 振动 形式 相应 的 红外 谱 带 都 能 被 观察 到 ， 这 是 因为 


) 
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А. 分 子 既 有 振动 运动 ， 又 有 转动 运动 ， 太 复杂 

B. 分 子 中 有 些 振动 能 量 是 简 并 的 

С. 因为 分 子 中 有 C、H、0 以 外 的 原子 存在 

D. 分 子 某 些 振动 能 量 相互 抵消 了 

64. 红外 吸收 光谱 的 产生 是 由 于 ( )s 

А. 分 子 外 层 电子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

В. 原子 外 层 电子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

С. 分 子 振动 -转动 能 级 的 跃迁 

р. 分 子 外 层 电 子 的 能 级 跃迁 

65. CL, 分 子 在 红外 光谱 图 上 基 频 吸收 峰 的 数目 为 ( в 











А. 0 В. 1 С. 2 D. 3 
66. 葵 分 子 的 振动 自由 度 为 〈 ) 

А. 18 В. 12 С. 30 р. 31 

67. 水 分 子 有 ( ) 个 红外 谱 带 ， 波 数 最 高 的 谱 带 对 应 于 ( ) 振动 。 
А. 2, 不 对 称 伸缩 В. 4， 弯 曲 

С. 3， 不 对 称 伸缩 р. 2， 对 称 伸缩 


68. 下 列 关于 分 子 振动 的 红外 活性 的 叙述 中 正确 的 是 ( Ув 

А. 凡 极 性 分 子 的 各 种 振动 都 是 红外 活性 的 ， 非 极 性 分 子 的 各 种 振动 都 不 是 
红外 活性 的 

В. 极 性 键 的 伸缩 和 变形 振动 都 是 红外 活性 的 

С. 分 子 的 侦 极 矩 在 振动 时 周期 性 地 变化 ， 即 为 红外 活性 振动 

D. 分 子 的 偶 极 矩 的 大 小 在 振动 时 周期 性 地 变化 ， 必 为 红外 活性 振动 ， 反 之 
则 不 是 

69. 在 红外 光谱 分 析 中 ， 用 KBr 制作 试 样 池 ， 这 是 因为 〈 ) 

А. KBr Е 4000 ~ 400 сш -范围 内 不 会 散射 红外 光 

В. KBr 在 4000 ~ 400ст -范围 内 有 良好 的 红外 光 吸 收 特性 

С. KBr 在 4000 ~ 400ст -范围 内 无 红外 光 吸 收 

О. 在 4000 ~ 400ст 范围 内 ，KBr 对 红外 光 无 反射 

70. 试 比较 同一 周期 内 下 列 情 况 的 伸缩 振动 (不 考虑 费 米 共 振 与 生成 氧 键 ) 

产生 的 红外 吸收 峰 ， 频 率 最 小 的 是 ( ) 。 



































А. СН В. МН С. 0 一 H р. ЕН 

71. ЕР Р Р, АЕ НУ ВСЕ 2 ОТР "РЕ 2 УКС 
( )о 

А. 向 高 波 数 方向 移动 В. 向 低 波 数 方向 移动 


C. 不 移动 р. 稍 有 振动 
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72. 在 下 列 不 同 溶剂 中 ,测定 羧 酸 的 红外 光谱 时 ，C 一 0 伸缩 振动 频率 出 现 
最 高 者 为 ( р 

А. 气体 В. 正 构 烷烃 С. 乙醚 D. 乙醇 

73. 在 以 下 三 种 分 子 式 中 ，( ) С=С 双 键 的 红外 吸收 最 强 。 (1) 
CH; 一 CH 一 CH,; (2) CH; 一 CH 一 CH 一 CH，( 顺 式 ); (3) CH 一 CH 一 CH 一 
CH; ( 反 式 )。 

А. (1) 最 强 В. (2) 最 强 С. (3) 最 强 р. 强度 相同 

74. 红外 光谱 法 试 样 可 以 ( ) 。 

А. 是 水 溶液 B. 含 游离 水 С. 含 结晶 水 D. 不 含水 

75. 某 化 合 物 的 相对 分 子 质 量 为 72 ， 红 外 光谱 表明 ， 该 化 合 物 含 痰 基 ， 则 该 
化 合 物 可 能 的 分 子 式 为 〈 Је 

А. C,HsO В. С,Н,0, С. С,Н,М№О р. A 或 B 

76. 一 个 含 氧化 合 物 的 红外 光谱 图 在 3600 ~3200cm-! 有 吸收 峰 ， 该 化 合 物 最 





可 能 是 ( ) 。 
А. СН, СНО В. СН, —С0—СН, 
С. CH;—CHOH—CH, р. СН, —0—СН,—СН, 
77. 下 列 能 作为 色散 型 红外 光谱 仪 色散 元 件 材料 的 是 ( ) 。 
A. 玻璃 B. 石英 
С. РИ р. 有 机 玻璃 
78. 用 红外 吸收 光谱 法 测定 有 机 物 结构 时 ， 试 样 应 该 是 ( Я 
А. 单质 В. 纯 物 质 С. 混合 D. 任何 试 样 
79. 当 用 峰值 吸收 代替 积分 吸收 测定 时 ， 应 采用 的 光源 是 ( 
А. 待 测 元 素 的 空心 阴极 灯 В. «АТ 
С. ЛОТ р. РАХАТ 
80. 火焰 原子 吸光 光度 法 的 测定 工作 原理 是 ( ) 。 
А. 比尔 定律 В. 波 效 曼 方程 式 
C. 罗马 金 公 式 р. 光 的 色散 原理 
81. 使 原子 吸收 谱 线 变 宽 的 因素 较 多 ， 其 中 ( ) 是 主要 因素 。 
A. 压力 变 宽 В. 劳 伦 效 变 宽 
С. 温度 变 宽 р. Жк, 


82. о 要 求 原 子 分 光 光 度 计 的 光源 发 射出 的 线 光 谱 比 
吸收 线 宽 度 ) 。 

А. ар В. 宽 而 强 С. 7 1799 D. 宽 而 弱 

83. 由 原子 无 规则 热 运动 所 产生 的 谱 线 变 宽 称 为 (  ) 

А. 自然 变 宽 В. 赫 鲁 兹 马克 变 宽 


о 
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С. 劳 伦 兹 变 宽 р. рух, 

84. 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 的 吸光 物质 的 状态 应 为 〈 i 
А. 激发 态 原子 蒸气 В. 基态 原子 蒸气 

С. 溶液 中 分 子 р. 溶液 中 离子 

85. 原子 吸收 分 析 中 可 以 用 来 表征 吸收 线 轮 廓 的 是 ( ) 。 
А. 发 射线 的 半 宽 度 B. 中 心 频 率 

С. 谱 线 轮廓 D. 吸收 线 的 半 宽 度 
86. 原子 吸收 光谱 产生 的 原因 是 ( 5 

А. 分 子 中 电子 能 级 跃迁 B. 转动 能 级 跃迁 

C. 振动 能 级 跃迁 D. 原子 最 外 层 电子 跃迁 


87. 原子 吸收 光谱 法 基于 从 光源 辐射 出 待 测 元 素 的 特征 谱 线 ， 通 过 样品 蒸气 











时 ， 被 蒸气 中 待 测 元 素 的 ( ) 所 吸收 ， 由 辐射 特征 谱 线 减 弱 的 程度 ， 求 出 
样品 中 待 测 元 素 的 含量 。 














А. 分 子 В. 离子 

С. 激发 态 原子 D. 基态 原子 

88. 原子 吸收 光谱 是 ( ) 。 

А. 带 状 光谱 B. 线性 光谱 C. 宽带 光谱 D. 分 子 光 谱 

89. 在 原子 吸收 分 析 中 ，( ) 火焰 组 成 的 温度 最 高 。 

A. 空气 -煤气 В. 55-2, 

С. 氧气 -氧气 р. 4-2,9 

90. 原子 吸收 光谱 法 基于 从 光源 辐射 出 ( ) 的 特征 谱 线 ， 通 过 样品 蒸气 
时 ， 被 蒸气 中 待 测 元 素 的 基态 原子 所 吸收 ， 由 辐射 特征 谱 线 减 弱 的 程度 ， 求 出 样 
品 中 待 测 元 素 含 量 。 

А. 待 测 元 素 的 分 子 В. 待 测 元 素 的 离子 

С. 待 测 元 素 的 电子 D. 待 测 元 素 的 基态 原子 

91. 充 氟 气 的 空心 阴极 灯 负 辉 光 的 正常 颜色 是 ( № 

А. 橙色 В. 紫色 С. 蓝 色 р. 粉红 色 





92. 双 光 束 原子 吸收 分 光 光 度 计 与 单 光束 原子 吸收 分 光 光 度 计 相 比 ， 突 出 的 


优点 是 (  )。 


А. 可 以 抵消 因 光 源 的 变化 而 产生 的 误差 
В. 便于 采用 最 大 的 狭 缝 宽度 

C. 可 以 扩大 波长 的 应 用 范围 
D. 允许 采用 较 小 的 光谱 通 带 

93. 下 列 不 属于 原子 吸收 分 光 光 度 计 组 成 部 分 的 是 ( У 

А. 光源 В. 单 色 器 C. 吸收 池 р. 检测 器 
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94. 现代 原子 吸收 光谱 仪 的 分 光 系 统 的 组 成 主要 是 ( ) 。 




















А. 8% + ШТАТЕ + 狭 颖 В. 棱镜 + 透镜 + ЕЕ 

С. 光栅 + МИНИ + 狭 颖 р. 光栅 + 透镜 + 狭 颖 

95. 和 欲 分 析 165 ~ 360nm 波谱 区 的 原子 吸收 光谱 ， 应 选用 的 光源 为 ( 人 
А. 235] В. 能 斯 特 灯 

С. 空心 阴极 灯 р. АТ 

96. 原子 吸收 分 析 时 对 光源 进行 调制 ， 主 要 是 为 了 消除 〈 ) 。 

A. 光源 В. 原子 化 需 C. 分 光 系 统 D. 检测 系统 
97. 原子 吸收 光谱 分 析 仪 中 单 色 器 位 于 ( ) 。 

А. 空心 阴极 灯 之 后 В. МАНЕ 

С. 原子 化 器 之 前 D. 空心 阴极 灯 之 前 

98. 空心 阴极 灯 的 主要 操作 参数 是 ( у 

А. 灯 电 流 B. 内 充气 体 压 力 

С. 阴极 温度 р. 灯 电 压 

99. 大 多 数 元 素 的 日 常 分 析 的 工作 电流 ， 建 议 采用 额定 电流 的 ( Ма 
А. 30% ~ 40% В. 40% ~ 50% 

С. 40% ~ 60% D. 50% ~ 60% 


100. 使 用 空心 阴极 灯 不 正确 的 是 (  ). 

А. 预 热 时 间 随 灯 元 素 的 不 同 而 不 同 ， 一 般 在 20min 以 上 

В. 低 熔点 元 素 灯 要 等 冷却 后 才能 移动 

С. 长 期 不 用 ， 应 每 隔 半 年 在 工作 电流 下 进行 1h 点 燃 处 理 

р. 测量 过 程 不 要 打开 灯 室 盖 

101. 原子 吸收 光度 法 中 ， 当 吸收 线 附近 无 干扰 线 存在 时 ， 下 列 说 法 正确 的 
( ) 。 

А. 应 放宽 狭 颖 ， 以 减少 光谱 通 带 。” B. 应 放宽 狭 颖 ， 以 增加 光谱 通 带 

С. 应 调 罕 狭 颖 ， 以 减少 光谱 通 带 ” D. 应 调 窗 狭 颖 ， 以 增加 光谱 通 带 

102. As 元 素 最 合适 的 原子 化 方法 是 〈 ) 。 











А. 火焰 原子 化 法 В. 氧化 物 原子 化 法 

C. 石墨 炉 原子 化 法 D. 等 离子 原子 化 法 
103. 火焰 原子 化 法 中 ， 试 样 的 进 样 量 一 般 以 ( ) 为 宜 。 
А. 1 ~2mL/min В. 3 ~6mL/min 

С. 7 ~10mL/min D. 9 ~12mL/min 

104. 选择 火焰 类 型 时 主要 根据 ( ) 。 

А. 分 析 线 波长 B. 灯 电 流 大 小 


С. 狭 颖 宽度 р. 待 测 元 素性 质 
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105. 原子 吸收 的 定量 方法 一 一 标准 加 入 法 ， 消 除了 ( ) 干扰 。 
А. 基体 效应 В. 背景 吸收 С. 光 散 射 D. 电离 干扰 
106. 原子 吸收 检测 中 消除 物理 干扰 的 主要 方法 是 〈 ) 。 

А. 配制 与 被 测试 样 组 成 相似 的 标准 溶液 

B. 加 入 释放 剂 

C. 使 用 高 温 火 焰 

D. 加 入 保护 剂 

107. 下 列 几 种 物质 对 原子 吸光 光度 法 的 光谱 干扰 最 大 的 是 ( ”)。 








А. 盐酸 В. 硝酸 С. 高 氧 酸 р. 硫酸 

108. 用 原子 吸收 光谱 法 测定 钙 时 ， 加 入 EDTA 是 为 了 消除 ( ) 的 干扰 。 
A. 硫酸 В. 钠 С. ВЕ р. 8 

109. 用 原子 吸收 光谱 法 测定 钙 时 ,加 入 ( ) 是 为 了 消除 磷酸 的 干扰 。 
А. LaCl, В. NaCl С. CHCOCH; Р. СНСІ, 

110. 用 吸收 分 光 光 度 法 测定 钙 时 ，P0;3” 有 干扰 ， 消 除 的 方法 是 加 入 ( js 
A. EBT В. ЗБ С. EDTA р. 氯化镁 


111. 原子 吸收 光度 法 的 背景 干扰 ， 主 要 表现 形式 为 ( ) 。 





А. 火焰 中 被 测 元 素 发 射 的 谱 线 В. 火焰 中 干扰 元 素 发 射 的 谱 线 
C. 光源 产生 的 非 共振 线 D. 火焰 中 产生 的 分 子 吸收 
112. ( ) 适 于 Cr 元 素 测定 。 

A. 中 性 火焰 B. 化 学 计量 火焰 

С. 富 燃 火焰 D. 贫 然 火 焰 

113. 吸光 度 由 0. 434 增加 到 0. 514 时 ， 透 光度 了 ( ә 

А. 增加 了 6.2% В. 减少 了 6. 2% 

С. 减少 了 0. 080 D. 增加 了 0. 080 


114. 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 ， 对 于 组 分 复杂 、 干 扰 较 多 而 又 不 清楚 其 组 分 
的 样品 ， 可 采用 的 定量 方法 是 ( ) 。 





A. 标准 加 入 法 B. 工作 曲线 法 

C. 直接 比较 法 D. 标准 曲线 法 

115. 原子 吸收 光谱 定量 分 析 中 ， 适 合 于 高 含量 组 分 分 析 的 方法 是 ( ге 
А. 工作 曲线 法 B. 标准 加 入 法 

C. 稀释 法 р. 内 标 法 


116. 在 原子 吸收 光谱 分 析 法 中 ， 要 求 标准 洲 液 和 试 液 的 组 成 尽 可 能 相似 ， 
且 在 整个 分 析 过 程 中 操作 条 件 应 保持 不 变 的 分 析 方 法 是 ( 2% 

А. 内 标 法 B. 标准 加 入 法 

C. 归 一 化 法 D. 标准 曲线 法 
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117. 原子 吸收 仪 吕 中 溶液 提升 喷 口 与 撞击 球 距 离 太 近 ， 会 造成 ( ). 

А. 仪器 吸收 值 偏 大 

В. 火焰 中 原子 去 密度 增 大 ， 吸 收 值 很 高 

С. 雾 化 效果 不 好 、 噪 声 太 大 且 吸 收 不 稳定 

р. 溶液 用 量 减少 

118. 在 原子 吸收 分 析 中 ， 测 定 元 素 的 灵敏 度 、 准 确 度 及 干扰 等 ， 在 很 大 程 
度 上 取决 于 ( ). 


A. 空心 阴极 灯 B. 火焰 

С. 原子 化 系统 р. 分 光 系 统 
119. 调节 燃烧 器 高 度 的 目的 是 使 а 

А. 吸光 度 最 大 В. 透 光 度 最 大 
с. 入 射 光 强 最 大 D. 火焰 温度 最 高 


120. 用 原子 吸收 分 光 光 度 法 测定 高 纯 Zn 中 的 Fe 含量 时 ， 应 当 采 用 ( ) 
盐酸 。 

А. 优 级 纯 B. 分 析 纯 C. 工业 级 D. 化 学 纯 

121. 原子 吸收 分 光 光 度 计 工 作 时 需 用 多 种 气体 ， 下 列 ( ) 不 是 AAS 室 
使 用 的 气体 。 

А, 空气 В. СА C. 氮气 р. 氧气 

122. 原子 吸收 分 光 光 度 计 开机 预 热 30min 后 ， 进 行 点 火 试验 ,但 无 吸收 。 
Я ( ) 不 是 导致 这 一 现象 的 原因 。 

А. 工作 电流 选择 过 大 ， 对 于 空心 阴极 较 小 的 元 素 灯 ， 工 作 电 流 大 时 没有 吸 

收 

В. 燃烧 颖 不 平行 于 光 轴 ， 即 元 素 灯 发 出 的 光线 不 通过 火焰 就 没有 吸收 

С. 仪器 部 件 不 配套 或 电压 不 稳定 

D. 标准 溶液 配制 不 合适 

123. 原子 吸收 分 光 光 度 计 噪 声 过 大 ， 其 原因 可 能 是 ( js 

A. 电压 不 稳定 

B. 空心 阴极 灯 有 问题 

С. 灯 电 流 、 狭 颖 、 乙 烘 气 和 助燃 气流 量 的 设置 不 适当 

D. 燃烧 器 缝隙 被 污染 

124. 在 使 用 火焰 原子 吸收 分 光 光 度 计 做 试 样 测定 时 ， 发 现 火焰 骚动 很 大 ， 
可 能 的 原因 是 ( 28 











А. 助燃 气 与 燃气 流量 比 不 对 В. 空心 阴极 灯 有 漏 气 现 象 
С. 高 压 电 子 元 件 受潮 D. 波长 位 置 选择 不 准 





125. 在 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 ， 若 灯 不 发 光 ， 可 ( ) 。 
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А. 将 正 负极 反 接 0.5h 以 上 
В. 用 较 高 电压 (600V 以 上 ) Ж 
С. 串 接 2 -10КО 电阻 
D. 在 50mA 下 放电 
126. 在 原子 吸收 分 析 中 ， 当 溶液 的 提升 速度 较 低 时 ， 一般 在 溶液 中 混入 表 
面 张 力 小 、 密 度 小 的 有 机 溶剂 ， 其 目的 是 ( ja 
A. 使 火焰 容易 燃烧 В. 提高 雾 化 效率 
С. ЖЕЛЕ р. 增加 溶液 提升 量 
127. 单 柱 单 气 路 气相 色谱 仪 的 工作 流程 为 ， 由 高 压气 瓶 供 给 的 载 气 依次 经 
( Я 
А. МЕН, ВЕ, Са, ФЛ МЕ 
В. Я, МЕ, Сумы, НЕ, КА 
С. ЖЕ, ВЕ, ФЕ, еса, ЖАНА 
D. АЛЕ, МОБ, Е, ент, ЛЕ Са 
138. 57А НЕА, ЛН О Т, Д ГЕ. 1. РЯ 
=; 2. 汽化 室 升 温 ; 3. 检测 室 升温 ，4. 色谱 柱 升 温 ，5. 开 桥 电流 ; 6. 开 记 录 
仪 。 下 面 ( ) 的 操作 次 序 是 绝对 不 允许 的 。 
А, 2—3—4—5—6—1 B. 1 一 2 一 3 
С. 1 一 2 一 3 一 4 一 6 一 5 р. 1 一 3 一 2 
129. 气相 色谱 仪 的 主要 部 件 包括 ( )5 
А. 载 气 系统 、 分 光 系 统 、 色 谱 柱 、 检 测 咒 
В. 载 气 系统 、 进 样 系统 、 色 谱 柱 、 检 测 器 
C. 载 气 系统 、 原 子 化 装置 、 色 谱 柱 、 检 测 器 
р. 载 气 系统 、 光 源 、 色 谱 柱 、 检 测 器 
130. 气相 色谱 仪 除了 载 气 系统 、 柱 分 离 系 统 、 进 样 系统 外 ， 其 另外 一 个 主 
要 系统 是 ( ) 5 
A. 恒温 系统 B. 检测 系统 
С. 记录 系统 D. 样品 制备 系统 
131. 下 列 有 关 色 谱 法 正确 的 是 ( ) 。 
А. 色谱 法 亦 称 色 层 法 或 层 析 法 ， 是 一 种 分 离 技术 。 当 其 应 用 于 分 析 化 学 领 
域 并 与 适当 的 检测 手段 相 结合 时 ， 就 构成 了 色谱 分 析 法 
В. 色谱 法 亦 称 色 层 法 或 层 析 法 ， 是 一 种 富 集 技术 。 当 其 应 用 于 分 析 化 学 领 
域 并 与 适当 的 检测 手段 相 结合 时 ， 就 构成 了 色谱 分 析 法 
С. 色谱 法 亦 称 色 层 法 或 层 析 法 ， 是 一 种 进 样 技术 。 当 其 应 用 于 分 析 化 学 领 
域 并 与 适当 的 检测 手段 相 结合 时 ， 就 构成 了 色谱 分 析 法 





i 





Ls 
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р. 色谱 法 亦 称 色 层 法 或 层 析 法 ， 是 一 种 萃取 技术 。 当 其 应 用 于 分 析 化 学 领 
域 并 与 适当 的 检测 手段 相 结 合 时 ， 就 构成 了 色谱 分 析 法 
132. 固定 其 他 条 件 ， 色 谱 柱 的 理论 塔 板 高 度 将 随 载 气 的 线 速 增加 而 ( ” )。 


А. 基本 不 变 В. 变 大 

C. 减 小 р. 先 减 小 后 增 大 

133. 气相 色谱 分 析 腐 蚀 性 气体 宜 选 用 ( )5 

А. 101 白色 载体 В. GDX 系列 载体 

C. 6201 红色 载体 р. 13X ЛАМ 

134. 气相 色谱 仪 汽化 室 的 汽化 温度 比 柱 温 高 ( ) Co 

A. 10 ~30 B. 30 ~70 С. 50 ~100 D. 100 ~ 150 


135. 采用 气相 色谱 法 分 析 羟 基 人 化合物， 对 醇 C4 ~ C1438 进行 分 离 ， 较 理想 
的 分 离 条 件 是 ( ) 

А. 填充 柱 长 Im、 柱 温 100% 、 载 气流 速 20mL/min 

В. 填充 柱 长 2m、 柱 温 100% 、 载 气流 速 60mL/min 

С. 毛细 管 柱 长 40m、 柱 温 100% 、 人 恒温 

р. 毛细 管 柱 长 40m、 柱 温 100% 、 程 序 升 温 

136. 将 气相 色谱 用 的 担 体 进行 酸 洗 主要 是 除去 担 体 中 的 ( Ха 

А. 酸性 物质 В. 金属 氧化 物 C. 氧化 硅 ”D. 阴离子 

137. 气相 色谱 分 析 的 仪器 中 ， 色谱 分 离 系统 是 装填 了 固定 相 的 色谱 柱 ， 色 
谱 柱 的 作用 是 ( Ја 














А. 分 离 混合 物 组 分 В. 感应 混合 物 各 组 分 的 浓度 或 质量 
C. 与 样品 发 生化 学 反应 р. 将 混合 物 的 量 信 号 转变 成 电信 号 
138. 火焰 光度 检测 融 对 下 列 С) 的 选择 性 和 灵敏 度 较 高 。 

А. ЗЕЯ В. 含 氮 化 合 物 

С. ВАМИ О. 硫 氮 


139. 气相 色谱 分 析 的 仪器 中 ， 检 测 锅 的 作用 是 ( ). 

А. 感应 到 达 检 测 器 各 组 分 的 浓度 或 质量 ， 将 其 物质 的 量 信号 转变 成 电信 和 号 ， 
并 传递 给 信号 放大 记录 系统 

В. 分 离 混合 物 组 分 

С. 将 其 混合 物 的 量 信号 转变 成 电信 号 

D. 感应 混合 物 各 组 分 的 浓度 或 质量 

140. 下 列 气相 色谱 检测 融 中 ， 属 于 浓度 型 检测 器 的 是 (  )。 

А. 热 导 池 检 测 需 和 电子 捕获 检测 需 

В. 氧 火焰 检测 器 和 火焰 光度 检测 器 

С. 热 导 池 检 测 器 和 氢 火 焰 检 测 需 
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D. 火焰 光度 检测 器 和 电子 捕获 检测 需 
141. 下 列 属 于 浓度 型 检测 器 的 是 ( а 


А. ЕІ В. TCD С. TDC р. DIF 
142. TCD 的 基本 原理 是 依据 被 测 组 分 与 载 气 的 ( ) 的 不 同 。 
A. 相对 极 性 В. 电阻 率 С. 相对 密度 р. 导热 系数 
143. 检测 器 通 入 Н, 的 桥 电流 不 许 超过 ( Ла 

А. 150 тА В. 250mA С. 270љА D. 350љА 


144. 热 导 池 检 测 需 的 灵敏 度 随 着 桥 电 流 增 大 而 增高 ， 因 此 ， 在 实际 操作 时 
桥 电流 应 该 (  )。 

















А. 越 大 越 好 В. 越 小 越 好 

С. 选用 最 高 允许 电流 р. 在 灵敏 度 满足 需要 时 尽量 用 小 电流 
145. 使 用 热 导 池 检测 器 时 ， 为 提高 检测 器 灵敏 度 常用 的 载 所 是 <). 
A. 氢气 в. 氧气 с. 氮气 р. 氧气 


146. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 应 用 热 导 池 作 检测 器 时 ， 记 录 仪 基线 无 法 调 回 ， 
产生 该 现象 的 原因 是 ( ) 。 





А. 记录 仪 滑 线 电阻 脏 污 В. 热 导 检测 器 热 丝 断 开 

С. 进 样 器 被 污染 р. 热 导 检测 器 不 能 加 热 

147. 气 - 液 色 谱 法 中 ， 火 焰 离 子 化 检测 器 的 ) 优 于 热 导 检测 器 。 
A. 装置 简单 化 B. 灵敏 度 

С. 适用 范围 D. 分 离 效果 

148. 氧 火焰 检测 器 的 检测 依据 是 ( ) 。 

А. 不 同 溶液 折射 率 不 同 B. 被 测 组 分 对 紫外 光 的 选择 性 吸收 





С. НУ УЛЕЙ В ЕН р. 不 同 气体 热 导 系数 不 同 
149. 氧 火焰 离子 化 检测 器 中 , 使 用 ( ” ”) 作 载 气 将 得 到 较 好 的 灵敏 度 。 





А. Н, В. №, С. Не р. Аг 
150. 影响 氢 焰 检测 器 灵敏 度 的 主要 因素 是 ( а 

А. 检测 器 温度 В. 载 气流 速 

С. 三 种 气 的 配 比 D. 极 化 电压 

151. 色谱 峰 在 色谱 图 中 的 位 置 用 ( ) 来 说 明 。 

А. 保留 值 В. МЕРИН С. 峰 宽 D. 灵敏 度 
152. 对 气相 色谱 柱 分 离 度 影 响 最 大 的 是 ( ) 5 

А. 色谱 柱 温度 B. 载 气 的 流速 

C. 柱子 的 长 度 D. 填料 粒度 的 大 小 


153. 衡量 色谱 柱 总 分 离 效能 的 指标 是 ( ) 。 
А. 塔 板 数 B. 分 离 度 C. 分 配 系数 р. 相对 保留 值 
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154. 气相 色谱 分 析 样 品 中 各 组 分 的 分 离 基 于 (  ) 的 不 同 。 











А. 保留 时 间 В. 分 离 度 C. 容量 因子 D. 分 配 系数 
155. 气相 色谱 分 析 中 ， 用 于 定性 分 析 的 参数 是 〈 Уа 

А. 保留 值 B. 峰 面 积 C. 分 离 度 р. 9 
156. 色谱 分 析 影 响 组 分 之 间 分 离 程度 的 最 大 因素 是 ( ) 

A. 进 样 量 В. 柱 温 С. 载体 粒度 D. 汽化 室温 度 
157. 气相 色谱 仪 分 离 效 率 的 好 坏 主要 取决 于 ( 

А. 进 样 系统 В. 分 离 柱 С. 热 导 池 D. 检测 系统 
158. 气 - 液 色谱 柱 中 ， 与 分 离 度 无 关 的 因素 是 ( ль 

А. 增加 柱 长 B. 改 用 更 灵敏 的 检测 器 

C. 调节 流速 D. 改变 固定 液 的 化 学 性 质 
159. 在 气 固 色谱 中 各 组 分 在 吸附 剂 上 分 离 的 原理 是 ( ) 

А. 各 组 分 的 溶解 度 不 一 样 B. 各 组 分 电 负 性 不 一 样 

C. 各 组 分 颗粒 大 小 不 一 样 D. 各 组 分 的 吸附 能 力 不 一 样 


160. 色谱 分 析 样 品 时 ， 第 一 次 进 样 得 到 3 个 峰 ， 第 二 次 进 样 时 变 成 4 个 峰 ， 
原因 可 能 是 ( е 

А. 进 气量 太 大 B. 汽化 室温 度 太 高 

C. 低速 太 快 р. 衰减 太 小 

161. 气相 色谱 定量 分 析 时 ， 当 样品 中 各 组 分 不 能 全 部 出 峰 或 在 多 种 组 分 中 
只 需 定量 其 中 某 几 个 组 分 时 ， 可 选用 ( ) 


А. 归 一 化 法 B. 标准 曲线 法 
С. 比较 法 D. 内 标 法 

162. 气相 色谱 图 中 ， 与 组 分 含量 成 正比 的 是 ( Р 
А. 保留 时 间 B. 相对 保留 值 
С. 峰 高 D. 峰 面 积 


163. 气相 色谱 用 内 标 法 测定 А 组 分 时 ， 取 未 知 样 1. Орт, 进 样 ， 得 组 分 А 的 
峰 面 积 为 3. Ост, #77 В 的 峰 面积 为 1.0cm ;， 取 未 知 样 2. 0000g， 标准 样 纯 A 
组 分 0.2000g， 仍 取 1. Орт, 进 样 ， 得 组 分 A 的 峰 面积 为 3.2cm ， 组 分 B 的 峰 面 
积 为 0. 8cem  。 那 么 ,未知 样 中 组 分 А 的 质量 百 分 含 量 为 ( ) 。 


А. 10% В. 20% С. 30% р. 40% 
164. 色谱 分 析 中 ， 归 一 化 法 的 优点 是 ( ) 。 

А. 不 需 准确 进 样 B. 不 需 校正 因子 

C. 不 需 定性 D. 不 用 标 样 


165. 下 列 方法 中 ，(  ) 不 是 气相 色谱 定量 分 析 方法 。 


А. 峰 面 积 测量 В. 峰 高 测量 
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С. 标准 曲线 法 р. 相对 保留 值 测量 
166. 在 气相 色谱 法 中 ， 可 用 作 定 量 的 参数 是 ( в 
А. 保留 时 间 B. 相对 保留 值 

С. ШВ р. 峰 面 积 





167. 打开 气相 色谱 仪 温 控 开 关 ， 柱 温 调 节 电 位 器 旋 到 任何 位 置 时 ， 主 机 上 
加 热 指示 灯 都 不 亮 。 下 列 所 叙述 的 原因 中 不 正确 的 是 ( ” ” )。 


А. 加 热 指 示 灯 灯泡 坏 了 В. 铂 电阻 的 铅 丝 断 了 
С. 铀 电阻 的 信号 输入 线 断 了 D. 实验 室 工作 电压 达 不 到 要 求 


168. 气相 色谱 分 析 的 仪器 中 ， 载 气 的 作用 是 (。”)。 
А. 携 囊 样品 ， 流 经 汽化 室 、 色 谱 柱 、 检 测 絮 ， 以 便 完成 对 样品 的 分 离 和 分 








析 

В. 与 样品 发 生化 学 反应 ， 流 经 汽化 室 、 色 谱 柱 、 检 测 右 ， 以 便 完成 对 样品 
的 分 离 和 分 析 

С. 溶解 样品 ， 流 经 汽化 室 、 色 谱 柱 、 检 测 右 ， 以 便 完成 对 样品 的 分 离 和 分 
析 

D. 吸附 样品 ， 流 经 汽化 室 、 色 谱 柱 、 检 测 器 ， 以 便 完成 对 样品 的 分 离 和 分 
析 

169. 气相 色谱 中 进 样 量 过 大 会 导致 ( ) 5 

А. 有 不 规则 的 基线 波动 В. 出 现 额 外 峰 

С. FID 熄火 р. 基线 不 回 零 





170. 下 列 气相 色谱 操作 条 件 中 ， 正 确 的 是 ( Је 

А. 载 气 的 热 导 系数 尽 可 能 与 被 测 组 分 的 热 导 系数 接近 

В. 使 最 难 分 离 的 物质 在 能 很 好 地 分 离 的 前 提 下 ， 尽 可 能 采用 较 低 的 柱 温 
С. 汽化 温度 越 高 越 好 

D. 检测 室温 度 应 低 于 柱 温 

171. ( ) 应 对 色谱 柱 进行 老化 。 

А. 每 次 安装 了 新 的 色谱 柱 后 

В. 色谱 柱 每 次 使 用 后 

С. 分 析 完 一 个 样品 后 ， 准 备 分 析 其 他 样品 之 前 

D. 更 换 了 载 气 或 燃气 

172. 下 列 试剂 中 ， 一 般 不 用 于 气体 管 路 清洗 的 是 ( JS 

A. 甲醇 В. 丙酮 
С. 5% 的 氧 氧 化 钠 р. 乙醚 
173. 良好 的 气 - 液 色谱 固定 液 为 〈 ) 。 
А. 燕 气压 低 、 稳 定性 好 
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В. 化 学 性 质 稳定 

С. 溶解 度 大 ， 对 相 邻 两 组 分 有 一 定 的 分 离 能 力 

D. 以 上 都 是 

174. СЖ, ИСКЕ ( ла 

А. 吸附 色谱 В. 族 胶 色谱 С. 分 配色 谱 D. 离子 色谱 

175. 液 - 液 分 配色 谱 法 的 分 离 原 理 是 利用 混合 物 中 各 组 分 在 固定 相 和 流动 相 
中 溶解 度 的 差异 进行 分 离 的 ， 分 配 系数 大 的 组 分 ( ) 大 。 
































А. 峰 高 В. 峰 面 积 С. 峰 宽 D. 保留 值 
176. 高 效 液 相 色 谱 流 动 相 脱 气 稍 差 会 造成 ( Л 

А. 分 离 不 好 ， 噪 声 增加 В. 保留 时 间 改 变 ， 灵敏 度 下 降 
С. 保留 时 间 改 变 ， 噪 声 增加 D. 基线 噪声 增 大 ， 灵 敏 度 下 降 
177. 一 般 评 价 烷 基 键 合 相 色谱 柱 时 所 用 的 流动 相 为 ( )s 

А. 甲醇 /水 (83/17) В. 甲醇 /水 (57/43) 

С. 正 庚 烷 / 异 两 醇 (93/7) р. 2.1/7 (1. 5/98.5) 

178. 在 高 效 液 相 色 谱 流程 中 ， 试 样 混合 物 在 ( ) 中 被 分 离 。 
А. 检测 需 В. 记录 器 с. аЙ р. 进 样 器 
179. 在 液 相 色谱 法 中 ， 提 高 柱 效 最 有 效 的 途径 是 〈 ) 。 

А. 提高 柱 温 В. 降低 板 高 

С. 降低 流动 相 流速 р. 减 小 填料 粒度 

180. 在 液 相 色 谱 中 用 作 制 备 目的 的 色谱 柱 内 径 一 般 在 ( ) mm 以 上 。 
А. 3 В. 4 C. 5 D. 6 

181. 液 相 色谱 中 通用 型 检测 器 是 ( Ја 

А. 紫外 吸收 检测 器 В. 示 差 折光 检测 器 

С. 热 导 池 检 测 需 р. 氧 焰 检测 器 

182. 在 液 相 色 谱 中 ， 紫 外 检测 器 的 灵敏 度 可 达到 ( ) go 

A. 10 ~6 В. 10-8 С. 10-10 р. 10-12 
183. 在 各 种 液 相 色谱 检测 器 中 ， 紫 外 -可 见 检测 器 的 使 用 率 约 为 ( ) 。 
А. 70% В. 60% С. 80% р. 90% 

184. 液 相 色谱 流动 相 过 滤 必 须 使 用 ( ) 粒 径 的 过 滤 膜 。 
A.，0.Sum В. 0. 45 ра С. 0. брт О. 0. 55 ра 
185. 选择 固定 液 的 基本 原则 是 ( )s 

А. 相似 相 深 В. 待 测 组 分 相对 分 子 质量 

C. 组 分 在 两 相 的 分 配 D. 流动 相 相 对 分 子 质量 


186. 红外 光谱 是 ( рр 
А. 分 子 光 谱 В. 离子 光谱 
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С. 电子 光谱 D. 分 子 - 电 子 光 谱 
187. 下 面 四 种 气体 中 不 吸收 红外 光谱 的 是 ( J 
А. Н,О В. СО, С. СН, р. №, 





188. 红外 光谱 仪 样品 压 片 制作 时 ， 一般 在 一 定 的 压力 下 同时 抽 真 空 去 除 一 
些 气 体 ， 压 力 和 气体 分 别 是 ( ) 。 

А. (5-10) х10'Ра, СО, В. (5-10) х10°Ра, СО, 

С. (5-10) х10*Ра, 0, О. (5-10) х10'Ра, М, 

189. 原子 吸收 光谱 法 是 基于 从 光源 辐射 出 待 测 元 素 的 特征 谱 线 的 光 ， 通 过 
样品 的 蒸气 时 ， 被 薰 气 中 待 测 元 素 的 〈 ) 吸收 ,根据 辐射 特征 谱 线 光 被 减 
弱 的 程度 ， 求 出 样品 中 待 测 元 素 的 含量 。 























А. 原子 В. 激发 态 原子 

СЕ р. 基态 原子 

190. 原子 吸收 空心 阴极 灯 的 灯 电 流 应 该 ( ) 打开 。 

A. 快速 B. 慢 慢 C. 先 慢 后 快 р. 先 快 后 慢 
191. 下 列 说 法 中 不 是 气相 色谱 特点 的 是 ( ) 。 

A. 选择 性 好 В. 分 离 效 率 高 

C. 可 用 来 直接 分 析 未 知 物 D. 分 析 速 度 快 

192. 在 色谱 分 析 中 ， 可 用 来 定性 的 色谱 参数 是 ( 和 

А. 峰 面 积 B. 保留 值 C. 峰 高 D. 半 峰 宽 
193. 下 列 不 是 气相 色谱 仪 的 系统 是 ( ) 。 

A. 检测 记录 系统 B. 温度 控制 系统 

С. 气体 流量 控制 系统 D. 光电 转换 系统 

194. UJ25 型 直流 高 电势 电位 差 计 测 原 电池 电动 势 的 方法 是 ( Ја 
А. 串联 电阻 法 В. 对 消 法 

C. 并 联 电阻 法 D. 电 桥 平衡 法 

195. 气相 色谱 仪 的 毛细 管 柱 内 ( ) 填充 物 。 

A. 有 B. 没有 C. 有 的 有 ， 有 的 没有 


196. 原子 吸收 分 析 中 光源 的 作用 是 ( ) 。 

А. 提供 试 样 蒸发 和 激发 所 需要 的 能 量 

В. 产生 紫外 光 

С. 发 射 待 测 元 素 的 特征 谱 线 

D. 产生 足够 浓度 的 散射 光 

197. 原子 欧 光 与 原子 吸收 光谱 仪 结构 上 的 主要 区 别 在 于 ( ) 
A. 光源 В. 光路 C. 单 色 器 р. 原子 化 器 
198. 气相 色谱 仪 一 般 都 有 载 气 系统 ， 它 包含 ( а 
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A. 气 源 、 气 体 净化 
B. 气 源 、 气 体 净 化 、 气 体 流 速 控 制 
с. 气 源 
р. 气 源 、 气 体 净化 、 气 体 流速 控制 和 测量 


199. 火焰 光度 检测 器 (ЕРЮ) 是 一 种 高 灵敏 度 ， 对 ( ) 产生 检测 信号 
的 高 选择 检测 器 。 





А. 含 硫 、 砍 的 有 机 物 В. 含 硫 的 有 机 物 
С. ЕНУ р. 有 机 物 


(二 ) 多 选 题 
1. 分 光 光 度 法 中 判断 出 测 得 的 吸光 度 有 问题 ， 可 能 的 原因 包括 ( ) 5 



































А. Кез ЖЕЛЕ В. 比 色 亚 配 套 性 不 好 

С. 比 色 亚 毛 面 放 于 透 光 位 置 р. 比 色 亚 润 洗 不 到 位 

2. 下 列 分 析 方 法 遵循 明 伯 -比尔 定律 的 是 ( ) 。 

А. 原子 吸收 光谱 法 В. 原子 发 射 光谱 法 

С. 紫外 -可 见 光 分 光 光 度 法 D. 气相 色谱 法 

3. 一 台 分 光 光 度 计 的 校正 应 包括 ( ) 等 。 

A. 波长 的 校正 В. 吸光 度 的 校正 

С. 杂 散 光 的 校正 D. 吸收 池 的 校正 

4. 7504C 型 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 通常 要 调 校 的 是 ( ja 

А. 光源 灯 B. 波长 C. 透视 比 D. 光路 系统 

5. 透 光度 调 不 到 100% 的 原因 是 ( )s 

А. р 5 В. 样品 室 有 挡 光 现象 

C. 光路 不 准 D. 放大 器 损坏 

6. ( ) 的 作用 是 将 光源 发 出 的 连续 光谱 分 解 为 单 色 光 。 

А. 石英 窗 В. 棱镜 С. 光栅 D. 吸收 池 

7. 722 型 可 见 分 光 光 度 计 与 754 型 紫外 分 光 光 度 计 技 术 参 数 相同 的 是 
( ^а 

А. 波长 范围 B. 波长 准确 度 

C. 波长 重复 性 D. 吸光 度 范 围 





8. 当 分 光 光 度 计 100% 点 不 稳定 时 ， 通 常 采 用 ( ) 方法 处 理 。 

А. 查看 光电 管 暗盒 内 是 否 受 潮 ， 更 换 干燥 的 硅胶 

В. 对 于 受潮 较 重 的 仪器 ， 可 用 吹风 机 对 上 暗盒 内 、 外 吹 热 风 ， 使 潮气 逐渐 地 
从 暗盒 内 跑 掉 

C. 更 换 波长 

D. 更 换 光电 管 
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9. 分 光 光 度 计 的 检验 项 目 包括 ( ) 。 


A. 波长 准确 度 的 检验 B. 透射 比 准确 度 的 检验 

C. 吸收 池 配 套 性 的 检验 р. 单 色 器 性 能 的 检验 

10. 分 光 光 度 计 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 和 光源 灯 都 不 亮 ， 电 流 表 无 偏转 的 原因 
是 ( Ds 

A. 电源 开头 接触 不 良 或 已 坏 B. 电流 表 坏 

С. #2 D. 电源 变压器 一 次 绕组 已 断 

п. 下 列 方 法 属于 分 光 光 度 分 析 的 定量 方法 的 是 ( ) 。 

A. 工作 曲线 法 B. 直接 比较 法 

C. 校正 面积 归 一 化 法 D. 标准 加 入 法 

12. 下 列 属于 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 组 成 部 分 的 是 ( а 

А. 光源 В. 吸收 池 C. 单 色 器 D. 吸收 池 

13. 属于 分 光 光 度 计 单 色 器 的 组 成 部 分 有 ( ) 。 

А. ЛА В. 准 光 镜 C. 波长 凸轮 р. 色散 需 


14. 紫外 分 光 光 度 法 对 有 机 物 进 行 定 性 分 析 的 依据 是 ( ) =. 
А. 峰 的 形状 В. 曲线 坐标 C. 峰 的 数目 р. 峰 的 位 置 
15. 紫外 分 光 光 度 计 的 基本 构造 由 ( ) 构成 。 

A. 光源 В. 单 色 器 C. 吸收 池 р. 检测 器 
16. 分 子 吸收 光谱 与 原子 吸收 光谱 的 相同 点 是 ( je 

A. 都 是 在 电磁 射线 作用 下 产生 的 吸收 光谱 
В. 都 是 核 外 层 电 子 的 跃迁 

С. 它们 的 谱 带 半 宽 度 都 在 10nm 左右 

D. 它们 的 波长 范围 均 在 近 紫 外 到 近 红 外 区 (180 ~ 1000nm ) 
17. 光电 管 暗盒 内 硅胶 受潮 可 能 引起 ( Ја 

А. 光 门 未 开 时 ， 电 表 指 针 无 法 调 回 0 位 

电表 指针 从 0 到 100% 播 摆 不 定 

仪器 使 用 过 程 中 0 点 经 常 变 化 








оз 





D. 仪器 使 用 过 程 中 100% 处 经 常 变 化 

18. 721 型 分 光 光 度 计 在 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 不 亮 的 原因 是 ( И 

А. 指示 灯 坏 了 В. 电源 插头 没有 插 好 

С. 电源 变压器 损坏 D. 检测 器 电路 损坏 

19. 检验 可 见 及 紫外 分 光 光 度 计 波 长 的 正确 性 时 ， 应 分 别 绘制 ( ) 的 吸 
收 曲 线 。 

А. ПЖ В. ЖА 


С. МЕЖ: р. 重 馈 酸 钾 溶液 
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20. 可 见 分 光 光 度 计 的 结构 组 成 中 包括 的 部 件 有 (  ” )。 


А. 光源 В. Ал 
С. 原子 化 系统 D. 检测 系统 


21. 参 比 溶液 的 种 类 有 ( ) 5 
А. 溶剂 参 比 B. 试剂 参 比 C. 试 液 参 比 D. 褪色 参 比 
22. 722 型 分 光 光 度 计 的 主要 部 件 是 ( a 





А. 光源 : ОТ В. 接受 元 件 : 光电 管 
С. 波长 范围 . 200 ~ 800 пт D. 光学 系统 : М, ПАР 


23. 分 光 光 度 计 使 用 时 应 该 注意 ( ) 

А. 使 用 前 先 打开 电源 开关 ， 预 热 30min 

В. 注意 调节 100% 透 光 率 和 调 零 

С. 测试 的 溶液 不 应 酒 落 在 测量 池内 

D. 注意 仪器 卫生 

24. 分 光 光 度 计 不 能 调 零 时 ， 应 采用 ( ) 办 法 尝试 解决 。 





























A. 修复 光 门 部 件 B. 调 100% 旋钮 

С. 更 换 干 燥 剂 D. 检修 电路 

25. 用 邻 菲 嘿 啉 法 测 水 中 的 总 铁 ， 需 用 ( ) 来 配制 试验 溶液 。 
A. 水 样 В. МН, ОН : НСІ 

С. СН. СООН-СН,СООМа р. 4631070 

26. 在 分 光 光 度 法 的 测定 中 ， 测 量 条 件 的 选择 包括 ( Је 

А. 选择 合适 的 显 色 剂 B. 选择 合适 的 测量 波长 

С. 选择 合适 的 参 比 溶液 D. 选择 吸光 度 的 测量 范围 
27. 紫外 分 光 光 度 计 应 定期 检查 ( Г 

А. 波长 精度 B. 吸光 度 准 确 性 

С. 狭 颖 宽度 D. 杂 散 光 

28. 分 光 光 度 计 透 光 率 调 不 到 100% ， 常 考虑 的 解决 方法 是 ( Ха 
А. 换 新 的 光电 池 B. 调换 灯泡 

C. 调整 灯泡 位 置 р. еШ 


29. 气相 色谱 法 制备 性 能 良好 的 填充 柱 ， 需 遵循 的 原则 是 (  )。 
А. 尽 可 能 筛选 粒度 分 布 均匀 的 担 体 和 固定 相 填 料 

В. 保证 固定 液 在 担 体 表 面 涂 渍 均匀 

С. 保证 固定 相 填 料 在 色谱 柱 内 填充 均匀 

р. 避免 担 体 颗粒 破碎 和 固定 液 的 氧化 作用 等 

. 气相 色谱 柱 的 载体 可 分 为 ( ”)。 

А. 硅 藻 土 类 载体 B. 红色 载体 





[2%] 
о 
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С. 白色 载体 р. 非 硅 藻 土 类 载体 

31. 气 - 液 色谱 填充 柱 的 制备 过 程 主要 包括 ( ) 。 

A. 柱 管 的 选择 与 清洗 В. 固定 液 的 涂 滇 

C. 色谱 柱 的 装填 D. 色谱 柱 的 老化 

32. 新 型 双 指 数 程序 涂 渍 填充 柱 的 制备 方法 和 一 般 填 充 柱 制备 方法 的 不 同 之 
处 在 于 (  )。 

А. 色谱 柱 的 预 处 理 不 同 В. 国定 液 涂 渍 的 浓度 不 同 

C. 国定 相 填 装 的 长 度 不 同 D. 色谱 柱 的 老化 方法 不 同 





33. 在 气 - 液 色谱 填充 柱 的 制备 过 程 中 ， 下 列 做 法 正确 的 是 ( т 
А. 一 般 选 用 柱 内 径 为 3 ~4mm， 柱 长 为 1 ~2m 的 不 锈 钢 柱子 
В. 一 般 常 用 的 液 载 比 是 25% 左右 
С. 新 装填 好 的 色谱 柱 即 可 接 入 色谱 仪 的 气 路 中 ， 用 于 进 样 分 析 
р. 在 色谱 柱 的 装填 时 ， 要 保证 固定 相 在 色谱 柱 内 填充 均匀 
34. 对 于 毛细 管 柱 ， 使 用 一 段 时 间 后 柱 效 有 大 幅度 的 降低 ， 往 往 表明 
( Р 
А. 国定 液 流失 太 多 
В. 由 于 高 沸点 极 性 化 合 物 的 吸附 而 使 色谱 柱 丧 失 分 离 能 力 
С. 色谱 柱 要 更 换 
D. 色谱 柱 要 报废 
35. 对 于 毛细 管 柱 ， 使 用 一 段 时 间 后 柱 效 有 大 幅度 的 降低 ， 这 时 可 采用 的 方 











法 有 ( Е 
А. 高 温 老 化 В. 截 去 柱头 
С. 反复 注射 溶剂 清洗 D. 纯 下 柱子 冲洗 
36. 用 于 清洗 气相 色谱 不 锈 钢 填充 柱 的 溶剂 是 ( Xe 
А. 6mol/L НСІ 溶液 В. 5% ~ 10% NaOH 溶液 
C. 水 р. CH;COOH-CH; COONa 溶液 


37. 气相 色谱 填充 柱 老化 是 为 了 (  ”)。 
А. 使 固定 相 填 充 得 更 加 均匀 紧密 

В. 使 担 体 颗粒 强度 提高 ， 不 容易 破碎 

С. 进一步 除去 残余 溶剂 和 低 沸 点 杂质 

р. 使 固定 液 在 担 体 表面 涂 得 更 加 均匀 

38. 色谱 填充 柱 老 化 的 目的 是 ( ). 
А. 使 载体 和 固定 相 粒 度 变 得 均匀 

В. 使 国定 液 在 载体 表面 涂 布 得 更 均匀 

С. 彻底 除去 固定 相 中 残存 的 溶剂 和 杂质 
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р. 避免 载体 颗粒 破碎 和 固定 液 的 氧化 

39. 下 列 关 于 色谱 柱 老 化 描述 正确 的 是 (  )。 

А. 设置 老化 温度 时 ， 不 允许 超过 固定 液 的 最 高 使 用 温度 
В. 老化 时 间 的 长 短 与 固定 液 的 特性 有 关 

С. 根据 涂 汪 固定 液 的 百分数 合理 设置 老化 温度 

р. 老化 时 间 与 所 用 检测 器 的 灵敏 度 和 类 型 有 关 

40. 气相 色谱 仪 包括 的 部 件 有 ( ) 。 


А. 载 气 系统 B. 进 样 系统 

C. 检测 系统 р. 原子 化 系统 

41. 气相 色谱 仪器 的 色谱 检测 系统 是 由 检测 需 及 其 控制 组 件 组 成 。 和 常用 检测 
种 有 ( ) 。 

А. 热 导 池 检 测 融 В. 电子 捕获 检测 器 

С. 氧 火焰 检测 顺 р. 火焰 光度 检测 器 


42. 气相 色谱 仪器 通常 由 ( ) 组 成 。 

A. 气 路 系统 В. 进 样 系统 C. 分 离 系统 D. 检测 系统 
43. 气相 色谱 仪 主要 由 ( ) 部 件 组 成 。 

A. 色谱 柱 В. 汽化 室 

C. 主机 箱 和 温度 控制 电路 D. 检测 器 

44. 气相 色谱 仪 组 成 部 分 除 记 录 系 统 外 ， 还 包括 ( js 

А. 气 路 系统 В. 进 样 系统 C. 分 离 系 统 D. 检测 系统 
45. 常用 的 火焰 原子 化 器 的 结构 包括 ( Је 











А. 燃烧 器 В. 预 混合 室 С. И р. 石墨 管 
46. 可 做 原子 吸收 分 光 光 度 计 光 源 的 是 ( ль 

А. 空心 阴极 灯 В. 蒸气 放电 灯 

С. 钨 灯 D. 高 频 无 极 放 电灯 

47. 预 混合 型 火焰 原子 化 器 的 组 成 部 件 包括 ( ) 。 

А. 雾 化 器 В. 燃烧 器 С. 石墨 管 р. 预 混合 室 
48. 原子 分 光 光 度 计 的 主要 组 成 部 分 包括 ( ) 。 

A. 光源 В. мл С. 单 色 器 D. 检测 系统 
49. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 主要 部 件 是 ( ) 。 

А. 单 色 器 С. 检测 器 С. 高 压 泵 D. 光源 
50. 原子 吸收 光谱 仪 主要 由 ( ) 等 部 件 组 成 。 

A. 光源 В. 原子 化 需 C. 单 色 器 D. 检测 系统 





51. 下 列 属于 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 部 件 的 是 ( Ја 
А. 光源 В. 原子 化 器 
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С. ЯЕЗАВЪНИИИ р. 单 色 需 

52. 关于 高 压气 瓶 的 存放 及 安全 使 用 ， 正 确 的 说 法 是 ( ) 。 

А. 气 瓶 内 气体 不 可 用 尽 ， 以 防 倒 灌 

В. 使 用 钢瓶 中 的 气体 时 要 用 减 压 阀 ， 各 种 气体 的 减 压 阀 可 通用 

С. 气 瓶 可 以 混用 ,没有 影响 

р. 气 瓶 应 存放 在 阴凉 、 和 干燥、 远离 热源 的 地 方 ， 易 燃气 体 气 瓶 与 明火 距离 
不 小 于 10m 

53. 石墨 炉 原 子 化 过 程 包括 ( ) 。 








А. 灰 化 阶段 В. 干燥 阶段 

C. 原子 化 阶段 D. 除 残 阶段 

54. 使 用 乙 炬 钢瓶 气体 时 ， 管 路 接头 不 可 以 用 ( )s 

А. 铜 接头 В. 锌 铜 合 金 接头 

C. 不 锈 钢 接头 D. 银 铜 合金 接头 

55. 空心 阴极 灯 点 燃 后 ， 充 有 氛 气 灯 的 颜色 是 ( ) 时 应 做 处 理 。 
A. 粉色 B. 白色 С. ВЕ, р. 蓝 色 

56. 下 列 光 源 不 能 作为 原子 吸收 分 光 光 度 计 光源 的 是 ( ) 。 

А. 钨 灯 В. ЛАТ С. 直流 电弧 D. 空心 阴极 灯 
57. 下 列 元 素 不 适合 用 空心 阴极 灯 作 光源 的 是 ( ль 

А. Са В. Аз С. Zn О. Sn 


58. 下 列 关 于 空心 阴极 灯 的 使 用 描述 正确 的 是 ( ) 。 

А. 空心 阴极 灯 发 光 强 度 与 工作 电流 有 关 

B. 增 大 工作 电流 可 增加 发 光 强 度 

С. 工作 电流 越 大 越 好 

р. 工作 电流 过 小 ， 会 导致 稳定 性 下 降 

59. 下 列 关于 空心 阴极 灯 使 用 注意 事项 的 描述 正确 的 是 ( ) 。 





В. 大 长 期 不 用 ， 应 定期 进行 点 燃 处 理 

С. 低 熔点 的 灯 用 完 后 ， 等 冷却 后 才能 移动 

D. 测量 过 程 中 可 以 打开 灯 室 盖 调 整 

60. 一 台 分 光 光 度 计 的 校正 应 包括 (。””) 等 。 














A. 波长 的 校正 В. 吸光 度 的 校正 

С. 林 散 光 的 校正 D. 吸收 池 的 校正 

61. 重 铬 酸 钾 深 液 对 可 见 光 中 的 ( ) 有 了 吸收， 所 以 溶液 显示 其 互补 光 
) 


A. 蓝 色 В. 黄色 C. 绿色 р. 紫色 
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62. 高 锰 酸 钾 深 液 对 可 见 光 中 的 ( ) 有 吸收 ， 所 以 洲 液 显示 其 互补 兴 














( ss 
А. 蓝 色 B. 黄色 C. 绿色 D. 紫色 
63. 红外 分 光 光 度 计 的 检测 器 主要 有 ( ) 
А. 高 真空 热电 侦 B. 热 辐 射 计 
С. 气体 检测 需 D. 光电 检测 器 
64. 红外 光谱 仪 主要 由 ( ) 部 件 组 成 。 
A. 光源 B. 样品 室 C. 单 色 器 р. 检测 器 
65. 多 原子 的 振动 形式 有 ( ) 。 
А. 伸缩 振动 B. 弯曲 振动 
С. 面 内 摇摆 振动 D. 卷曲 振动 


66. 红外 光谱 产生 的 必要 条 件 是 ( ) 。 

А. 光子 的 能 量 与 振动 能 级 的 能 量 相等 

В. 化 学 键 振动 过 程 中 Ди 90 

С. 化 合 物 分 子 必须 具有 7 轨道 

р. 化 合 物 分 子 应 具有 nn 个 电子 

67. 绝 大 多 数 化 合 物 在 红外 光谱 图 上 出 现 的 峰 数 远 小 于 理论 上 计算 的 振动 
数 ， 是 由 于 ( а 

А. ОИ), АРЕ ТУР 

В. ЖАА Ае АС ңа, НрУЗЕ 

С. 仪器 不 能 区 别 那 些 频率 十 分 接近 的 振动 ， 或 吸收 带 很 弱 ， 仪 器 检测 不 出 

D. 有 些 吸 收 带 落 在 仪器 检测 范围 之 外 

68. 用 红外 光 激 发 分 子 使 之 产生 振动 能 级 路 迁 时 ， 化 学 键 越 强 ， 则 ( js 

А. 吸收 光子 的 能 量 越 大 В. 吸收 光子 的 波长 越 长 

C. 吸收 光子 的 频率 越 大 D. 吸收 光子 的 数量 越 多 

69. 红外 光谱 的 吸收 强度 一 般 定 性 地 用 非常 强 (vs)、 强 (s) 、 中 (m) 99 
(м) 和 很 弱 (ум) 等 表示 。 按 摩尔 吸光 系数 e 的 大 小 划分 吸收 峰 的 强 弱 等 级 ， 














则 ( )s 
А. e > 100， 非 常 强 峰 (уз) В. 20 <е<100, Ш (3) 
С. 10 <е<20, Ч (ш) р. 1 <е<10, 88 (м) 


70. 影响 基 团 频率 的 内 部 因素 是 ( js 

A. 电子 效应 B. 诱导 效应 С. ЕЛУ р. 氧 键 的 影响 

71. 最 有 分 析 价 值 的 基 团 频率 在 4000 ~ 1300ст -之 间 ， 这 一 区 域 称 为 
( в 
А. 基 团 频率 区 B. 官能 团 区 
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С. 特征 区 D. 指纹 区 

72. 红外 光谱 是 ( ) 。 

А. 分 子 光 谱 B. 原子 光谱 C. 吸收 光谱 D. 电子 光谱 

73. 红外 固体 的 制 样 方法 有 ( Ы 

А. ЖА В. ВНЖ С. 薄膜 法 D. 液体 池 法 

74. 能 与 气相 色谱 仪 联 用 的 红外 光谱 仪 为 ( ) 。 

А. 色散 型 红外 分 光 光 度 计 

. 双 光 束 红 外 分 光 光 度 计 

傅 里 叶 变换 红外 分 光 光 度 计 

р. 快 扫描 红外 分 光 光 度 计 

. 下 列 关于 原子 吸收 法 操作 描述 正确 的 是 ( ) 。 

А. 打开 灯 电 源 开 关 后 ， 应 慢 慢 将 电流 调 至 规定 值 

В. 空心 阴极 灯 如 长 期 搁置 不 用 ， 将 会 因 漏 气 、 和 气体 吸附 等 原因 而 不 能 正常 
使 用 ， 其 至 不 能 点 燃 ， 所 以 ,每 隔 3 ~4 个 月 ， 应 将 不 常用 的 灯 通 电 点 燃 
2 ~3h， 以 保持 灯 的 性 能 并 延长 其 使 用 寿命 

С. 取 放 或 装 御 空心 阴极 灯 时 ， 应 拿 灯 座 ， 不 要 拿 灯 管 ， 更 不 要 磁 灯 的 石英 
窗口 ， 以 防止 灯 管 破裂 或 窗口 被 沾 污 ， 导致 光 能 量 下 降 

D. 空心 阴极 灯 一 旦 打 碎 ， 阴 极 物 质 就 会 暴露 在 外 面 ， 为 了 防止 阴极 材料 上 
的 某 些 有 害 元 素 影响 人 体 健康 ， 应 按 规定 对 有 害 材料 进行 处 理 ， 切 勿 随 
便 乱 丢 

76. 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 ， 造 成 谱 线 变 宽 的 主要 原因 是 ( ) 。 


=, 














б 





~ 
л 

















А. 自然 变 宽 B. 热 变 宽 C. 压力 变 宽 D. 物理 干扰 
77. 自 吸 与 ( ) 等 因素 有 关 。 

A. 激发 电位 В. 520264 

С. 光谱 线 的 固有 强度 D、 跃 迁 概 率 


78. 原子 吸收 检测 中 的 干扰 可 以 分 为 ( ) 。 
A. 物理 干扰 B. 化 学 干扰 C. 电离 干扰 D. 光谱 干扰 
79. 属于 非 火焰 原子 化 的 有 ( ) 。 


А. 钥 舟 原子 化 В. 碳 棒 原 子 化 
C. 石墨 杯 原子 化 р. 阴极 溅 射 原子 化 


80. 火焰 原子 化 的 步骤 包括 ( ) 。 
A. 电离 阶段 В. 雾 化 阶段 С. 化 合 阶段 р. 原子 化 阶段 
81. 火焰 原子 化 条 件 的 选择 包括 ( JS 

A. 火焰 的 选择 В. 燃烧 器 高 度 的 选择 
C. 进 样 量 的 选择 р. 载 气 的 选择 
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施 。 


82. 在 火焰 光度 原子 吸收 法 测定 的 过 程 中 ， 遇 到 干扰 的 主要 原因 是 ( 








). 


) 措 


А. 物理 干扰 B. 化 学 干扰 

С. 光谱 干扰 D. 电离 干扰 及 背景 干扰 

83. 原子 吸收 光谱 分 析 的 干扰 主要 来 自 ( ) 。 

А. 原子 化 髓 В. 光源 

С. 基体 效应 D. 组 分 之 间 的 化 学 作用 

84. 在 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 ， 与 原子 化 器 有 关 的 干扰 为 ( ) 。 
А. 背景 吸收 B. 基体 效应 

C. 火焰 成 分 对 光 的 吸收 р. 雾 化 时 的 气体 压力 

85. 在 原子 吸收 分 析 中 ， 由 于 火焰 发 射 背 景 信号 很 高 ， 应 采取 ( 
А. 减 小 光谱 通融 В. 改变 燃烧 器 高 度 

C. 加 入 有 机 试剂 р. 使 用 高 功率 的 光源 

86. 在 石墨 炉 原 子 吸收 分 析 中 ， 扣 除 背 景 干扰 ， 应 采取 ( ) 的 措施 。 
A. 用 邻近 非 吸收 线 扣除 В. 用 和 气 灯 校正 背景 

С. 用 自 吸 收 方法 校正 背景 р. 塞 曼 效应 校正 背景 

87. 原子 吸收 检测 中 ， 有 利于 消除 物理 干扰 的 方法 是 ( ) 


А. 配制 与 被 测试 样 相似 组 成 的 标准 溶液 

В. 采用 标准 加 入 法 或 选用 适当 溶剂 稀释 试 液 

С. 调整 撞击 小 球 位 置 以 产生 更 多 细 雾 

D. 加 入 保护 剂 或 释放 剂 

88. 在 下 列 措施 中 ，(  ) 能 消除 物理 干扰 。 

А. 配制 与 试 液 具 有 相同 物理 性 质 的 标准 溶液 

B. 采用 标准 加 入 法 测定 

C. 适当 降低 火焰 温度 

р. 利用 多 通道 原子 吸收 分 光 光 度 计 

89. 用 原子 吸收 法 测定 时 ,采取 (  ”) 的 措施 可 消除 化 学 干扰 。 


A. 加 入 保护 剂 В. 用 标准 加 入 法 定量 
C. 加 入 释放 剂 р. 用 气 灯 校正 

90. 原子 吸收 分 析 时 消除 化 学 干扰 因素 的 方法 有 (  ” )。 
A. 使 用 高 温 火焰 В. 加 入 释放 剂 

C. 加 入 保护 剂 D. 加 入 基体 改进 剂 

91. 原子 吸收 光度 法 中 ，(  ) 有 利于 消除 化 学 干扰 。 

A. 使 用 高 温 火焰 B. 加 入 释放 剂 


C. 加 入 保护 剂 D. 采用 离子 交换 法 分 离 干扰 物 
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92. 原子 吸收 光谱 中 的 化 学 干扰 可 用 ( ”) 的 方法 消除 。 


А. 加 入 释放 剂 B. 加 入 保护 剂 

С. 采用 标准 加 入 法 D. 扣除 背景 

93. 在 火焰 原子 化 过 程 中 ， 伴 随 着 产生 一 系列 的 化 学 反应 , 但 ( ) 反应 
是 不 可 能 发 生 的 。 

А. 裂变 B. 化 合 С. 聚合 D. 电离 

94. РУТ, НЕА тн РАД, ЕЖА ( ) 。 

А. МАЕ В. 另 选 定 波 长 

С. 用 化 学 方法 分 离 D. 用 纯度 较 高 的 单元 素 灯 

95. 下 列 元 素 可 用 氧化 物 原子 化 法 进行 测定 的 是 ( в 

А. Al В. Аз С. Pb р. Mg 








96. 在 原子 吸收 光谱 法 测定 条 件 的 选择 过 程 中 ， 下 列 操作 正确 的 是 ( ) 。 
А. 在 保证 稳定 和 合适 光 强 输出 的 情况 下 ， 尽 量 选用 较 低 的 灯 电 流 

В. 使 用 较 宽 的 狭 颖 宽度 

C. 尽量 提高 原子 化 温度 








р. 调整 燃烧 器 的 高 度 ， 使 测量 光束 从 基态 原子 浓度 最 大 的 火焰 区 通过 

97. 原子 吸收 检测 中 若 光 谱 通 带 中 存在 非 吸 收 线 ， 可 以 用 ( ) 的 方法 消 
除 干 扰 。 

А. ЛУКА В. 适当 减 小 电流 

С. 对 光源 进行 机 械 调 制 D. 采用 脉冲 供电 


98. 导致 原子 吸收 分 光 光 度 法 的 标准 曲线 弯曲 的 原因 是 ( ) 。 
А. 光源 灯 失 气 ， 发 射 背景 

В. 光谱 狭 缝 宽度 选择 不 当 

С. 测定 样品 浓度 太 高 ， 仪 絮 工 作 在 非 线 性 区 域 

р. 工作 电流 过 小 ， 由 于 “ 自 蚀 ” 效 应 使 谱 线 变 罕 

99. 原子 吸收 法 中 导致 效果 灵敏 度 降低 的 原因 有 (  ” )。 
А. 灯 电 流 过 大 

В. Ка БА Е 

С. 燃 助 比 不 适合 

р. 撞击 球 与 喷嘴 的 相对 位 置 未 调整 好 

100. 原子 吸收 光谱 定量 分 析 的 主要 分 析 方法 有 (  ” )。 








A. 工作 曲线 法 B. 标准 加 入 法 
C. 间接 分 析 法 D. 差 示 光度 法 


101. 火焰 原子 分 光 光 度 计 在 关机 时 应 ( ” )。 
А. 先 关 助燃 气 В. 先 关 燃气 
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C. 后 关 助 燃气 р. 后 关 燃 气 
102. 烧 絮 的 缝 口 存 积 盐 类 时 ， 火 焰 可 能 出 现 分 义 ， 这 时 应 当 ( js 
А. 熄灭 火焰 В. НЕК ЛЕН 


С. 用 刀片 插入 缝 口 轻 轻 刊 除 积 盐 р. 用 水 冲洗 

103. 原子 吸收 光谱 分 析 中 ,为 了 防止 回 火 ， 各 种 火焰 点 燃 和 熄灭 时 ， 燃 气 
与 助燃 气 的 开关 必须 遵守 的 原则 是 ( ) 。 

А. 开 时 先 开 助燃 气 ， 关 时 后 关 助 燃气 

В. 开 时 先 开 燃 气 ， 关 时 后 关 人 燃气 

С. 开 时 后 开 助 燃气 ， 关 时 先 关 助 燃气 

р. 开 时 后 开 燃 气 ， 关 时 先 关 燃气 

104. 导致 原子 吸收 分 光 光 度 计 噪 声 过 大 的 原因 中 不 正确 的 是 ( ” ”)。 

A. 电压 不 稳定 

B. 空心 阴极 灯 有 问题 

С. 灯 电 流 、 狭 颖 、 乙 冉 气 和 助燃 气流 量 的 设置 不 适当 

р. 实验 室 附 近 有 磁场 干扰 

105. 原子 吸收 分 光 光 度 计 接 通 电源 后 ， 空 心 阴 极 灯 亮 , 但 高 压 开启 后 无 能 
量 显示 ,可 通过 ( ) 的 方法 排除 。 



































A. 更 换 空心 阴极 灯 B. 将 灯 的 极 性 接 正 确 

C. 找 准 波长 D. 将 增益 开 到 最 大 进行 检查 

106. 原子 吸收 光谱 仪 的 空心 明 极 灯亮 ,但 发 光 强度 无 法 调节 ， 排 除 此 故障 
的 方法 有 ( 0). 


А. 用 备用 灯 检 查 ， 确 认 灯 坏 时 应 更 换 

B. 重新 调整 光路 系统 

С. 增 大 灯 电 流 

D. 根据 电源 电路 图 进行 故障 检查 和 排除 

107. 原子 吸收 光谱 法 中 ，( ) 不 是 锐 线 光源 辐射 光 通 过 的 区 域 。 





А. 预 燃 区 B. 第 一 反应 区 
C. 第 二 反应 区 D. 第 三 反应 区 





108. 在 气相 色谱 填充 柱 制备 操作 时 应 遵循 的 原则 是 (””)。 

А. 尽 可 能 筛选 粒度 分 布 均匀 的 载体 和 固定 相 

В. 保证 固定 液 在 载体 表面 涂 渍 均匀 

С. 保证 固定 相 在 色谱 柱 填 充 均匀 

р. 避免 载体 颗粒 破碎 和 固定 液 的 氧化 作用 

109. 给 液 相 色 谱 柱 加 热 ， 升 高 温度 的 目的 一 般 是 (。” ”) ,但 一 般 不 要 超过 
40%, 
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А. 降低 溶剂 的 黏度 В. 增加 溶质 的 溶解 度 
C. 改进 峰 形 和 分 离 度 р. 加 快 反应 速度 
110. 高 效 液 相 色谱 流动 相 使 用 前 要 进行 ( ) 处 理 。 
A. 超声 波 脱 气 В. 加 热 去 除 架 凝 物 
C. 过 滤 去 除 颗粒 物 р. 静 置 沉降 

111. 分 析 仪 器 的 噪声 形式 通常 有 ( js 

А. 以 零 为 中 心 的 无 规则 抖动 В. 长 期 噪声 或 起 伏 
C. 漂移 р. ми 


112. РОН Л АВЕ В уе (о 
А. 使 测定 吸光 度 值 减 小 

В. 使 待 测 元 素 从 干扰 元 素 的 化 合 物 中 释放 出 来 

С. 使 之 与 干扰 元 素 反 应 ， 生 成 挥发 的 化 合 物 

D. 消除 干扰 

113. 现代 分 析 仪 器 的 发 展 趋势 为 ( ” )。 








A. 微型 化 B. 智能 化 C. 微机 化 D. 自动 化 

114. 气相 色谱 仪 常用 的 载 气 有 ( ) 。 

А. 氮气 В. 氧气 С. 氮气 р. 2% 

115. 高 效 液 相 色 谱 柱 使 用 过 程 中 要 注意 对 柱 的 保护 ， 下 面 说 法 正确 的 是 
) 。 

А. 最 好 用 预 柱 

B. 每 次 做 完 分 析 ， 都 要 进行 柱 冲洗 

С. 尽量 避免 反 冲 

р. 普通 C18 柱 尽 量 避 免 在 40% 以 上 的 温度 下 分 析 


116. 721 分 光 光 度 计 凸 轮 咬 死 的 维修 步骤 之 一 是 ( ) 。 
А. 用 金 相 砂纸 对 凸轮 轴 上 硬性 污 物 进行 小 心 打 磨 

В. 把 波长 盘 上 -20° 对 准 读数 刻 线 后 进行 紧 固 安装 

С. 用 错 锥 滤 光 片 对 仪器 波长 进行 检查 校正 

р. 把 与 棱镜 相连 的 杠杆 支点 放 在 凸轮 缺口 里 

117. 紫外 -可 见 分 光 光 度 计 上 常用 的 光源 有 ( № 








А. 钨 丝 灯 В. ОТ С. 空心 阴极 灯 р. Е 
118. 分 光 光 度 计 常 用 的 光电 转换 器 有 ( ) 。 
A. 光电 池 B. 光电 管 С. ЖИМ р. 光敏 二 极 管 


119. 气相 色谱 仪 对 环境 温度 要 求 并 不 苛刻 ,一 般 是 ( 
А. 在 5~35C 的 室温 条 件 
B. 湿度 要 求 在 20% ~85% 为 宜 
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С. 良好 的 接地 
р. 较 好 的 通 、 排 风 ， 易 燃气 体 气 源 室 远离 明火 
120. 雾 化 器 的 作用 是 吸 喷 雾 化 ， 高 质量 的 雾 化 器 应 满足 ( ) 的 条 件 。 











А. 雾 化 效率 高 В. 雾 滴 细 

C. 喷雾 稳定 D. 没有 或 少量 记忆 效应 

121. 高 效 液 相 色谱 流动 相 ( ) 的 水 含量 一 般 不 会 对 色谱 柱 造 成 影响 。 
А. 90% В. 95% С. 75% О. 85% 

122. 原子 吸收 火焰 原子 化 系统 一 般 分 为 〈 ) 部 分 。 

А. 喷雾 器 В. 雾 化 室 C. 混合 室 D. 毛细 管 
123. 原子 吸收 空心 阴极 灯 内 充 的 低压 保护 气体 通常 是 ( е 

А. ЩА В. 氧气 Со р. 氮气 

124. 原子 吸收 仪器 的 分 光 系 统 主要 包括 ( р 

А. 色散 元 件 B. 反射 镜 С. 狭 颖 D. 光电 倍增 管 
125. 气相 色谱 仪 的 气 路 系统 包括 ( Ха 

А. 气 源 B. 气体 净化 系统 

C. 气体 流速 控制 系统 D. 管 路 

126. 气相 色谱 仪 通常 用 ( ) 进行 气 路 气体 的 净化 。 

А. 一 定 粒度 的 变色 硅胶 В. 一 定 粒度 的 5A 分 子 得 

С. 一 定 粒 度 的 活性 误 D. 浓 硫 酸 

127. 高 效 液 相 色谱 流动 相 必 须 进 行 脱 气 处 理 ， 主 要 形式 有 ( ) 
A. 加 热 脱 气 法 В. 抽 吸 脱 气 法 

С. АЛИ D. 超声 波 振荡 脱 气 法 


128. 使 用 分 光 光 度 计 的 比 色 下 时 要 注意 〈 ) 。 

А. 不 能 拿 比 色 严 的 毛 玻璃 面 

B. 比 色 逻 中 试 样 装 入 量 一 般 应 在 2/3 ~ 3/4 之 间 

С. 比 色 罗 一 定 要 洁净 

D. 一 定 要 使 用 成 套 玻璃 比 色 亚 

129. 紫外 吸收 光谱 仪 的 基本 结构 一 般 由 ( ) 部 分 组 成 。 

А. 光学 系统 В. 机 械 系统 C. 电学 系统 D. 气 路 系统 
130. 气相 色谱 执导 信和 号 无 法 调 零 ， 排 除 的 方法 有 ( ) 。 














А. 检查 控制 线路 B. 更 换 热 丝 

С. 仔细 检 漏 ， 重 新 连接 р. 修理 放大 器 

131. 气相 色谱 仪 的 进 样 口 密封 垫 漏 气 ， 可 能 会 出 现 ( ) 。 
А. 进 样 不 出 峰 В. 灵敏 度 显 著 下 降 

















С. 部 分 波峰 变 小 D. 所 有 出 峰 面 积 显 著 减 小 
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132. 液 - 液 分 配色 谱 法 的 分 离 原理 是 利用 混合 物 中 各 组 分 在 固定 相 和 流动 相 
中 溶解 度 的 差异 进行 分 离 的 ， 分配 系数 大 的 组 分 (  ) 大 。 


























А. Ш B. 保留 时 间 С. 峰 宽 D. 保留 值 
133. 常用 的 液 相 色 谱 检 测 嚣 有 ( А 

А. 氧 火焰 离子 化 检测 器 B 、 紫 外 -可 见 光 检测 器 

С. 折光 指数 检测 器 р. ЖЖ 

134. 高 效 液 相 色谱 仪 与 气相 色谱 仪 相 比较 增加 了 ( ) 。 

А. ИС В. 恒温 器 С. 高 压 泵 D. 程序 升温 
135. 高 效 液 相 色 谱 仪 中 的 三 个 关键 部 件 是 ( ) 。 

A. 色谱 柱 В. ЛЕ 

С. 检测 器 D. 数据 处 理 系统 

136. 液 固 吸 附 色谱 中 ， 流 动 相 选择 应 满足 的 要 求 有 ( а 

А. 流动 相 不 影响 样品 检测 В. 样品 不 能 溶解 在 流动 相 中 
С. 优先 选择 黏度 小 的 流动 相 D. 流动 相 不 得 与 样品 和 吸附 剂 反应 
137. 可 以 用 来 配制 高 效 液 相 色谱 流动 相 的 溶剂 是 ( ) 。 

А. 甲醇 B. 水 С. 甲烷 р. 206 
138. 在 高 效 液 相 色 谱 分 析 中 使 用 的 折光 指数 检测 器 属于 ( ы 
А. 整体 性 质 检测 器 В. 溶质 性 质 检测 器 

C. 通用 型 检测 器 р. 非 破坏 性 检测 需 


139. 使 用 液 相 色谱 仪 时 需要 注意 ( Је 
А. 使 用 预 柱 保护 分 析 柱 

B. 避免 流动 相 组 成 及 极 性 的 剧烈 变化 

С. 流动 相 使 用 前 必须 经 脱 气 和 过 滤 处 理 
р. 压力 降低 是 需要 更 换 预 柱 的 信和 号 

140. 提高 载 气流 速 则 ( ) 。 


A. 保留 时 间 增 加 В. 组 分 间 分 离 变 差 
С. 峰 宽 变 小 р. 柱 容量 下 降 





141. 气相 色谱 法 中 一 般 选 择 汽化 室温 度 ( У 

А. 比 柱 温 高 30% ~ 70% 

B. 比 样品 组 分 中 最 高 沸点 高 30 ~50%C 

С. 比 柱 温 高 30 ~ 50°С 

D. 比 样 品 组 分 中 最 高 沸点 高 30 ~70%C 

142. 气 - 液 色谱 分 析 中 用 于 做 固定 液 的 物质 必须 符合 的 要 求 是 ( а 
А. 极 性 物质 В. 沸点 较 高 ， 不 易 挥发 

C. 化 学 性 质 稳 定 D. 不 同 组 分 必须 有 不 同 的 分 配 系数 
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液 


м 


143. 下 列 检测 器 中 属于 浓度 型 的 是 ( ) 。 











А. 氧 焰 检 测 器 В. 热 导 池 检 测 器 

С. 火焰 光度 检测 器 р. 电子 捕获 检测 器 

144. 气相 色谱 仪器 的 检测 器 有 ( 25 

А. ЕСО В. ЕРЮ С. NPD р. FID E. TCD 
145. 影响 热 导 池 灵敏 度 的 主要 因素 有 ( 5 

А. 桥 电流 В. 载 气 性 质 

C. 池 体 温度 р. 热 敏 元 件 材 料及 性 质 
146. 气相 色谱 仪 样 品 不 能 分 离 ， 原 因 可 能 是 ( ) 。 

А. 柱 温 太 高 B. 色谱 柱 太 短 

С. 固定 液 流失 D. 载 气流 速 太 高 

147. 影响 填充 色谱 柱 效 能 的 因素 有 ( ja 

А. 涡流 扩散 项 B. 分 子 扩散 项 

С. 气相 传 质 阻力 项 D. 液 相传 质 阻力 项 

148. 气相 色谱 的 定性 参数 有 ( № 

А. 保留 指数 В. 相对 保留 值 С. 峰 高 р. 峰 面 积 
149. 气相 色谱 的 定量 分 析 方 法 有 ( р 

А. 标准 曲线 法 В. 归 一 化 法 

С. 内 标 法 定量 р. 外 标 法 定量 

150. 气相 色谱 分 析 的 定量 方法 中 ，( ) 必须 用 到 校正 因子 。 
А. 外 标 法 В. 内 标 法 С. 标准 曲线 法 р. 归 一 化 法 


151. 气相 色谱 分 析 中 使 用 归 一 化 法 定量 的 前 提 条 件 是 (  )。 

A. 所 有 的 组 分 都 要 被 分 离开 В. 所 有 的 组 分 都 要 能 流出 色谱 柱 

C. 组 分 必须 是 有 机 物 р. 检测 需 必 须 对 所 有 组 分 产生 响应 
152. 色谱 定量 分 析 的 依据 是 色谱 峰 的 ) 与 所 测 组 分 的 数量 (或 溶 
成 正比 。 


А. ШЕУ В. № С. 峰 面积 р. Я 

153. 气相 色谱 分 析 中 常用 的 载 气 有 ( в 

A. 氮气 В. 氧气 C. 氧气 D. 甲烷 

154. 气相 色谱 仪 在 使 用 中 告 出 现 峰 不 对 称 ， 应 ( jis 

A. 减少 进 样 量 B. 增加 进 样 量 

С. 减少 载 气流 量 р. 确保 汽化 室 和 检测 器 的 温度 合适 


155. 下 列 气相 色谱 操作 条 件 中 ， 正 确 的 是 (  )。 
A. 汽化 温度 越 高 越 好 
В. 在 使 最 难 分 离 的 物质 能 够 很 好 地 分 离 的 前 提 下 ， 尽 可 能 采用 较 低 的 柱 温 
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С. 实际 选择 载 气流 速 时 ， 一 般 略 低 于 最 佳 流速 
D. 检测 室温 度 应 低 于 柱 温 
156. 影响 气相 色谱 数据 处 理 机 记录 的 色谱 峰 宽 度 的 因素 有 ( ). 








A. 色谱 柱 效能 B. 记录 时 的 走 纸 速 度 
C. 色谱 柱 容 量 р. 色谱 柱 的 选择 性 








157. 旧 色 谱 柱 柱 效 低 分 离 不 好 ， 可 采用 的 方法 是 ( ” ”)。 
А. 用 强 溶剂 冲洗 

В. 刊 除 被 污染 的 床 层 ， 用 同型 的 填料 填补 柱 效 可 部 分 恢复 
С. 污染 严重 ， 则 废弃 或 重新 填 装 

р. 使 用 合适 的 流动 相 或 使 用 流动 相 溶解 样品 


二 、 判 断 题 (对 的 画 “v”， 错 的 画 “ x” 


1. 对 石英 比 色 亚 进 行 成 套 性 检查 时 用 的 是 重 铬 酸 钾 的 高 氧 酸 溶液 。 ( ) 
2. 在 使 用 原子 吸收 光谱 法 测定 样品 时 ， 加 入 铀 盐 是 为 了 消除 化 学 干扰 ， 加 














入 钨 盐 是 为 了 消除 电离 干扰 。 ( ) 
3. 光 的 吸收 定律 不 仅 适 用 于 溶液 ， 同 样 适用 于 气体 和 固体 。 ( ) 
4. 摩尔 吸光 系数 的 单位 为 mol + cm/L。 (  ) 
5. 吸光 系数 越 小 ， 说 明 比 色 分 析 方 法 的 灵敏 度 越 高 。 Е 
6. ЖБИ ЗРК ЕЕ, ( ›) 





7. Уве ЖАН ЖЖ ВЕТРЕ АОС К р ЕН, ЯН НН ВУ ве П СЕ ВУ 


ч А Б РЕКЕ 6 Л АТОМ КН Е 3. Snm， 说 明 仪 器 波长 标示 值 准确 ， 
























































一 般 不 需 校 正 。 ( ) 

8. 在 分 光 光 度 法 中 ， 测 定 所 用 的 参 比 溶液 总 是 采用 不 含 被 测 物质 和 显 色 剂 

的 空白 溶液 。 ( ) 

9. 不 少 显 色 反应 需要 一 定 的 时 间 才 能 完成 ， 而 且 形 成 的 有 人 色 配合 物 的 稳定 

性 也 不 一 样 ， 因 此 必须 在 显 色 后 一 定 的 时 间 内 进行 。 ( ) 
10. 可 见 分 光 光 度 计 检 验 波长 的 准确 度 采 用 茶 蒸 气 的 吸收 光谱 曲线 检查 。 

( 2) 

11. 气相 色谱 固定 液 不 能 与 载体 、 组 分 发 生 不 可 逆 的 化 学 反应 。 ( ) 

12. 气相 色谱 填充 柱 的 液 担 比 越 大 越 好 。 (0) 

13. 气相 色谱 微量 注射 器 使 用 前 要 先 用 HCl 溶液 洗 净 。 ( ) 

14. 气相 色谱 仪 由 气 路 系统 、 进 样 系统 、 色 谱 分 离 系统 、 检 测 系统 、 数 据 处 

理 及 显示 系统 组 成 。 ( ) 

15. 气相 色谱 仪 中 汽化 室 进口 的 隔 垫 材料 为 塑料 。 ( 3 


16. ЖЕЛИ Е НАЕ, Аи, ЛС. ВИ АЕ, ЖЕ 


化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 






























































.174 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
系统 和 温度 控制 系统 六 大 部 分 组 成 。 ( ) 
17. РАЮ СОН, ГАИ АОИ АСА 
( ) 
18. 在 火焰 原子 吸收 光谱 仪 的 维护 和 保养 中 ， 为 了 保持 光学 元 件 干净 ， 应 经 
常 打开 单 色 咒 箱 体 盖 板 ， 用 氛 镜 纸 擦拭 光栅 和 准 直 镜 。 ( ) 
19. 使 用 钢瓶 中 的 气体 时 ， 气 体 不 可 用 尽 ， 以 防 倒灌 。 ( ) 
20. ВЕЛ ИЖ ЛИ А, АСААВ 9 рв Н ( ) 
21. 原子 吸收 光谱 分 析 中 灯 电 流 的 选择 原则 是 : 在 保证 放电 稳定 和 有 适当 光 
强 输出 的 情况 下 ， 尽 量 选用 低 的 工作 电流 。 ( ) 
22. 原子 吸收 光谱 分 析 中 灯 电 流 的 选择 原则 是 : 在 保证 放电 稳定 的 情况 下 ， 
尽量 选用 高 的 工作 电流 ， 以 得 到 足够 的 光 强 度 。 ( ) 
23. 空心 阴极 灯 点 燃 后 ， 充 有 和 氛 气 的 灯 的 正常 颜色 是 红色 。 ( ) 
24. 常见 的 紫外 光源 是 氨 灯 或 气 灯 。 ( ) 
25. 任何 型 号 的 分 光 光 度 计 都 由 光源 、 单 色 器 、 吸 收 池 和 显示 系统 四 个 部 分 
组 成 。 ( ) 
26. 紫外 分 光 光 度 计 的 光源 常用 碘 钨 灯 。 ( ) 
27. 吸收 池 在 使 用 后 应 立即 洗 净 ， 当 被 有 色 物 质 污 染 时 ， 可 用 铬 酸 洗 液 洗 
Ж. ( ) 
28. ЖЕЕ АЕ, А т МУН — Е НА Б 68, Ш. тє Д АУН ЕВ Е 
=. ( ) 
29. Теле Н, 8—7 то А 1—68, П У В АСЕ 
( ) 
30. 原子 吸收 法 是 根据 基态 原子 和 激发 态 原 子 对 特征 波长 吸收 而 建立 起 来 的 
分 析 方 法 。 ( ) 


31. 原子 吸收 光谱 是 带 状 光谱 ， 而 紫外 -可 见 光 谱 是 线 状 光谱 。 ( ) 
32. 原子 吸收 光谱 是 由 气态 物质 中 激发 态 原 子 的 外 层 电子 牙 迁 产生 的 。 











( ) 
33. 在 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 ， 一定 要 选择 共振 线 作 分 析 线 。 С. 
34. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 光源 是 连续 光源 。 (  ) 
35. 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 的 单 色 器 是 放 在 原子 化 系统 之 前 的 。 ( ) 
36. 原子 吸收 光谱 仪 和 751 型 分 光 光 度 计 一 样 ， 都 以 氧 弧 灯 作 为 光源 。 

( ) 
37. 原子 吸收 光谱 仪 中 常见 的 光源 是 空心 阴极 灯 。 О 
38. 原子 吸收 光谱 产生 的 原因 是 最 外 层 电子 产生 的 路 迁 。 ее 


39. 空心 阴极 灯 发 光 强 度 与 工作 电流 有 关 ， 增 大 电流 可 以 增加 发 光 强 度 ， 因 
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此 灯 电 流 越 大 越 好 。 ( ) 
40. 每 种 元 素 的 基态 原子 都 有 若干 条 吸收 线 ， 其 中 最 灵敏 线 和 次 灵敏 线 在 一 
定 条 件 下 均 可 作为 分 析 线 。 ( ) 
41. 原子 空心 阴极 灯 的 主要 参数 是 灯 电 流 。 ( ) 


42. 原子 吸收 光谱 法 选用 的 吸收 分 析 线 一 定 是 最 强 的 共振 吸收 线 。 (  ) 
43. 原子 吸收 检测 中 适当 减 小 电流 ， 可 消除 原子 化 顺 内 的 直流 发 射 干扰 。 





4 .2 
44. 在 原子 吸收 中 ， 如 测定 元 素 的 浓度 很 高 ， 或 为 了 消除 邻近 光谱 线 的 干扰 
等 ， 可 选用 次 灵敏 线 。 ( 


45. 在 原子 吸收 法 中 , 能 够 导致 谱 线 峰 值 产生 位 移 和 轮廓 不 对 称 的 变 宽 是 
吸 变 宽 。 


) 

А 

( ) 

46. 火焰 原子 化 法 中 ， 只 有 足够 的 能 量 才 能 使 试 样 充分 分 解 为 原子 燕 气 状 
( ) 

( ) 

( ) 








态 ， 因 此 温度 越 高 越 好 。 
47. 火焰 原子 化 法 中 常用 的 气体 是 空气 - 乙 类 。 
48. 化 学 干扰 是 原子 吸收 光谱 分 析 中 的 主要 干扰 因素 。 
49. 原子 吸收 检测 中 测定 Ca 元 素 时 ， 加 入 LaCl 可 以 消除 PO; ”的 干扰 。 


о. 
50. 原子 吸收 光谱 分 析 中 的 青 景 干扰 会 使 吸光 度 增加 ， 因 而 导致 测定 结果 偶 
) 





低 。 ( 
51. 石墨 炉 原子 化 法 与 火焰 原子 化 法 比较 ， 其 优点 之 一 是 原子 化 效率 高 。 
0. 
52. 石墨 炉 原子 吸收 测定 中 ， 所 使 用 的 惰性 气体 的 作用 是 保护 石墨 管 不 因 高 
温 灼 烧 而 氧化 ， 并 作为 载 气 将 汽化 的 样品 物质 带 走 。 ( ) 
53. 单 色 器 的 狭 颖 宽度 决定 了 光谱 通 带 的 大 小 ， 而 增加 光谱 通 带 就 可 以 增加 
光 的 强度 ， 提 高 分 析 的 灵敏 度 ， 因 而 狭 缝 宽度 越 大 越 好 。 ( ) 





54. 当 原 子 吸收 仪器 条 件 一 定时 ， 选 择 光 谱 通 带 就 是 选择 狭 颖 宽度 。(  ) 
55. 原子 吸收 分 光 光 度 计 校准 分 辩 率 时 的 光谱 带宽 应 为 0. 1nm。 ( ) 








56. 原子 吸收 法 中 的 标准 加 入 法 可 消除 基体 干扰 。 ( ) 
57. 原子 吸收 光谱 分 析 中 ,测量 的 方式 是 峰值 吸收 ， 而 以 吸光 度 值 反 映 其 大 
小 。 ( ) 
58. 在 原子 吸收 检测 中 ， 当 燃气 和 助燃 气 的 流量 发 生变 化 时 ， 原 来 的 工作 曲 
线 仍然 适用 。 ( ) 


59. 充 氛 气 的 空心 阴极 灯 负 辉 光 的 正常 颜色 是 蓝 色 。 ( ) 
60. 空心 阴极 灯亮 ， 但 高 压 开局 后 无 能 量 显 示 ， 原 因 可 能 是 无 高 压 。( ) 
61. 空心 阴极 灯 阳 极光 闪 动 的 主要 原因 是 阳极 表面 放电 不 均匀 。 ( ) 
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62. 对 于 高 压气 体 钢瓶 的 存放 ， 只 要 求 存 放 环境 阴凉 、 干 燥 即 可 。 ( ) 
63. 原子 吸收 分 光 光 度 计 实验 室 必须 远离 电场 和 磁场 ， 以 防 干扰 。 (  ) 
64. 在 更 换 原 子 吸 收 光 谱 仪 元 素 灯 时 ， 应 一 手 扶 住 元 素 灯 ， 再 旋 开 灯 的 固定 








旋钮 ， 以 免 灯 被 弹出 摔 坏 。 ( ) 
65. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 混 合 物 能 和 否 完全 分 离 取决 于 色谱 柱 ， 分 离 后 的 组 分 
能 否 被 准确 地 检测 出 来 ， 则 取决 于 检测 需 。 ( ) 
66. 在 用 气相 色谱 仪 分 析 样 品 时 ， 载 气 的 流速 应 恒定 。 ( ) 


当 降 低 池 体 温度 ， 可 以 提高 灵敏 度 。 


色谱 





67. 电子 捕获 检测 器 对 含有 S、P 元 素 的 化 合 物 具有 很 高 的 灵敏 度 。 ( ) 
68. 检测 器 池 体 温度 不 能 低 于 样品 的 沸点 ， 以 免 样品 在 检测 器 内 冷凝 。 


69. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 当 热 导 池 检 测 需 的 桥 路 电流 和 钨 丝 温 度 一 定时 ，i 





( 

70. 热 导 检测 器 中 最 关键 的 元 件 是 热 丝 。 ( 
71. FID 检测 器 是 典型 的 非 破 坏 型 质量 型 检测 器 。 ( 
72. FID 检测 器 属于 浓度 型 检测 器 。 ( 
73. 当 无 组 分 进入 检测 器 时 ， 色 谱 流 出 曲线 称 为 色谱 峰 。 ( 
( 

术 

( 

( 








74. 相对 保留 值 仅 与 柱 温 、 固 定 相 性 质 有 关 ， 与 操作 条 件 无 关 。 

75. 色谱 柱 的 选择 性 可 用 “总 分 离 效 能 指标 ”来 表示 ， 它 可 定义 为 : 
峰 保 留 时 间 的 差 值 与 两 色谱 峰 宽 之 和 的 比值 。 

76. 相 邻 两 组 分 得 到 完全 分 离 时 ， 其 分 离 度 尺 <1.5。 

77. 组 分 1 和 组 分 2 的 峰 顶 点 距离 为 1.08cm， 而 №, = 0. 65ет, №, = 


目 邻 





0.76cm， 则 组 分 1 和 组 分 2 不 能 完全 分 离 。 ( ) 


致 ， 


78. 某 试 样 的 色谱 图 上 出 现 三 个 峰 ， 则 该 试 样 最 多 有 三 个 组 分 。 ” ( ) 
79. 气相 色谱 定性 分 析 中 ， 在 适宜 色谱 条 件 下 标准 物 与 未 知 物 保留 时 间 一 
则 可 以 肯定 两 者 为 同一 物质 。 ( ) 
80. 在 气相 色谱 分 析 中 通过 保留 值 完全 可 以 准确 地 给 被 测 物 定性 。 | 
81. 气相 色谱 分 析 时 进 样 时 间 应 控制 在 1s 以 内 。 ( 

82. 每 次 安装 了 新 的 色谱 柱 后 ， 应 对 色谱 柱 进行 老化 。 ( ) 
83. 在 决定 液 担 比 时 ， 应 从 担 体 的 种 类 、 试 样 的 沸点 、 进 样 量 等 方面 加 以 考 








84. 堵 住 色谱 柱 出 口 ， 流 量 计 不 下 降 到 零 ， 说 明 气 路 不 泄漏 。 
85. 检修 气相 色谱 仪 故 障 时 ， 一 般 应 将 仪器 尽 可 能 拆散 。 

86. 高 效 液 相 色 谱 仪 的 工作 流程 与 气相 色谱 仪 完全 一 样 。 

87. 液 - 液 分 配色 谱 中 ， 各 组 分 的 分 离 基于 各 组 分 吸附 力 的 不 同 。 
88. 在 液 相 色谱 分 析 中 ， 选 择 流动 相 比 选择 柱 温 更 重要 。 


М Ми Меи ми ми ме 
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89. 由 于 液 相 色 谱 仪 工作 温度 可 达 $500% ， 所 以 能 测定 高 沸点 有 机 物 。 


90. 反 相 键 合 液 相 色谱 法 中 常用 的 流动 相 是 水 -甲醇 。 ( 
91. 高 效 液 相 色谱 中 ， 色 谱 柱 前 面 的 预 置 柱 会 降低 柱 效 。 ( 
92. 高 效 液 相 色谱 专用 检测 需 包 括 紫 外 检测 器 、 折 光 指 数 检测 器 、 电 导 检 涡 
器 、 荧 光 检 测 器 。 ( 
93. 反 相 键 合 相 色谱 柱 长 期 不 用 时 必须 保证 柱 内 充满 甲醇 流动 相 。 ( 
94. 液 相 色 谱 的 流动 相配 置 完成 后 应 先进 行 超 声 ， 再 进行 过 滤 。 ( 
95. 在 原子 吸收 分 光 光 度 法 中 ， 对 谱 线 复杂 的 元 素 常 用 较 小 的 狭 颖 进行 讽 
定 。 ( 
96. 在 原子 吸收 测量 过 程 中 ， 如 果 测 定 的 灵敏 度 降低 ， 可 能 的 原因 之 一 是 3 
化 器 没有 调整 好 。 故 障 排 除 方法 是 调整 撞击 球 与 喷嘴 的 位 置 。 ( 
97. 检修 气相 色谱 仪 故障 时 ， 首 先 应 了 解 故 障 发 生前 后 的 仪器 使 用 情况 。 
( 
98. 通常 气相 色谱 进 样 器 〈 包 括 汽 化 室 ) НУ МЕЛЕУЗ ЛЕНЕ , 
主要 的 污染 物 是 进 样 隔 垫 的 碎片 、 样 品 中 被 炭化 的 高 沸点 物 等 。 对 这 些 固态 杂质 


меж MW Wd 


全 
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ПАЛИ Е, УХЕ С К РАЕС ТТТ ( ) 
99. 气相 色谱 仪 操作 结束 时 ， 一 般 要 先 降 低层 析 室 和 检测 器 的 温度 至 接近 室 
温 才 可 关机 。 ( ) 
100. 氧 火焰 离子 化 检测 需 的 使 用 温度 应 不 超过 100% ， 温 度 高 可 能 会 损坏 离 
Е ( ) 
101. 氧 火焰 离子 化 检测 器 是 依据 不 同 组 分 气体 的 热 导 系数 不 同 来 实现 物质 
测定 的 。 ( 3 


102. 热 导 池 电 源 电 流 调节 偏 低 或 无 电流 ， 原 因 一 定 是 热 导 池 忽 丝 引 出 线 已 
т. ) 
103. 气相 色谱 热 导 池 检 测 器 的 钨 丝 如 果断 开 ， 一 般 表 现 为 桥 电 流 不 能 进行 
正常 调节 。 ( ) 
104. 热 导 池 电 源 电 流 的 调节 一 般 没 有 什么 严格 的 要 求 ， 有 无 载 气 都 可 打开 。 
( ) 

105. 氮气 钢瓶 上 可 以 使 用 氧气 表 。 ( ) 
106. 接 好 色谱 柱 ， 开 启 气 源 ， 输 出 压力 调 至 0. 2 -0.4МРа, #8 Ж, 
待 30min 后 ， 若 仪器 上 压力 表 指 示 的 压力 下 降 小 于 0.005MPa， 则 说 明 此 段 不 漏 
те ( ) 
107. ЖАНЧУ Е В ЕН Р Н А ПУ р АЕ, ПУЛЬ 
理 ， 但 不 能 加 油 润滑 。 ( ) 
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108. 乙 炳 钢瓶 为 标 色 ， 字 色 为 淡 黄 色 。 ( ) 
109. 分 光 光 度 计 使 用 的 光电 倍增 管 ， 负 高 压 越 高 灵敏 度 就 越 高 。 (  ) 


110. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 分 光 系 统 〈 光 栅 或 上 四面 镜 ) ЖЕНЕ, Ш 





镜 纸 轻 轻 擦拭 。 ( ) 
111. 原子 吸收 光谱 分 析 法 是 利用 处 于 基态 的 待 测 原子 蒸气 对 从 光源 发 射 的 
共振 发 射线 的 吸收 进行 分 析 的 。 ( ) 


112. 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 通 常 不 选择 元 素 的 共振 线 作为 分 析 线 。 ( ” ) 
113. 原子 吸收 光谱 仪 的 原子 化 装置 主要 分 为 火焰 原子 化 器 和 非 火焰 原子 化 





器 两 大 类 。 ( ) 
114. 原子 吸收 仪器 和 其 他 分 光 光 度 计 一 样 ， 具 有 相同 的 内 外 光路 结构 ， 遵 
守 天 但 -比尔 定律 。 ( ) 


115. FID 检测 絮 对 所 有 化 合 物 均 有 响应 ， 属 于 通用 型 检测 妖 。 ( ) 
116. 气相 色谱 仪 一 般 由 气 路 系统 、 分 离 系 统 、 温 度 控制 系统 、 检 测 系 统 、 

















数据 处 理 系统 等 组 成 。 ( 3 
117. 气相 色谱 中 汽化 室 的 作用 是 用 足够 高 的 温度 将 液体 瞬间 汽化 。 (  ) 
118. 氧 火焰 点 不 燃 可 能 是 空气 流量 太 小 或 空气 大 量 泄漏 。 ( ) 
119. 色谱 法 只 能 分 析 有 机 物质 ， 而 对 一 切 无 机 物 则 不 能 进行 分 析 。 (  ) 
120. 色谱 体系 的 最 小 检测 量 是 指 恰 能 产生 与 噪声 相 鉴别 的 信号 时 进入 色谱 

柱 的 最 小 物质 量 。 ( ) 
121. 色谱 柱 的 老化 温度 应 略 高 于 操作 时 的 使 用 温度 ， 色 谱 柱 老化 合格 的 标 

志 是 接 通 记录 仪 后 基线 走 得 平 直 。 (  ) 
122. 色谱 柱 的 作用 是 分 离 混 合 物 ， 它 是 整个 仪器 的 心脏 。 ( ) 


123. 热 导 检测 器 (TCD) 的 清洗 方法 通常 是 将 丙酮 、 乙 栈 、 十 氨 蔡 等 溶剂 
装 满 检测 器 的 测量 池 ， 浸 泡 约 20min 后 倾 出 ， 反 复 进行 多 次 至 所 倾 出 的 溶液 比较 














干净 为 止 。 ( ) 
124. 使 用 热 导 池 检 测 器 时 ， 必 须 在 有 载 气 通过 热 导 池 的 情况 下 ， 才 能 对 桥 
电路 供电 。 ( ) 
125. 双 柱 双 气 路 气相 色谱 仪 是 将 经 过 稳 压 阀 后 的 载 气 分 成 两 路 ,一 路 作 分 
析 用 ， 一 路 作 补偿 用 。 ( ) 
126. 死 时 间 表示 样品 流 过 色谱 柱 和 检测 器 所 需 的 最 短 时 间 。 4 
127. 影响 热 导 池 检测 灵敏 度 的 因素 主要 有 : 桥 路 电流 、 载 气质 量 、 池 体温 
度 和 热 敏 元 件 材料 及 性 质 。 ( ›) 
128. 进行 原子 光谱 分 析 操 作 时 ， 应 特别 注意 安全 。 点 火 时 应 先 开 助燃 气 再 
开 燃 气 ， 最 后 点 火 ， 关 气 时 应 先 关 燃 气 再 关 助 燃气 。 ( ) 








129. 空心 阴极 灯 常 采用 脉冲 供电 方式 。 ( ) 
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130. 空心 阴极 灯 若 长 期 不 用 ， 应 定期 点 燃 ， 以 延长 灯 的 使 用 寿命 。 ( ) 
131. 石墨 炉 原 子 法 中 ,选择 灰 化 温度 的 原则 是 : 在 保证 被 测 元 素 不 损失 的 

















前 提 下 ， 尽 量 选择 较 高 的 灰 化 温度 以 减少 灰 化 时 间 。 ( ) 
132. 释放 剂 能 消除 化 学 干扰 ， 是 因为 它 能 与 干扰 元 素 形 成 更 稳定 的 化 合 物 。 
( ) 
133. 用 原子 吸收 分 光 光 度 法 测定 高 纯 Zn 中 的 Fe 含量 时 ， 采 用 的 试剂 是 优 
级 纯 的 НСІ, ( ) 
134. 高 压气 瓶 分 别 用 不 同 的 颜色 区 分 ， 如 氮气 用 黑色 瓶装 ， 氧 气 用 深 绿色 
的 瓶装 ， 氧 气 用 黄色 瓶装 。 ( ) 
135. 气相 色谱 对 试 样 组 分 的 分 离 是 物理 分 离 。 ( ) 
136. 气相 色谱 分 析 结 束 后 ， 必 须 先 关闭 总 电源 ， 再 关闭 高 压气 瓶 和 载 气 稳 
Ж. ( ) 
137. АНТА ЯЕ, ОН, ВРЕМЯ. 
( ) 
138. 气相 色谱 分 析 中 ， 提 高 柱 温 能 提高 柱子 的 选择 性 ， 但 会 延长 分 析 时 间 ， 
降低 柱 效率 。 ( ) 
139. 气相 色谱 分 析 中 归 一 化 法 定量 的 唯一 要 求 是 : 样品 中 所 有 组 分 都 流出 
色谱 柱 。 ( ) 
140. 气相 色谱 检测 器 中 氧 火 焰 检 测 器 对 所 有 物质 都 产生 响应 信号 。 ( ) 
141. 气相 色谱 气 路 安装 完毕 后 ， 应 对 气 路 密封 性 进行 检查 。 在 检查 时 ,为 
避免 管道 受 损 ， 常 用 肥皂 水 进行 探 漏 。 ( 
142. 用 气相 色谱 法 定量 分 析 样品 组 分 时 ， 分 离 度 应 至 少 为 1.0。 ( ) 
143. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 检 测 器 温度 可 以 低 于 柱 温 度 。 ( ) 
144. 高 效 液 相 色 谱 分 析 中 ， 固 定 相 极 性 大 于 流动 相 极 性 称 为 正 相 色谱 法 。 





( ) 

145. 高 效 液 相 色 谱 仪 的 流程 为 : 高压 泵 将 储 液 絮 中 的 流动 相 稳 定 输送 至 分 

析 体 系 ， 在 色谱 柱 之 前 通过 进 样 器 将 样品 导入 ， 流 动 相 将 样品 依次 带 入 预 柱 和 色 
谱 柱 ， 在 色谱 柱 中 各 组 分 被 分 离 ， 并 依次 随 流 动 相 流 至 检测 器 ， 检 测 到 的 信号 送 
至 工作 站 记录 、 处 理 和 保存 。 ( ) 
146. 液 相 色谱 中 ， 分 离 系统 主要 包括 柱 管 、 固 定 相 和 色谱 柱 箱 。  (  ) 








147. 液 - 液 分 配色 谱 的 分 离 原理 与 液 - 液 萃取 原 理 相同 ， 都 是 分 配 定律。 
J 
148. 因 为 高 压 氧气 钢瓶 需 避 免 日 栖 ， 所 以 最 好 放 在 楼 道 或 实验 室 里 。 
( ) 
149. 在 液 相 色 谱 中 ， 试 样 只 要 目 视 无 颗粒 即 不 必 过 滤 和 脱 气 。 (о) 
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. 180. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





高 级 工 操作 技能 鉴定 考核 试题 


一 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 水 中 的 硝酸 盐 氮 

1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 7 为 100% ， 测 定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 

(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓 
度 约 为 10pg/mL 的 待 测 溶液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~ 350nm 范围 内 测定 
吸光 度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 (217nm 附近 ) 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 硝酸 盐 氮 标准 溶液 ， 稀 释 成 一 系 
列 不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~16pg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 
然后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 

(4) 样品 的 测定 ”根据 上 述 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测 量 结果 ， 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 






































紫外 分 光 光 度 法 测定 水 中 的 硝酸 盐 氮 试验 记录 表 





日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 


比 色 亚 的 
比 色 亚 的 校准 透射 光度 
上 色 亚 的 校准 нун 透射 比 吸光 













































































比 色 下 配套 性 结论 
吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
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. 181. 





标准 系列 溶液 的 体积 





( 续 ) 


待 测 样品 



























































































































































吸光 度 
浓度 
从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 
Е a 测定 相对 本 次 测定 
待 测 样品 的 浓度 吸光 度 | ня сени 
数据 人 处理; 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲线 
2. 计算 公式 
3. 有 关 数 据 计 算 
结论 
5. 评分 标准 
紫外 分 光 光 度 法 测定 水 中 的 硝酸 盐 氮 评分 记录 表 
开始 时 间 结束 时 间 : Н. 
配 分 扣 分 标 
项 安 Я я 
页 目 考核 内 容 分 5 Жж 0 ЖУА 扣 分 
正确 0 
玻璃 仪器 的 选择 ( 容量 瓶 、 吸 量 管 规格 ) 0.5 
不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 
未 洗 净 0.5 
ВВ 正确 0 
仪器 准 | |[ 色 mm 规格 的 选择 ( 视 仪器 而 定 ) 0.5 
备 (3 分 ) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 
未 洗 净 0.5 
进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 
ЖМ 1 
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· 182 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 5 ж іш #17 
- /分 е жид |7 
А 进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插入 溶液 前 及 调节 液 面前 应 用 滤纸 ЯР 进行 0 
擦拭 管 尖 部 ”| 未 进行 0.5 
放出 溶液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 瓶 倾斜 约 т 169 0 
30"， 管 尖 抵 容量 瓶 内 壁 ， 深 液 自然 流下 | 不 正确 0.5 
еа а ЕЕ Е.А РЕ БЛ = г 189 0 
溶液 的 | 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s 后 移 开 0.5 т 7 
制备 - 
进行 0 
(4 分 ) 蒸馏 水 稀释 至 容量 瓶 3/4 体积 时 平 摇 ”| 0.5 
未 进行 0.5 
а Е 进行 0 
加 蒸馏 水 至 近 标 线 约 1cm 处 等 待 1 ~2min 0. 5 
未 进行 0.5 
. е | ИЕ 0 
ИИ ЛЕК ВЕ Е 0. 5 
不 准确 0.5 
正确 0 
62] 0.5 
不 正确 0. 5 
1ЕЁ 0 
手持 0.5 
不 正确 0. 5 
ее ДТ 0 
待 测 溶液 润 洗 05 [一 一 
未 进行 0.5 
И 正确 0 
еа 溶液 高 度 0.5 
的 使 用 进行 0 
(3 分 ) ва 0. 5 — — 
未 进行 0.5 
И 进行 0 
同 组 比 色 亚 透 光度 的 校正 0.5 
未 进行 0.5 
| _ — 进行 0 
测定 后 ， 比 色 严 洗 净 ， 控 干 保存 0.5 
未 进行 0.5 
Е ED 0 
分 光 光 | 波长 的 选择 | 
度 计 的 不 正确 0.5 
操作 进 和 0 
(3 分 ) | 关闭 光 门 ,调整 7 为 0 аы 
未 进行 0.5 
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( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 2 1 5 12 
项 目 考核 内 容 分 5 ж ш 好 жи | 
参 比 溶液 置 于 光路 ， 调 整 7 Л 100% (А = | 进行 0 
分 光 光 0) 未 进行 1 
度 计 的 正确 0 
. 吸光 度 稳定 后 读数 0.5 
操作 不 正确 0. 5 
(3 分 ) 进行 0 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 置 好 防 尘 置 0.5 - 
未 进行 0.5 
吸 量 管 吸 取 未 知 溶液 若干 ， 在 容量 瓶 中 1Е3 0 
定 容 不 正确 2 
正确 0 
绘制 吸收 曲线 2 
定性 测 不 正确 2 
定 (8 分 ) 正确 0 
比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 2 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 
不 正确 2 
正确 0 
正确 配制 标准 系列 溶液 (不 少 于 4 个) 1 
不 正确 1 
配制 试 样 溶液 一 次 完成 1 未 完成 1 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 于 标准 曲线 5 正确 0 
线性 范围 内 不 正确 2 
_ 正确 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 1 - 
不 正确 1 
正确 0 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 - 
定量 不 正确 1 
测定 0. 999 0 
测定 | 标准 曲线 线性 好 ， 相 关系 数 在 0.999 以 上 | 4 |” 
(14 分 ) <0. 999 4 
ЕО 全 0 
图 上 标注 项 目 齐 全 1 - 
不 全 0. 5/ 项 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 人 
奈 准 曲线 斜率 284 
| - 不 符合 І 
正确 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 — 
不 正确 1 
正确 0 
计算 公式 正确 1 
不 正确 1 
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. 184 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 ра i Б 2 
项 目 考 核 内 容 У 考核 记录 Ж/А 扣 分 
好 <2% 0 
测定 准 | 较 好 2% -3% 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 6 
(10 分 ) | 较 差 5% ~7% 8 
差 >7% 10 
规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 
不 规范 1/ 项 
原始 记 有 原始 记录 0 
“| 数据 填 在 原始 记录 上 1 一 
(5 分 ) 无 原始 记录 1 
符合 0 
更 改 数 值 2 
不 符合 2 
提前 每 拖 后 
完成 Smin #11 分 ， 
180 тт 完成 В] 
时 间 т 按 200min 未 完 
超时 成 ,终止 考试 





Н, 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
二 、 紫 外 分 光 光 


1. 时 间 定 额 


























度 法 测定 山梨 酸 的 含量 


180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 


2. 安全 文明 操作 


1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 


2) 遵守 实验 室 规 则 ， 


认真 、 如 实 记 录 试 验 数 据 。 





3) 保持 试验 台面 及 周 赎 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 


3. 操作 步骤 


(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒙 馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 


Б, ит Х 100%, № 








I 定 男 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 


成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 


(2) 吸收 曲线 的 绘制 
度 约 为 10pg/mL 的 待 测 溶 


准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL ЕЕ Не ВИЕ 
液 ， 以 蒸 饮水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~ 300nm 范围 内 测定 




















吸光 度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 碍 得 最 大 吸收 波长 。 


(3) 标准 曲线 的 绘制 





准确 吸取 一 定量 的 山梨 酸 标准 溶液 ， 稀 释 成 一 系列 
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不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16ug/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 
然后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 
(4) 样品 的 测定 ”按照 上 述 的 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测量 结 
从 标准 曲线 查 出 样品 的 浓度 。 
(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 
4. 数据 记录 与 计算 
紫外 分 光 光度 法 测定 山梨 酸 的 含量 试验 记录 表 



























































日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 
Ей 
比 色 亚 的 校准 透射 比 吸光 度 
I 校准 规格 透射 朋 光 
ША 





























吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 

绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 

标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样 
吸光 度 
浓度 

从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 






































ај 
пн 




















测定 相对 本 次 测 


待 测 样品 的 浓度 吸光 度 
待 测 样品 的 浓 0496] НЕ ЕН 





гы 


























数据 处 理 ; 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲 














у 





59) 


. 计算 公式 


> 


. 有 关 数 据 计 算 





ух 
ығ 
БЯ 
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· 186 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
5. 评分 标准 
紫外 分 光 光 度 法 测定 山梨 酸 的 含量 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 : 
配 分 扣 分 标 
项 目 核 容 ПЕ 
考核 & Ит я ив хх п 扣 分 
正确 0 
玻璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 吸 量 管 规格 ) 0.5 
不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 
未 洗 净 0.5 
Cas 比 色 严 规格 的 选择 ( 视 仪 器 而 定 ) 0. 5 т - 
备 (3 分 ) - “| 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 
未 洗 净 0.5 
进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 — 
未 进行 1 
З д 
吸 量 管 的 润 洗 05 | 一 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插入 溶液 前 及 调节 液 面 前 应 用 滤纸 пах 进行 0 
擦拭 管 尖 部 | 未 进行 0.5 
放出 溶液 时 吸 量 管 垂 直 ， 容 量 瓶 倾斜 约 на 1Е3 0 
30°, АЕ, КИЕ | 不 正确 0.5 
本 网 ET 0 
溶液 的 | 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s 后 移 开 0.5 - 
准备 不 正确 0.5 
45 进行 0 
(4 分 ) | 用 蒸馏水 稀释 至 容量 瓶 3/4 体积 时 平 摇 “| 05 上 
未 进行 0.5 
ТЕ н 进行 0 
加 蒸馏 水 至 近 标 线 约 lem 处 等 待 1 ~2min 0. 5 
未 进行 0.5 
. ИЕ 0 
逐 滴 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 0.5 ДА 
不 准确 0.5 
1Е8 
62] 0.5 ЕЯ 2 
不 正确 0.5 
正确 0 
手持 0.5 
Не 不 正确 0.5 
的 使 用 行 б 
рган 
(3 分 ) 待 测 溶液 润 洗 0.5 
未 进行 0.5 
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( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 记 я 
该 容 Zk 考核 іш ж у 扣 分 
正确 0 
溶液 高 度 0.5 
不 正确 0.5 
| 进行 0 
наш оу 0. 5 
未 进行 0.5 
的 使 用 
行 0 
(3 分) | 同 组 比 色 血 透 光度 的 校正 05 | 一 
未 进行 0.5 
、 2 с 进行 0 
测定 后 ， 比 色 亚 洗 交 ， 控 干 保存 0.5 
未 进行 0.5 
、 正确 0 
波长 的 选择 0.5 
不 正确 0.5 
Ns 进行 0 
ИГ], Ут МО 0. 5 
分 光 光 未 进行 0.5 
度 计 的 | 参 比 溶液 置 于 光路 ， 调 整 7 为 100% (А = 进行 0 
操作 10) 未 进行 1 
(3 分 ) 正确 0 
吸光 度 稳定 后 读数 0.5 
不 正确 0.5 
5. 进行 0 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 甸 好 防 尘 馈 0.5 
未 进行 0.5 
吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干 ， 在 容量 瓶 中 JE 而 0 
定 容 不 正确 2 
正确 0 
绘制 吸收 曲线 2 
定性 测 不 正确 2 
定 (8 分 ) 正确 0 
比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 2 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 
不 正确 2 
本 正 而 0 
正确 配制 标准 系列 溶液 (不 少 于 4 个 ) 1 
= 不 正确 1 
ХЕ 88 
测定 配制 试 样 溶液 一 次 完成 1 未 完成 1 
(14 分 )| _. de а Е н 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 于 标准 曲线 ， 正确 0 
线性 范围 内 不 正确 2 
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. 188 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 核 容 ЇЕ я 
Г) 考核 内 容 2. р 是 未 ут 扣 分 
正确 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 1 - 
不 正确 1 
ED 0 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 . 
不 正确 1 
0. 999 0 
标准 曲线 线性 好 ， 相 关系 数 在 0.999 以 上 | 4 2 
<0.999 4 
т В о 
测定 图 上 标注 项 目 齐 全 1 — 
(14 分 ) 不 全 0. 5/ 项 
ee 符合 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 
不 符合 1 
ED 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 
不 正确 1 
ED 0 
计算 公式 正确 1 Я 
不 正确 1 
好 <2% 0 
测定 准 | 较 好 2% -3% 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 6 
(10 分 ) | 较 差 5% ~7% 8 
差 >7% 10 
规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 2 
不 规范 1/ 项 
原始 记 有 原始 记忆 0 
“| 数据 填 在 原始 记录 上 1 Е 
录 (5 分 ) 无 原始 记录 1 
符合 0 
更 改 数值 2 : 
不 符合 2 
Фат 每 拖 后 
完成 Smin 扣 1 分 
180min 完成 时 
时 间 са Гоа 未 完 
超时 成 ,终止 考试 











注 : 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 


三 、EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 与 CoSO, 含量 的 测 


1. 时 间 定 额 
180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 
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2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) EDTA (0.05mol/L) 标准 溶液 浓度 的 标定 ” 称 取 1.5g (т) 于 850%C + 
50C 灼 烧 至 恒 重 的 工作 基准 物 一 一 氧化 锌 [M(Zn0) = 81.38g/mol] 置 于 100mL 
小 烧杯 中 ， 用 少量 水 润 湿 ， 加 入 20mL 盐酸 (20%) 溶解 后 定 容 于 250mL 容量 
瓶 中 。 移 取 25.00mL 上 述 溶液 置 于 250mL 锥 形 瓶 中 ， 加 75mL 水 ， 用 氨水 
(10%) 调 至 溶液 pH =7 ~8， 加 10mL МН,-МН,СІ 缓冲 溶液 (pPH=10) 及 5 滴 
铬 黑 T (5g/L)， 用 待 标定 的 EDTA 溶液 滴定 至 溶液 由 紫色 变 为 纯 蓝 色 ， 消 耗 
EDTA 溶液 的 体积 为 V。 平行 标定 4 次， 同时 做 空白 试验 ， 消 耗 EDTA 溶液 的 体 
积 为 内 。EDTA 标准 滴定 溶液 的 浓度 c(EDTA) (单位 为 mol/L) 的 计算 公式 为 








c(EDTA) = 





(У-И,) х81. 38 

(2) СоЅ0, 含量 的 测定 ” 称 取 Со50, [ М ( Со$0, ) = 154. 99g/mol] 液体 样品 
2.55 (т), ， 精 确 至 0. 00015, #Т 50м. 水 中 ， 用 上 述 已 标定 好 的 0. О5шо ИТ, 的 
EDTA 标准 滴定 溶液 滴定 至 近 终 点 ( 离 终 点 1mL 内 ) 时 ， 加 10mL МН,-МН.С1 3 
冲 溶液 (рН=10) 及 0. 2; 紫 脲 酸 馆 混合 指示 剂 ， 瓜 匀 ， 继 续 用 0. 05mol/L ED- 
ТА 标准 滴定 溶液 滴定 至 溶液 呈 紫 红色 为 终点 ， 共 消耗 EDTA 标准 溶液 体积 为 V， 
平行 测定 3 次 。CoS0O, 的 质量 分 数 w( CoSO,) (以 g/kg 表示 ) 的 计算 公式 为 


eo 8 аур 


т х 1000 
4. 数据 记录 与 计算 
EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 温度 : 


编号 项 目 1 2 3 4 











т( 10) /5 








Уз (ЕБТА) ZnmL 





Ури, 





Уз /mL 





Ув ть 

















V(EDTA)/mL 
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能 试题 + 模拟 试卷 ) 


(理论 试题 + 技 





编号 项 目 





计算 公式 





c(EDTA)/(mol/L) 





c( EDTA)/( mol/L) 





相对 极 差 (% ) 














计算 





ЕЯ 








т(СоЅ0, )/g 











Уз СЕРТА) /mL 





Унт, 





У, 





Ува, 





Ү(ЕРТА )/mL 











с( ЕБТА ) / (01/1) 





计算 公式 





0(Со50, ) (%) 











Ww( CoS04 ) (%) 





相对 极 差 ( % ) 





计算 
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5. 评分 标准 
EDTA 标准 溶液 浓度 的 标定 与 CoSO, 含量 的 测定 评分 记录 表 
开始 时 间 结束 时 间 : Н. 
配 分 扣 分 标 
项 目 号 核 容 核 记 录 扣 分 说 明 扣 
ў] я 5 их 分 考 Ж i 分 说 Ж 分 
| 天 平水 平 的 检查 ,| ，。 进行 天 平 的 检查 0.5 分 ,| 0 
托盘 的 清扫 | 未 进行 托盘 的 清扫 0.5 分 0.5 
正确 0 
2 样品 的 取 放 0.5 一 不 可 倒 扣 分 
正确 0.5 
规范 Е 0 
3 称 量 操作 1 不 可 倒 扣 分 
不 规范 1 
4 样品 洒落 0. 5 重 称 每 重 称 一 次 扣 2 分 | 0.5 
(一 ) 在 规定 量 +5% 内 0 
天 平 在 规定 量 + 10% 内 0.5 
у 5 Zn0 的 称 样 量 范 围 1 最 多 扣 6 分 
称 量 超出 10% 一 次 1 
(5 2) 超出 10% 重 称 一 次 2.0 
未 超出 称 样 量 范围 0 
6 Со50, 称 样 量 范围 | 0.5 超出 称 样 量 范围 最 多 扣 2 分 0.5 
超出 重 称 2 
陈 量 结束 后 样品 复位 0 
7 м А я я 后 样品 0 5 位 不 可 个 扣 分 
复位 不 复位 0.5 
НЕ Ля ЕК 进行 = 0. 5 
8 |_ | 0.5 可 倒 扣 分 
у, АЕ 未 进行 0.5 
、 正确 0 
(二 ) | 1 样品 的 溶解 2 - 可 倒 扣 分 
不 正确 2 
试 液 国生 规范 И Р 
的 制 | 2 反应 放置 时 间 2 一 可 倒 扣 分 
不 规范 2 
下 正确 0 
(5 分 ) з 加 水 操作 1 一 不 可 倒 扣 分 
不 正确 1 
已 试 0 
1 滴定 管 试 漏 0.5 不 可 倒 扣 分 
(三 ) 未 试 0.5 
滴定 ЗЕ 0 
人 | | 滴定 管 润 洗 方法 “| 0.5 上 一 不 可 个 扣 分 
操作 不 规范 0.5 
(5 分 ) | Д 碰 去 0 
3 滴定 管 尖 残 液 1 可 倒 扣 分 
未 碰 去 1 
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. 192 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 | 序号 容 іс Я [分 说 昌 17 
ЕИ 分 考核 记 录 扣 分 说 明 准 /分 | 所 分 
滴定 与 摇 瓶 操作 自如 0 
4 1 不 可 倒 扣 4 
配合 不 熟练 аи 1 
(三 ) 终点 控制 ( 半 滴 定 8.5 半 滴 控制 好 每 失误 一 次 扣 0. 5 0 
滴定 控制 技术 ) | 半 滴 控 制 差 分 , 最 多 扣 1 分 0.5 
操作 ТЕ 每 失误 一 次 0 
ду 6 | 终点 判断 1 < ано 
(5 7) 终点 不 正确 分 ， 最 多 扣 2 分 1 
и 正确 每 失误 一 次 扣 0.5| 0 
7 读数 0.5 м 
不 正确 分 ， 最 多 扣 1 分 0.5 
试验 过 程 中 的 台 整洁 有 序 0 
2 а 不 可 倒 扣 分 
文明 面 、 废 液 、 纸 悄 等 脏 、 乱 0.5 
操作 试验 后 台面 、 试 整理 0 
2 0.5 不 可 倒 扣 
(1 分 ) 剂 、 仪 器 放 回 原 处 未 整理 So 0.5 
未 损坏 — 0 
1 仪器 损坏 0.5 不 可 倒 扣 分 
损坏 0.5 
完整 、 规 范 涂改 记录 者 取消 0 
5 原始 记录 а | 7 в. іо ВАН 
不 完整 、 不 规范 试 资格 0.5 
(五 ) 是 否 使 用 法 定 计量 是 0 
~ oT 人 
数据 3 单位 0.5 不 可 倒 扣 分 те 
бе 符合 规则 Е 0 
处 理 | 4 | 有 效 数字 运算 0.5 一 一 一 不 可 倒 扣 分 
及 报 不 符合 0.5 
告 (4 正确 公式 、 校 正 值 错误 | 0 
分 ) 计算 方法 (公式 、 т 扣 1 分 ， 计 算 结果 错 
校正 值 ) 及 结果 | 误 一 个 扣 1 分 ,最 多 
不 正确 +13 分 1.5 
Е 报告 (完整 、 明 确 、 м 规范 无 报告 或 虚假 报告 | 0 
清晰 ) | 不 规范 者 记 0 分 0.5 
10 <0. 24% 0 
本 8 >0.24%, <0. 48% 2 
М _ Е 6 >0.48%, <0. 72% 4 
评价 | 1 标定 结果 精密 度 
(04 4 >0.72%, =0.96% 6 
2 >0.96%, <1.20% 8 
0 >1.20% 10 
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(2%) 
И 配 分 扣 分 标 
项 目 | 序号 考 核 内 容 考核 记 ж 扣 分 说 明 扣 分 
/分 准 / 分 
<0. 30% 0 
>0.30% ，<0.6% 2 
| >0.6%, «0.90% 5 
2 标定 结果 准确 度 7 
>0.90%, <1.2% 4 
>1.2%, <1.5% 6 
>1.5% 7 
<0. 15% 
С 测定 结果 精密 度 20.3%, <0. 45% 2 
平 全 | 3 |( 极 差 / 平 均 浓度 ) | ° 
х. РИ Е 三 0. % А Op 
во 度 0.45% ，<0.60% 3 
=0. 60% 5 
<0. 20% 0 
>0.20%, «0. 40% 1 
>0.40%, «0. 80% 3 
4 测定 结果 准确 度 8 
>0.80%, <1.2% 4 
>1.2%, <1.5% 6 
>1.5% 8 
(七 ) 完成 时 间 ( 从 开 考 | 测定 开始 时 间 每 延 时 5min #0 1 分 ， 
操作 Н 发 出 到 提交 报 | 时 间 最 多 延 时 20min， 超 出 
时 间 告 ) 180min| ”结束 时 间 规定 时 间 终 止 考试 


注 : 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 

四 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 矿 基 水 杨 酸 的 含量 

1. 时间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 T 为 100% ,测定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 
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(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓 
度 约 为 10kg/mL 的 待 测 深 液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~ 350nm 范围 内 测定 
吸光 度 ， 绘制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 磺 基 水 杨 酸 标 准 溶 液 ， 稀 释 成 一 
系列 不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16kg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 
度 ， 然 后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 

(4) 样品 的 测定 “根据 上 述 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测量 结 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 

紫外 分 光 光 度 法 测定 磺 基 水 杨 酸 的 含量 试验 记录 表 
















































































日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 
比 色 严 的 
比 色 亚 的 校准 透射 比 光度 
I 校准 规格 透射 吸光 
比 色 严 配套 性 结论 



































吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样品 
吸光 度 
标准 吸光 度 
浓度 
从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 






















































































测定 相对 本 次 测定 


待 测 样品 的 浓度 吸光 度 НЕ 的 结果 





























数据 处 理 ; 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲 














у 





2. 计算 公式 


3. 有 关 数 据 计算 





数据 处 理 . 





结论 : 
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5. 评分 标准 


紫外 分 光 光 度 法 测定 磺 基 水 杨 酸 的 含量 评分 记录 表 


































































































































































































































































































































































































开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 : 
Ра 配 分 А 扣 分 标 
项 目 я жи я 分 考核 记录 扣 分 说 明 ЖА 扣 分 
玻璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 吸 正确 0 
量 管 规格 ) 不 正确 0.5 
、 洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 - 
未 洗 净 0.5 
仪器 ` у М 一 е 
准备 比 色 亚 规 格 的 选择 ( 视 仪 器 而 аа 1Е9 0 
(зА) Е) 不 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 
未 洗 净 0.5 
进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 3А 
未 进行 1 
进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插入 溶液 前 及 调节 液 玫 вы 进行 0 
前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 | 未 进行 0.5 
放出 洲 液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 正确 0 
瓶 倾 斜 约 30%"， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 
壁 ， 溶 液 自 然 流下 不 正确 0.5 
溶液 的 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s И 1Е9 0 
制备 后 移 开 不 正确 0.5 
(4 分 ) 蒸馏 水 稀释 至 容量 瓶 3/4 体 а 进行 0 
积 时 平 摇 | 未 进行 0.5 
加 蒸馏 水 至 近 标 线 约 1cm 处 等 Р 进行 0 
待 1~2min 未 进行 0.5 
ИЕ 0 
逐 滴 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 0.5 
不 准确 0.5 
正确 0 
$15 0.5 
不 正确 0.5 
手持 0.5 Е 9 
(а 等 
不 正确 0.5 
的 使 用 = А 
274] 
(3 分 ) | 用 待 测 溶液 润 洗 0.5 一 一 
未 进行 0.5 
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. 196 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 жи я 记 司 分 说 日 5 
2 ЕЗ р 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
Е 正确 0 
溶液 高 度 0.5 
不 正确 0.5 
进行 0 
名 реш 0. 5 
кеш Бет 
未 进 0.5 
的 使 用 
та т 
(3 分 ) | 同 组 比 色 血 透 光度 的 校正 0.5 — 
未 进行 0.5 
Ў л, Ше ШУ, Е в 进行 0 
保存 | 未 进行 0.5 
| 正确 0 
波长 的 选择 0.5 
不 正确 0.5 
SR 进行 0 
关闭 光 门 ， 调 整 7 为 0 0.5 
分 光 光 未 进行 0.5 
度 计 的 | 参 比 溶液 置 于 光路 ， 调 整 7 为 + 进行 0 
操作 |100% (4=0) 未 进行 1 
и 
(3 分 ) Е 正确 0 
吸光 度 稳定 后 读数 0.5 
不 正确 0.5 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 置 好 防 进行 0 
ИМ 0.5 ЕК 
й 未 进行 0.5 
吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干 ,| ， 正确 0 
在 容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
绘制 吸收 曲线 2 = ? 
то Е | 不 正确 2 
测定 
8) ОИЕ | ТЕ 0 
比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 2 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 
不 正确 2 
正确 配制 标准 系列 溶液 (不 少 ТЕ 0 
а ВИЧ 不 正确 1 
人 完成 0 
测定 | ”配制 试 样 溶液 一 次 完成 1 人 
(14 分 ) та ь 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 正确 0 
于 标准 曲线 线性 范围 内 不 正确 2 









































第 三 部 分 “高 级 工 鉴定 考核 试题 库 197 = 






















































































































































































( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 容 记忆 0 分 说 日 
项 目 жи я 分 考核 记录 扣 分 说 明 Ну 
正确 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 1 
不 正确 1 
正确 0 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 
不 正确 1 
标准 曲线 线性 好 ， 相 关系 数 在 4 > 0. 999 0 
0. 999 以 上 <0. 999 4 
定量 全 0 
测定 图 上 标注 项 目 齐全 1 
守 合 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 
不 符合 1 
正确 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 
不 正确 1 
正确 0 
计算 公式 正确 1 
不 正确 1 
好 <2% 0 
测定 准 较 好 2% -3% 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 6 
(10 Я) 较 差 5% ~7% 8 
差 >7% 10 
| 规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 
不 规范 1/ 项 
原始 р 
有 原始 记录 0 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 
(5%) 无 原始 记录 1 
符合 0 
更 改 数 值 2 
不 符合 2 
ый 每 拖 后 Smin 扣 1 Ф, 
he 180min 完成 按时 200min 未 完成 ， 
超时 终止 考试 




















注 : 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
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五 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 葵 甲 酸 的 含量 

1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 7 为 100% ， 测 定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 

(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓 
度 约 为 10pg/mL 的 待 测 涂 液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~300nm 范围 内 测定 
吸光 度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 茶 甲 酸 标 准 溶液 ， 稀 释 成 一 系列 
不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16pg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 
然后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 

(4) 样品 的 测定 ”根据 上 述 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测 量 结果 ， 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 









































紫外 分 光 光度 法 测定 茶 甲 酸 的 含量 试验 记录 表 













































































日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 
比 色 亚 的 
比 色 加 的 校准 Л 光度 
上 色 亚 的 校准 规格 透射 比 吸光 
比 色 严 配套 性 结论 














吸收 曲线 测定 数据 


















































波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样品 




















吸光 度 
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(2) 


КИШ 


从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 








































































































































































































ты РИ 测定 相对 本 次 测定 
待 测 样品 的 浓度 吸光 度 сж Рона 
数据 处 理 : 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲线 
2. 计算 公式 
3. 有 关 数 据 计 算 
结论 
5. 评分 标准 
紫外 分 光 光 度 法 测定 茶 甲 酸 的 含量 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 : 
本 人 扣 分 标 
项 容 ЕЕ 说 日 
项 目 ж ж 四 I я А 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
玻璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 吸 ба 正确 0 
量 管 规格 ) | 不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 一 
仪器 未 洗 净 0.5 
色 亚 规格 的 选择 ( 视 仪器 而 正确 0 
准备 规格 的 选择 ( 视 仪 器 而 и 2 
(3 分) | 是 ) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清 ; 0.5 
未 洗 净 0.5 
行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 
未 进行 1 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 С о 
АУ ИЕ = НУ | 
区 未 进行 0.5 
| 用 
(4 分 ) | 吸 量 管 插入 溶液 前 及 调节 液 面 | ，。 进行 0 
前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 | 未 进行 0.5 
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· 200 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 容 记忆 [0 分 说 日 2 
该 内 容 7. 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
放出 溶液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 正确 0 
瓶 倾斜 约 30* ， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 
壁 ， 溶 液 自然 流下 不 正确 0.5 
溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s а 正确 0 
后 移 开 | 不 正确 0.5 
溶液 的 蒸馏 水 稀释 至 容量 新 3/4 体 ПЕ 进行 0 
制备 | 积 时 平 摇 | 未 进行 0.5 
и 
(4 分 ) | асат тен 处 等 Е 0 
待 1~2min | 未 进行 0.5 
准确 0 
逐 滴 加 入 莹 饮水 稀释 至 刻度 0. 5 
不 准确 0.5 
TET 0 
#5] 0.5 
不 正确 0.5 
ET 0 
手持 0.5 
不 正确 0.5 
| А 进行 0 
待 测 溶液 润 洗 0.5 ри 
未 进行 0.5 
ЭРЕ 正确 0 
容 液 高 度 0.5 
Нш 2: 不 正确 0.5 
的 使 用 — 
(3 分 ) | наши ое . 
未 进行 0.5 
进行 0 
同 组 比 色 严 透 光 度 的 校正 0.5 _ 
未 进行 0.5 
х5, Шеш, Т 进行 0 
0.5 
保存 未 进行 0.5 
1Е9 0 
波长 的 选择 0.5 一 
分 光 光 不 正确 0.5 
НЕО 进行 0 
度 计 的 | 关闭 光 门 ， 调 整 + 为 0 05 上 一- 
操作 未 进行 0.5 
РА Ун: 
G 分 ) | ашни, е 为 | 进行 0 
100% (4=0) 未 进行 1 
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( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 容 i i 
项 目 考 核 内 容 И. 考核 记录 扣 分 说 明 扣 分 
КРЕ 正确 0 
分 光 光 | 吸光度 稳定 后 读数 0.5 Е 
度 计 的 不 正确 0.5 
操作 | 测定 结束 后 关闭 电源 ， 音 好 防 本 进行 0 
G3 分 ) (ав | 未 进行 0.5 
吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干 ， А 正确 0 
在 容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
绘制 吸收 曲线 2 р. Ь 
a | 不 正确 2 
测定 
у 四 О 1Е9 0 
(8 分 ) | ”比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 | 2 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 
不 正确 2 
正确 配制 标准 系列 溶液 (>5| ， ТЕ 0 
个 ) 不 正确 2 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 1Е0 0 
于 标准 曲线 线性 范围 内 不 正确 2 
1Е9 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 1 
不 正确 1 
1Е9 0 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 
不 正确 1 
ие е. >0. 9999 0 
测定 | 标准 曲线 相关 系数 4 
(14 分 ) <0. 9999 4 
全 0 
图 上 标注 项 目 齐全 1 
不 全 0. 5/ 项 
斜率 接近 1 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 
斜率 <0.8 1 
ИТИ 正确 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 
不 正确 1 
ET 0 
计算 公式 正确 1 
不 正确 1 
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· 202 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 Г 1215 АМН 7 
项 目 考核 内 容 А 考核 记录 扣 分 说 明 ЖА 扣 分 
好 <2% 0 
测定 准 | 29 2% -3% 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 6 
(107) | 较 差 5% -7% 8 
差 >7% 10 
. 规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 
不 规范 1/ 项 
м 
原始 有 原始 记录 0 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 | 
(5 分) 无 原始 记录 1 
正确 修改 0 
修改 错误 数值 2 
不 正确 修改 2 
а. 提前 每 拖 后 5min 扣 1 分 ， 
е 180 тіп 完成 按时 200min 未 完成 ， 
超时 终止 考试 























注 : 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 

六、 紫外 分 光 光 度 法 测定 水 杨 酸 的 含量 

1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 7 100% ， 测 定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 

(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 5mL， 置 于 50mL 容量 瓶 中 配 成 浓度 
约 为 10pg/mL 的 待 测 溶液 ， 以 芋 馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~350nm 范围 内 测定 吸 
光度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 水 杨 酸 标 准 溶液 ， 稀 释 成 一 系列 
不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16pg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 
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然后 以 浓度 为 模 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐标 绘制 出 标准 曲线 。 

(4) 样品 的 测定 ”根据 上 述 方法 配制 2 份 试 样 进行 测量 ， 根 据 测量 结果 ， 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 











日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 








Ее АУ 
比 色 四 的 校准 Е. 吸光 度 
上 的 校准 规格 透射 比 а; 



























































Ка ШОН 
吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样 
吸光 度 
浓度 
从 标准 曲线 上 查 得 待 测 样品 的 数据 









































Еп 


















































测定 相对 本 次 测定 


待 测 样品 的 浓度 吸光 度 НЕ 的 结果 





























数据 处 理 . 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲线 
































2. 计算 公式 


3. 有 关 数 据 计算 





№ 
8; 


. 204 . 
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(理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





5. 评分 标准 


紫外 分 光 光 度 法 测定 水 杨 酸 的 含量 评分 记录 表 














































































































































































































































































































































































































开始 时 间 : 结束 时 间 : Н: 
配 分 扣 分 标 
项 目 考 核 内 容 /分 | 考核 记录 扣 分 说 明 И 扣 分 
广 仪 器 的 选择 ( 容量 瓶 、 正确 0 
м. ЈА е 有 有 错误 扣 分 
量 管 规格 ) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 кетч 有 错误 扣 分 
КСЕ А 
Ив а Ш ВОВЕ (Л ТАТ 正确 0 
准备 | 定 ) 05 в 有 错误 扣 分 
(3) ХЕ. КЕ. 0. 5 
Нет 0.5 ы 有 错误 扣 分 
УВ Г 
И 未 洗 净 жи 0.5 
进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 Е 有 错误 扣 分 
А2117] 
Е 进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
_ 吸 量 管 插入 溶液 前 及 调节 液 тя 进行 有 错误 扣 分 0 
前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 未 进行 0.5 
放出 海 液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 ТИ р 
瓶 倾 斜 约 30" ， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 有 错误 扣 分 
壁 ， 溶 液 自然 流下 不 正确 0.5 
溶液 的 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s т 正直 有 错误 扣 分 0 
制备 后 移 开 不 正确 0.5 
42 ИЛС ЖЕ 25 АЈ 3/4 进行 0 
(4 分 ) 容量 瓶 体 bs =. J 有 错误 扣 分 
ААВ 进行 0. 5 
ыы Т 进行 有 错误 扣 分 0 
ВЕТ ~2min 未 进行 0.5 
ИЕ 0 
逐 滴 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 0.5 有 错误 扣 分 
不 准确 0.5 
正确 0 
摇 匀 0.5 一 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
正确 0 
Шаш 手持 0. 5 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
的 使 用 
Ил] 
(3 分 ) 待 测 溶液 润 洗 0.5 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
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( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 ж в 容 іся 分 说 4 
该 内 容 /分 | 考核 记录 扣 分 说 明 жид | 
E 确 0 
溶液 高 度 а 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
进行 0 
нар | Ва Я 有 错误 扣 分 
的 使 用 
(3 分 ) | 同 组 比 色 册 透 光度 的 校正 。 | 0.5 т — 有 错误 扣 分 
过 位 0.5 
МЕРЕ а Е, #3 进行 本 0 
保 在 0.5 т 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
E 确 0 
波长 的 选择 0.5 | 一 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
进行 0 
关闭 光 门 ,调整 > 为 0 0.5 有 错误 扣 分 
分 光 光 未 进行 0.5 
度 计 的 | 参 比 溶液 置 于 光路 , ИЕ | 进行 ыы 0 
操作 |100% (4=0) 未 进行 си 1 
(3 分 ) | 
E 确 0 
吸光 度 稳定 后 读数 0.5 有 错误 扣 分 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 鹿 好 防 进行 、 0 
ды 0.5 етт 有 错误 扣 分 Е. 
十 271] . 
用 吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干 ， 1ЕЙ Е с 
ох 8. Ит cz ук 
容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
ТЕЖ 0 
定性 | АМОНА 2 有 错误 扣 分 
二 不 正确 2 
ХЕ, 
ТЕЗ 0 
37) 比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 | 2 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
ТЕЗ 0 
定性 结果 2 = 有 错误 扣 分 
КЕ 2 
ЕА С25 ， 正确 ана 9 
a 日 
ЖЕ | 个 ) 不 正确 2 
测定 
(14 分 ) | 正确 配制 试 样 溶液 吸光 度 处 正确 . 0 
于 标准 曲线 线性 范围 内 
ВА ИЕ НН АЕ 6 不 正确 2 
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.206 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 2х а МН] 02 
夺目 考核 内 容 и 考核 记录 扣 分 说 明 Ж 扣 分 
正确 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 1 有 错误 扣 分 
不 正确 1 
正确 0 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 有 错误 扣 分 
不 正确 1 
>0. 9999 0 
标准 曲线 相关 系数 4 有 错误 扣 分 
<0. 9990 4 
定量 全 0 
测定 图 上 标注 项 目 齐全 1 一 有 错误 扣 分 
(14 分 ) 不 全 0. 5/ 项 
斜率 接近 1 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 有 错误 扣 分 
斜率 小 于 0.8 1 
正直 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 有 错误 扣 分 
不 正确 1 
正直 0 
计算 公式 正确 1 有 错误 扣 分 
不 正确 1 
好 <2% 按 相对 极 差 0 
测定 准 较 好 2% ~3% 按 相对 极 差 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 按 相 对 极 差 6 
(10 分) за 5% ~7% ВНЕ 8 
差 >7% 按 相对 极 差 10 
. 规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 有 错误 扣 分 
不 规范 1/ 项 
原始 
有 原始 记录 0 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 有 错误 扣 分 
(5 分 ) 无 原始 记录 1 
正确 修改 0 
修改 错误 数值 2 - 有 错误 扣 分 
不 正确 修改 2 
提前 
完成 | И е 
180min 完成 按时 有 错误 扣 分 
时 间 [ 
超时 





注 : 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
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七 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 1, 10-38 5 НЕ 


1. 时 间 定 额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 7 为 100% ， 测 定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 

(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓 
度 约 为 10pg/mL 的 待 测 溶液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~350nm 范围 内 测定 
吸光 度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 1，10- 邻 非 嘿 啉 标准 溶液 ， 稀 释 
成 一 系列 不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16kg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 
吸光 度 ， 然 后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 

(4) 样品 的 测定 “根据 上 述 方法 配制 2 份 试 样 进行 测量 ,根据 测量 结 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 

紫外 分 光 光度 法 测定 1，10- 邻 菲 嘿 啉 的 含量 试验 记录 表 




























































































日 其 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 
НШ 
Аа и 光度 
上 色 亚 的 校准 规格 透射 比 吸光 
比 色 严 配套 性 结论 



































吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样品 
吸光 度 
校准 吸光 度 
浓度 
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(理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





从 标准 曲线 上 查 得 待 测 样品 的 数据 








待 测 样品 和 





9 深度 


吸光 度 








测定 相对 
极 差 











本 次 测 
ПУР 


| 





ши. 








数据 处 理 . 











1. 绘制 吸收 





1 线 和 标准 

















2. 计算 公式 


3. 有 关 数 据 计算 





1 线 





结论 : 


5. 评分 标准 


紫外 分 光 光 度 法 测定 1，10- 邻 菲 咖 啉 的 含量 评分 记录 表 














































































































































































































开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 : 
配 分 扣 分 标 
项 容 Я 说 日 
页 目 考核 内 容 „д 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
玻璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 吸 о 正确 0 
量 管 规格 ) | 不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 
未 洗 净 0.5 
Кя а Ш ВО Е (Л ТАТ 正确 0 
准备 =) 0. 5 — 
(3 分 ) ~ 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 
未 洗 净 0.5 
进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 
未 进行 1 
进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 _ 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插 人 溶液 前 及 调节 液 面 Р 进行 0 
溶液 的 | 前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 | У Е 
制备 | 放出 海 液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 正确 
(4 分 ) | 瓶 倾斜 约 3%。， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 
壁 ， 溶 液 自然 流下 不 正确 0.5 
溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s| ，。 ED 0 
后 移 开 | 不 正确 0.5 
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(28) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 іся 分 说 日 7 
7 分 考核 记录 扣 分 说 明 р 扣 分 
用 茶 馏 水 稀释 至 容量 瓶 3/4 体 进行 0 
с 0.5 
ауар 未 进行 0.5 
加 蒸 饮水 至 近 标 线 约 lem 处 等 进行 0 
УЗ и Е 
溶液 的 | 待 1 ~2min Е тт 
制备 
准确 0 
(4 分 ) | ” 逐 泣 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 “| 0.5 
不 准确 0.5 
正确 0 
95 0.5 
不 正确 0.5 
E 确 0 
手持 0.5 = 
不 正确 0.5 
ОИЕ 进行 0 
待 测 溶液 润 洗 0.5 
未 进行 0.5 
正确 0 
比 色 血 | 溶液 高 度 0.5 
不 正确 0.5 
的 使 用 
行 0 
(3 分 ) | еши 0.5 cb 
未 进行 0.5 
进行 0 
同 组 比 色 严 透 光度 的 校正 0.5 
未 进行 0.5 
测定 后 将 比 色 严 洗 净 ， 控 干 进行 0 
保存 | 未 进行 0.5 
正确 0 
波长 的 选择 0.5 
不 正确 0.5 
| 进行 0 
关闭 光 门 ， 调 整 + 为 0 0.5 
未 进行 0.5 
分 光 光 一 
度 计 的 | ЗН, Ет | 进行 0 
操作 |100%(4 -0) 未 进行 1 
и 
(3 分 ) | _ 正确 0 
吸光 度 稳 定 后 读数 0.5 
不 正确 0.5 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 思 好 防 | ，。 进行 0 
УГУ х 
те 未 进行 0.5 
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.210 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 2. 考核 记录 扣 分 说 明 准 /分 扣 分 
用 吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干， ， 正确 0 
容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
绘制 吸收 曲线 2 а, - 
22) 22 2х 
定性 不 正确 2 
测定 
8 分 КОТИ | 正确 0 
(8 分 ) | ”比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 | 2 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 
不 正确 2 
正确 配制 标准 系列 溶液 (三 4 正确 0 
А) 不 正确 1 
配制 试 样 溶液 一 次 完成 1 一 一 
未 完 1 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 正确 0 
于 标准 曲线 线性 范围 内 不 正确 2 
正确 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 1 一 
不 正确 1 
定量 | 标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 — : 
са АМИ С 不 正确 1 
测定 У орав: У зу 0 999 
(14 分 ) 标准 曲线 线性 好 ， 相 关系 数 在 >0. 0 
0. 999 以 上 <0. 999 4 
2 全 0 
图 上 标注 项 目 齐 全 1 
不 全 0. 5/ 项 
72. 符合 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 
不 符合 1 
и | 正确 0 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 一 
不 正确 1 
正确 0 
计算 公式 正确 1 
不 正确 1 
好 <2% 0 
测定 准 | 较 好 2% ~3% 2 
确 度 一 般 10 3% -5% 6 
(10 分 ) же 5% -7% 8 
差 >7% 10 
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(2%) 
配 分 А 扣 分 标 
项 目 考 核 内 容 /分 | 考核 记录 扣 分 说 明 扣 分 
规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 
不 规范 1/ 项 
原始 Е 
有 原始 记录 0 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 
(5 分) 无 原始 记录 1 
符合 0 
更 改 数值 2 
不 符合 2 
提前 每 拖 后 Smin 扣 1 分 ， 
180min 完成 按时 200min 未 完成 ， 
ПИ!) 记 
超时 终止 考试 























Н, 在 每 大 项 中 不 可 倒 扣 分 。 
高 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 


化 学 检验 工 高 级 理论 知识 试卷 
注意 事项 








1. 考试 时 间 : 120min。 
2. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 “化 学 检验 工 》 命 制 。 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 


4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 





5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 











一 、 填 空 题 〈 将 正确 的 答案 填 入 题 内 的 空 日 处 ; 每 空 1 
分 ， 满 分 30 分 ) 

1. 我 国标 准 分 为 四 级 ， 分 别 是 : 

2. 滴定 分 析 按 方法 可 分 为 

3. 滴定 分 析 按 方式 可 分 为 : 、 、 | А 


2 
о 
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4. 常用 5 种 溶液 浓度 的 名 称 为 : 








5. 原始 记录 错误 的 地 方 用 小 刀 刊 、 橡 皮 擦 都 是 不 正确 的 ， 这 是 忽视 了 原始 

















记录 的 。 应 在 要 更 改 的 一 组 数据 上 ， 要 保持 原来 数 
т, ЖЭПЕ СА, НН о 

6. 玻璃 量 需 是 的 玻璃 仪器 ,实验 室 常 用 的 玻璃 量 带 除 滴定 管 、 吸 
管 、 容 量 瓶 外 还 有 等 ， 它 们 也 需 经 检定 
后 方 可 使 用 。 

т. 实验 室 中 中 毒 急救 的 原则 是 о 

8. 电子 天 平 的 称 量 依据 原理 。 

9. ЖЕ “И—У,”, ЕЖУ, 体积 的 以 某 种 方式 稀释 ， 最 终 混合 
УЛ АЯ У, 。 





得 分 
评分 人 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 入 题 内 的 括号 中 ; 
题 1 分， 满分 30 分 ) 

1. 在 标准 代号 СВ/Т 18883—2002 中 СВИТ 是 指 ( ) 。 

A. 强制 性 国家 标准 B. 推荐 性 国家 标准 

C. 推荐 性 化 工 部 标准 D. 强制 性 化 工 部 标准 

2. 用 同一 浓度 的 Маон 标准 溶液 分 别 滴定 体积 相等 的 Н,50, 溶液 和 
СН,СООН 溶液 ， 消 耗 的 体积 相等 ， 说 明 Н,50, 溶液 和 CH;COOH 溶液 的 浓度 关 
系 是 ( ) 。 

А. с(Н,$0,) =с(СН.СООН) В. c(H,S0,) =2с(СН,СООН) 

С. 2c(HSO,) =с(СН.СООН) Р. 4с(Н,$0,) =с(СН.СООН) 

3. 如 果 要 求 分 析 结果 达到 0. 1% 的 准确 度 ， 使 用 灵敏 度 为 0. 1mg 的 天 平 称 取 
时 ， 至 少 要 取 ( ) 。 

А. 0.1g В. 0. 055 С. 0.25 О. 0.55 

4. 称 取 铁 矿 样 0. 25006, АК Ее(он), 沉淀 后 灼 烧 为 Fe,0;， 称 得 其 质量 
为 0. 2490g， 则 矿石 中 Fe;0, 的 百 分 含 量 为 〈 )。 (已 知 : Mo =231. 5g/ 
шо, Мо, =159.7g/mol) 

А. 99. 6% В. 96. 25% С. 96. 64% р. 68. 98% 

5， 酸 式 滴 定 管 尖 部 出 口 被 润滑 油脂 堵塞 ， 快 速 有 效 的 处 理 方 法 是 ( д 

А. 热 水 中 浸泡 并 用 力 下 拌 B. 用 细 铁 丝 通 并 用 水 洗 








e304 
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С. 装 满 水 利用 水 柱 的 压力 压 出 D. 用 洗 耳 球 对 吸 

6. 分 光 光 度 法 的 吸光 度 与 (  ) 无 关 。 

А. 入 射 光 的 波长 ”B. 液 层 的 高 度 С. 液 层 的 厚度 р. 溶液 的 浓度 

7. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 一 个 特定 分 离 的 成 败 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 ( ) 
的 选择 。 


























А. ВМ В. 色谱 柱 С. 虹膜 流量 计 D. 记录 仪 

8. 在 电导 分 析 中 使 用 纯度 较 高 的 蒸馏水 是 为 了 消除 ( ) 对 测定 的 影响 。 

A. 电极 极 化 B. 电容 C. 温度 р. 杂质 

9. 当 被 加 热 的 物体 要 求 受热 均匀 而 温度 不 超过 100% 时 ， 可 选用 的 加 热 方式 
是 ( ря 

А. 恒温 干燥 箱 В. 电炉 С. 煤气 灯 р. ЖИ 

10. 下 列 数据 中 可 认为 有 三 位 有 效 数 字 的 是 ( 8 

А. 0. 85 В. 0. 203 С. 7.90 О. 1.5 х10* 

11. 测定 某 铁 矿 石 中 硫 的 含量 时 ， 称 取 铁 矿石 0.2952g， 下 列 分 析 结 果 合 理 
的 是 ( ) 

А. 32% В. 32.4% С. 32. 42% О. 32. 420% 

12. 分 析 纯 试剂 瓶 签 的 颜色 为 〈 je 

A. 金光 红色 В. 中 蓝 С. 深 绿色 р. 玫瑰 红色 

13. 三 级 分 析 用 水 可 氧化 物质 的 检验 ， 所 用 氧化 剂 应 为 ( Б 

А. 重 铭 酸 钾 B. 氧化 铁 С. 高 锰 酸 钾 р. 碘 单 质 

14. 发 生 B 类 火灾 时 ,不 可 采取 的 方法 是 ( ра 

А. 铺 黄 沙 B. 使 用 干冰 C. 洒水 D. 合成 泡沫 

15. 温度 计 不 小 心 打 碎 后 ， 散 落 了 来 的 地 面 不 应 ( ) 。 

А. 撒 硫 黄粉 В. 撤 漂 白粉 

С. ИР О. 20% 三 氯 化 铁 溶液 


16. 天 平 称 量 绝对 误差 为 +0.2mg， 大 要 求 称 量 相对 误差 小 于 0.2% ， 则 应 
至 少 称 取 ( ) 。 


А. lg В. 0.25 С. 0.15 О. 0. 026 

17. 下 列 数字 中 ， 有 三 位 有 效 数 字 的 是 ( а 

А. pH 值 为 4.30 В. 滴定 管内 溶液 消耗 体积 为 5. 40mL 
С. 分 析 天 平 称 量 5. 3200g D. 台 称 称 量 0. 50g 


18. 某 溶液 主要 含有 Ca 、Mg 及 少量 АР*, Ее**, ЛЕРН =10 时 加 入 三 乙 
醇 胺 后 ， 用 EDTA 滴定 ， 铬 黑 了 了 作 指示 剂 ， 则 测 出 的 是 ( ) 。 

А. Mg 的 含量 В. Са2*, Мо2* 的 含量 

С. АР? Бе?* 的 含量 р. Са", Мрг*, АР“, Бе 的 含量 
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19. 在 目 视 比 色 法 中 ， 常 用 的 标准 系列 法 是 比较 ( ) 。 





А. 和 人 射 光 的 强度 В. 透 过 溶液 后 的 强度 

С. 透 过 溶液 后 的 吸收 光 的 强度 р. 一 定 厚 度 涂 液 的 颜色 深浅 

20. 气相 色谱 中 ， 直 接 表 示 组 分 在 固定 相 中 停留 时 间 长 短 的 保留 参数 是 ( 。” )。 
A. 保留 时 间 В. 保留 体积 

C. 相对 保留 值 D. 调整 保留 时 间 

21. 固定 相 老化 的 目的 是 〈 ) 。 


A. 除去 表面 吸附 的 水 分 

В. 除去 固定 相 中 的 粉 状 物质 

С. 除去 固定 相 中 残余 的 溶剂 及 其 他 挥发 性 物质 

D. 提高 分 离 效能 

22. 玻璃 电极 在 使 用 时 ， 必 须 浸泡 24h 左右 ， 目 的 是 ( ) 。 
А. 消除 内 外 水 化 胶 层 与 干 玻璃 层 之 间 的 两 个 扩散 电位 

В. 减 小 玻璃 膜 和 试 液 间 的 相 界 电位 Е 

С. 减 小 玻璃 腊 和 内 参 比 液 间 的 相 界 电位 Ey 

р. 减 小 不 对 称 电位 ， 使 其 趋 于 一 个 稳定 值 

23. 下 列 标准 中 必须 制定 为 强制 性 标准 的 是 ( ) 。 








A. 国家 标准 В. 分 析 方 法 标准 

С. 食品 卫生 标准 D. 产品 标准 

24. СВИТ 7686 一 2008《 化 工 产品 中 砷 含量 测定 的 通用 方法 》 是 一 种 ( № 
А. 方法 标准 B. 卫生 标准 C. 安全 标准 D. 产品 标准 
25. 下 列 化 工 产品 检验 的 器 具 属 于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工作 计量 器 具 的 是 
да 

А. Е, КА В. 台秤 、 密 度 计 

С. 烧杯 、 硅 码 р. 温度 计 、 量 杯 


26. 减 量 法 适合 于 称 取 ( ) 

А. 剧 毒 的 物质 

В. 易 吸 湿 、 易 氧化 、 易 与 空气 中 CO, 反应 的 物质 

C. 平行 多 组 分 不 易 吸 湿 的 样品 

р. 易 挥 发 的 物质 

27. 系统 误差 的 性 质 是 ( 全 

А. 随机 产生 B. 具有 单 向 性 С. ЕЖА р. 难以 测定 
28. 间接 碘 量 法 测定 中 ， 下 列 操作 正确 的 是 ( ль 

А. 边 滴 定 边 快速 播 动 

В. 加 入 过 量 KI， 并 在 室温 和 避免 阳光 直射 的 条 件 下 滴定 
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С. 在 70 ~ ВОЗЛЕ Е РЕ 
р. 滴定 一 开始 就 加 入 淀粉 指示 剂 
29. 在 使 用 分 析 天 平时 ， 加 减 砖 码 和 取 放 物体 必须 关闭 天 平 ， 这 是 为 了 ( ) 。 





А. 防止 天 平 盘 的 摆动 В. 减少 玛 瑞 刀口 的 磨损 
C. 增加 天 平 的 稳定 性 р. 加 快 称 量 速 度 
30. 根据 相似 相 溶 原理 ， 丙 醇 易 溶 于 ( ) 中 。 
А. 四 氧化 碳 В. 丙酮 С. № р. 水 
得 分 
评分 人 


=. НИМ (对 的 画 “ vyv”， 错 的 画 “ x”; 17, 


& 


1. ( ) ISO9000 标准 是 环境 管理 体系 系列 标准 的 总 称 。 

2. ( ) 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 的 代号 是 GB/T。 

3. ( ) 采样 的 基本 原则 是 所 采样 品 应 具有 代表 性 。 

4. ( ) 容量 瓶 、 滴 定 管 、 吸 量 管 不 可 以 加 热 烘 干 ， 也 不 能 盛装 热 的 
溶液 。 








5. ( ”) 滴定 分 析 所 使 用 的 滴定 管 按照 其 容量 及 分 度 值 的 不 同 分 为 微量 
滴定 管 、 半 微量 滴定 管 和 常量 滴定 管 三 种 。 

6. ( ) 记录 原始 数据 的 时 候 ， 如 果 发 现 数据 记 错 ， 应 将 该 数据 用 一 横 
线 划 去 ， 在 其 旁边 另 写 更 正 数据 。 

7. ( ””) 碘 量 瓶 主 要 用 于 碘 量 法 或 其 他 生成 挥发 性 物质 的 定量 分 析 。 

8.( ，) 在 酸性 溶液 中 Н 的 浓度 就 等 于 酸 的 浓度 。 

9. ( ) 在 实验 室 中 浓 碱 溶液 应 储存 在 肾 乙 烯 塑料 瓶 中 。 

10. ( ) 玻璃 咒 亚 不 可 盛 放 浓 碱 液 ， 但 可 以 盛 除 氨 氟 酸 以 外 的 酸性 





















































四 、 问 答题 (每 题 4 分 ， 满 分 20 分 ) 
1. 电子 天 平 称 样 时 不 稳定 ， 数 字 不 停 地 跳动 ， 是 由 哪些 原因 造成 的 ? 
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2. 双 指 示 剂 法 测定 Na0OH、Na,C0, 含量 时 ， 对 滴定 速度 有 何 特殊 要 求 ? 为 
什么 ? 


3. СВИТ 11199 一 2006 规定 ， 在 哪些 情况 下 应 进行 型 式 检 验 ? 


4. 在 常量 分 析 中 ， 为 什么 要 求 控制 滴定 剂 的 体积 在 20 ~40mL 之 间 ， 不 能 过 
能 


多 ， 也 不 能 过 少 ? 











5. 酸 式 滴定 管 的 涂 油 方法 是 什么 ? 











评分 人 
五 、 名 词 解 释 (每 题 2.5 分 ， 满 分 10 分 ) 
1. 有 效 数字 
2. 恒 重 ， 
3. 行业 标准 : 
4. 回归 分 析 : 
答案 部 分 
高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 
一 、 选 择 题 
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8. р 9. В 10. р 11. С 12. С 13. С 14. С 
15. р 16. А 17. А 18. р 19. В 20. В 21. р 
22. В 23. С 24. А 25. В 26. А 27. С 28. А 
29. С 30. С 31. В 32. С 33. р 34. В 35. А 
36. В 37. В 38. р 39. С 40. С 41. А 42. О 
43. р 44. С 45. С 46. С 47. В 48. А 49. С 
50. р 51. В 52. В 53. В 54. С 55. С 56. А 
57. В 58. В 59. А 60. С 61. В 62. В 63. В 
64. В 65. А 66. С 67. С 68. С 69. С 70. А 
71. В 72. А 73. А 74. А 75. р 76. С 77." 
78. В 79. А 80. А 81. р 82. А 83. р 84. В 
85. С 86. р 87. О 88. В 89. р 90. р 91. А 
92. А 93. С 94. С 95. С 96. В 97. В 98. А 
99. С 100. С 101. В 102. В 103. В 104. р 105. А 
106. А 107. р 108. С 109. А 110. С 111. р 112. С 
113. В 114. А 115. С 116. р 117. С 118. С 119. А 
120. А 121. С 122. С 123. А 124. А 125. В 126. В 
127. А 128. А 129. В 130. В 131. А 132. О 133. В 
134. В 135. р 136. В 137. А 138. А 139. А 140. А 
141. В 142. р 143. С 144. р 145. А 146. В 147. В 
148. С 149. В 150. С 151. А 152. А 153. В 154. р 
155. А 156. В 157. В 158. В 159. р 160. В 161. А 
162. р 163. р 164. С 165. А 166. р 167. О 168. С 
169. А 170. С 171. В 172. А 173. С 174. О 175. С 
176. р 177. р 178. А 179. С 180. р 181. р 182. В 
183. В 184. А 185. В 186. А 187. А 188. р 189. А 
190. р 191. В 192. С 193. В 194. р 195. В 196. А 
197. С 198. В 199. р 

(二 ) 多 选 题 

1. ABCD 2. АС 3. ABCD 4. АВС 5. АВСО 6. ВС 

7. BCD 8. АВр 9. АВС 10. АСЮ 11. АВО 12. ABCD 
13. АВО 14. АСр 15. ABCD 16. Ар 17. АВ 18. АВС 
19. ВС 20. АВЮ 21. ABCD 22. ABCD 23. Вр 24. ABCD 
25. ABCD 26. ВСр 27. АВО 28. АВС 29. ABCD 30. АБ 

31. ABCD 32. ВС 33. АБ 34. АВ 35. ABCD 36. ВС 
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37. CD 38. ВС 39. ABCD 40. АВС 41. ABCD 42. АВСр 
43. ABCD 44. ABCD 45. АВС 46. АВО 47. АВр 48. ABCD 
49. АВр 50. ABCD 51. АВр 52. Ар 53. ABCD 54. АВр 
55. АВр 56. АВС 57. Вр 58. АВО 59. АВС 60. ABCD 
61. АВ 62. CD 63. ABCD 64. ABCD 65. ABCD 66. АВ 
67. ABCD 68. АС 69. ABCD 70. ABCD 71. АВС 72. АС 
73. АВС 74. АВр 75. ABCD 76. АВС 77. ВС 78. ABCD 
79. ABCD 80. Вр 81. АВС 82. ABCD 83. ABCD 84. АС 
85. АВр 86. ABCD 87. АВС 88. АВО 89. АС 90. ABCD 
91. ABCD 92. АВ 93. АС 94. ВС 95. ВС 96. AD 
97. АВ 98. ABCD 99. ABCD 100. АВС 101. ВС 102. ABCD 
103. Ар 104. ВС 105. BCD 106. Ар 107. АВСЕ 108. ABCD 
109. АВС 110. АС 111. ABC 112. BCD 113. АВС) 114. АВС 
115. ABCD 116. ABCD 117. АВ 118. ABCD 119. ABCD 120. ABCD 
121. АСО 122. АВС 123. АС 124. АВС 125. ABCD 126. АВС 
127. ABCD 128. ВС 129. АВС 130. АС 131. АВО 132. Вр 
133. СВО 134. АС 135. АВС 136. АСО 137. АВО 138. АСр 
139. АВС 140. ВС 141. АВ 142. BCD 143. Вр 144. АВСРЕ 
145. АВС 146. ABCD 147. ABCD 148. АВ 149. ABCD 150. Вр 
151. АВО 152. АС 153. АС 154. AD 155. ВС 156. АВ 
157. АВС 

一 、 判 断 题 

1 и 2. и 3. и 4. х 5. х 6. м 7. х 

8. х 9. м 10. х П. м 12. х 13. х 14. и 
15. х 16. х 17. м 18. х 19. и 20. х 21. и 
22. х 23. и 24. / 25. х 26. х 27. х 28. х 
29. и 30. х 31. x 32. х 33. х 34. х 35. х 
36. х 37. у 38. у 39. х 40. и 41. м 42. х 
43. х 44. у 45. и 46. х 47. У 48. / 49. и 
50. х 51. м 52. и 53. х 54. и 55. х 56. м 
57. м 58. х 59. х 60. м 61. м 62. х 63. м 
64. v 65. и 66. и 67. х 68. и 69. и 70. м 
71. х 72... Xx 73. х 74. и 75. х 76. х 77. x 
78. х 79. и 80. х 81. И 82. у 83. и 84. х 
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85. х 86. х 87. х 88. и 89. х 90. м 91. м 
92. х 93. м 94. х 95. м 96. м 97. х 98. и 





























99. и 100. х 101. х 102. v 103. v 104. х 105. м 
106. и 107. v 108. v 109. и 10. x 11. и 11. x 
113. © 114. x 115. x ШУ 17.v 118. x 119. x 
120 v 121.v 122. v 123.v 124.v 125.v 126. у 
127. / 128. / 129.v 130. v 131. и 132. и 133.v 
134. x 135. v 136. v 137. х 138. x 139. x 140. x 
141. х 142. х 143. х 144. и 145. и 146. и 147. и 
148. х 149. х 

高 级 工 理论 知识 考核 试卷 样 例 答 案 
一 、 填 空 题 
1. 国家 标准 “行业 标准 ”地方 标准 ”企业 标准 
2， 酸 碱 滴定 ” 配 位 滴定 ”氧化 还 原 滴定 ”沉淀 滴定 
3. 直接 滴定 ”间接 滴定 ” 返 滴定 ”置换 滴定 
4. 比例 浓度 ”质量 分 数 浓度 ”体积 分 数 浓度 ”物质 的 量 浓度 ”质量 体积 
5. 原始 性 ”真实 性 画 一 横 线 ”能 明显 辨认 19% 
6. 具有 准确 量 值 概念 ” 量 桶 М ” 比 色 管 ”计量 部 门 
7. 将 有 害 作用 尽量 减 小 到 最 低 程 度 
8. 电磁 平衡 
9. 特定 溶液 
=. 选择 题 
1. В 2.C 3. C 4. В 5. А 6. В 7. В 
8. р 9. р 10. C 11. C 12. А 13. С 14. С 


15. С 16. С 17. В 18. В 19. р 20. р 21. С 
22. А 23. С 24. А 25. В 26. С 27. В 28. В 
29. В 30. р 


三 、 判 断 题 


1. х 2. х 3. х 4. x 5. У 6. х 7. и 
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四 、 问 答题 


1. 电子 天 平 称 样 时 不 稳定 ， 数 字 不 停 地 跳动 ， 是 由 哪些 原因 造成 的 ? 

答 : (1) 电压 不 稳定 ; (2) 干燥 剂 失效 ; (3) 样品 具有 吸湿 性 ; (4) 样品 
温度 未 达到 天 平 室 室 温 ; (5) 天 平 称 盘 底座 下 有 物质 ; (6) 称 样 物 未 放置 于 称 
量 盘 中 央 ; (7) 周围 有 震动 ; (8) 天 平 室 有 气流 影响 。 

2. 双 指 示 剂 法 测定 Маон, №,СО, 含量 时 ， 对 滴定 速度 有 何 特殊 要 求 ? 为 
什么 ? 

答 : 滴定 速度 不 应 太 快 ， 以 免 局 部 氯化氢 浓度 过 高 使 Na,C0; 和 NaHCO; 完 
全 分 解放 出 CO, ， 导 致 测定 结果 偏 低 。 

3. СВИТ 11199 一 2006 规定 ， 在 哪些 情况 下 应 进行 型 式 检验 ? 

答 : (1) 生产 工艺 有 较 大 改变 (如 材料 、 工 艺 条 件 等 ) 时 ; (2) 长 期 停产 
后 恢复 生产 ; (3) 合同 规定 等 。 

4. 在 常量 分 析 中 ， 为 什么 要 求 控 制 滴定 剂 的 体积 在 20 ~40mL 之 间 ， 不 能 过 
多 ， 也 不 能 过 少 ? 

答 : 滴定 分 析 的 准确 度 = [读数 误差 (mL) ]/[ 滴定 剂 体积 (mL) ] x100% 。 

因为 一 般 滴定 管 的 读数 误差 为 + 0.02mL， 一 般 滴 定 分 析 的 准确 度 要 求 为 
0. 1% ， 所 以 滴定 液 的 体积 V=[ 读 数 误 差 (mL) ]/[ 滴 定 准确 度 (% ) ] =20mL， 滴 
定 管 读 数 误 差 最 大 为 0.04mL， 故 滴定 体积 控制 在 20 ~40mL 为 宜 ， 过 多 会 延长 
滴定 时 间 ， 造 成 溶液 浪费 ， 过 少 会 增 大 滴定 误差 。 

5. 酸 式 滴定 管 的 涂 油 方法 是 什么 ? 

答 : 将 活塞 取 下 ， 用 干净 的 软 纸 或 布 将 活塞 和 活塞 套 内 壁 擦 干净 ， 清 除 筷 内 
油污 。 杖 取 少 量 凡士林 或 活塞 脂 ， 在 活塞 两 头 涂 上 薄 薄 一 层 油 脂 。 活 塞 孔 旁 不 要 
涂 油 ， 以 免 堵 塞 塞 孔 。 涂 完 将 活塞 放 回 套 内 ， 同 方向 旋转 几 周 ， 使 油脂 分 布 均 
义 ， 呈 透明 状 ， 然 后 在 活塞 尾部 套 一 段 乳 胶管 ， 以 防 活塞 脱落 。 


五 、 名 词 解释 


1. 有 效 数字 : 实际 能 测 到 的 数字 ， 即 保留 末 一 位 不 准确 数字 ， 其 余数 字 均 
为 准确 数字 。 

2. 恒 重 : 同一 物体 经 过 两 次 热处理 并 冷却 后 称 量 ， 读 数 之 差 小 于 0. 0003g。 

3. 行业 标准 : 由 行业 标准 化 机 构 批准 、 发 布 ， 在 某 一 行业 范围 内 统一 的 
标准 。 

4. 回归 分 析 : 在 掌握 大 量 观 察 数 据 的 基础 上 ， 利 用 统计 方式 建立 因 变 量 与 
自 变 量 之 间 的 回归 关系 。 
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技师 和 高 级 技师 理论 知识 鉴定 考核 试题 


一 、 判 断 题 (对 的 画 “v”， 错 的 画 “ x ”) 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


在 统计 学 中 ， 所 考察 对 象 的 全 体 被 称 为 母体 。 
а 
样本 中 所 含 测 量 值 的 数量 被 称 为 样本 大 小 或 容 
用 中 位 数 表示 数据 的 集中 起 势 比 用 平均 值 好 。 














当 测 量 次 数 不 多 ， 又 不 知道 总 体 平均 值 时 ， 用 样本 的 标准 偏差 来 衡量 i 





组 数据 的 分 散 程度 。 


6. 
7. 
8. 
9. 


10. 





用 平均 偏差 衡量 数据 的 分 散 程度 比 用 标准 偏差 更 为 恰当 。 
一 系列 的 样本 平均 值 没有 波动 ， 完 全 相等 。 

平均 值 的 标准 偏差 与 测定 次 数 的 平方 根 成 正比 。 

增加 测定 次 数 ， 可 使 平均 值 的 标准 偏差 增 大 。 





在 分 析 化 学 实际 工作 中 ， 一 般 测定 3 次 或 4 次 就 够 了 ， 对 较 高 要 求 的 


析 可 测定 5 ~9 次 。 


11. 
12. 
13. 
14. 


5%, 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


ақ 


1 分 布 曲线 针对 所 有 测量 数据 。 
置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 越 小 。 
分 析 化 学 中 最 常用 的 显著 性 检验 方法 是 1 检验 法 和 下 检验 法 。 
在 分 析 化 学 中 ， 通常 以 95% 的 置信 度 为 检验 标准 ， 即 显著 









































到 检验 法 用 于 检验 两 组 数据 的 精密 度 。 

测定 值 越 接 近 最 大 概率 值 ，x 与 y 之 间 的 关系 就 越 明 确 。 
算数 平均 值 与 总 体 平均 值 没有 什么 本 质 上 的 区 别 。 
标准 偏差 可 以 使 大 偏差 更 显著 地 反映 出 来 。 
真 值 就 是 多 次 测定 结果 的 平均 值 。 
平均 值 的 标准 偏差 与 测定 次 数 的 平方 根 成 反比 。 
任何 分 析 测 试 ， 测 定 次 数 越 多 越 好 。 

测量 值 的 分 散 程度 越 小 ， 正 态 分 布 曲 线 也 就 越 尖 锐 。 
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23. 正 态 分 布 曲线 就 是 上 分布 曲线 。 

24. 0 检验 法 适用 于 测定 次 数 (п) 满足 3<n<10 时 的 测试 。 

25. 0 检验 法 用 来 判断 “可 疑 值 ”是 否 售 去 和 保留 。 

26. 4d 法 用 来 检验 可 疑 数 据 是 否 存 在 较 大 误差 。 

27. 误差 是 用 来 衡量 测量 结果 的 准确 度 和 精密 度 的 。 

28. 测定 结果 中 应 该 剔除 的 异常 数据 都 是 由 于 分 析 人 员 的 粗心 或 玻 忽而 造成 
的 ， 只 不 过 这 些 粗 心 和 朴 忽 未 被 感觉 到 而 已 。 ( ) 

29. 标准 偏差 与 极 差 都 是 表示 数据 离散 程度 的 特征 值 。 ( ) 

30. 检验 记录 中 ， 记录 90. 00 与 90 的 数值 大 小 相等 ， 所 以 当 误 差 为 0. 05 





ИМ SS SN м Ss 
М Ми Меи Ми ми 














~ +0. 05 时 读数 90. 00 可 记 为 90。 ( ) 
31. 增加 测量 次 数 可 以 在 一 定 程度 上 减 小 随机 误差 ， 但 不 能 使 系统 误差 减 
小 。 ( ) 
32. 精密 度 是 指 在 相同 条 件 下 ， 对 同一 试 样 进行 重复 测定 时 所 测 得 的 结果 相 
互 接近 的 程度 。 ( ) 
33. 准确 度 高 精密 度 一 定 高 ， 但 精密 度 高 准确 度 不 一 定 高 。 ( ) 
34. 化 学 计量 点 与 滴定 终点 不 一 致 时 产生 的 误差 属于 系统 误差 。 ( ) 


35. 对 仪器 设备 的 技术 考察 ， 主 要 从 功能 、 可 靠 性 、 维 修 性 、 耐 用 性 、 互 换 
性 、 成 套 性 、 节 能 性 、 环 保 性 八 个 方面 着 手 。 © 9 
36. (Си 49-9 СЯН, ВА ЕО ЕАН, 25 Е, 








( ) 

37. 化 学 试剂 的 纯度 越 高 ， 价 格 就 越 贵 。 ( ) 
38. 分 析 任 务 和 分 析 方 法 不 同 ， 对 试剂 纯度 的 要 求 也 不 同 。 ( ) 
39. 对 于 容易 变质 的 化 学 试剂 ， 应 尽量 少 采 购 、 少 储存 。 ( ) 
40. 采购 试剂 的 级 别 要 符合 试验 要 求 ， 为 了 降低 试验 成 本 ,可 以 将 低级 别 的 
试剂 “升级 ”使 用 。 ( ) 











41. 为 了 保证 检验 报告 满足 广大 用 户 的 质量 要 求 ， 必 须 把 化 验 室 的 组 织 机 
构 、 工 作 程序 、 职 责 、 质 量 活动 过 程 和 各 类 资源 、 信 息 等 整体 优化 ， 形 成 有 机 整 
体 ， 构 成 质量 管理 体系 。 ( ) 

42. 对 损坏 、 丢 失 化 验 室 玻璃 仪器 的 人 员 ， 应 进行 相应 的 经 济 惩罚 。(  ) 

43. 仪器 设备 的 验收 是 仪器 设备 购置 过 程 的 结束 ， 也 是 设备 常规 管理 的 起 


点 。 ¢ 3 
44. 网 位 自 检 、 班 组 或 班组 内 互 检 与 专业 检验 相 结合 的 检验 制度 称 为 “三 检 
制 ”。 "О. 


45. 经 常 使 用 的 剧 毒 试剂 应 放 在 保险 柜 内 封存 , 保险 柜 钥匙 应 由 保管 员 和 化 
验 室 负 责 人 分 别 保存 ， 开 启 时 必须 有 两 人 同时 在 场 。 ( ) 
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46. 领取 化 学 试剂 手续 不 全 者 ， 保 管 员 有 权 拒 绝 发 放 。 ( ) 

47. 仪 圳 设备 的 保养 ， 实 行 “ 三 防 四 定 ” 制 度 ， 即 “ 防 侍 、 防 潮 、 防 振 ” 

和 “ 定 人 保管 、 定 点 存放 、 定 期 维护 和 定期 检修 ”。 СЯ 

48. 化 验 室 的 仪器 设备 在 储存 状态 时 可 以 不 指定 人 员 负 责 保管 。 ( ) 

49. 所 有 仪器 设备 技术 档案 必须 受 善 保管 ， 不 得 随意 销毁 。 ( ) 

50. 仪 絮 设备 的 验收 必须 认真 、 准 确 、 及 时 ,除了 男 有 约定 外 ， 所 有 验收 程 

序 必须 在 规定 的 “索赔 期 ”内 完成 ， 以 免 造 成 经 济 损失 。 У 

51. 凡 无 标签 、 无 商标 和 厂 名 、 无 产品 合格 证 的 “三 无 ”产品 ,一 律 不 得 验 

收入 库 。 (  ) 
52. 仪器 设备 因 非 正常 运行 的 损耗 而 导致 性 能 下 降 者 ， 不 属于 设备 事故 。 

( ) 

53. 分 析 纯 试剂 ， 纯 度 较 高 ， 用 于 一 般 分 析 及 科研 。 а 

54. 试剂 应 分 类 存放 ， 以 便于 使 用 。 ( ) 

55. 配制 的 溶液 应 淡 在 有 塞 的 细 口 瓶 中 ,需要 滴 加 使 用 的 溶液 可 转 至 滴 瓶 

中 ， 见 光 易 分 解 变 质 的 溶液 应 法 在 柠 色 瓶 中 。 ( ) 


56. 一 般 试剂 分 类 存放 于 阴凉 通风 、 温 度 低 于 30% 的 柜 内 即 可 。 (  ) 
57. 处 理 仪器 设备 事故 时 要 坚持 “三 不 放 过 ”原则 ， 即 事故 原因 分 析 不 清 不 
放 过 、 事 故 责任 者 和 有 关 人 员 未 受到 教育 不 放 过 、 没 有 采取 防范 措施 不 放 过 。 








( ) 
58. 一 般 化 学 试剂 包装 单位 越 小 ， 单 位 价格 往往 越 高 ， 使 用 量 通常 也 越 少 。 
( ) 
59. АН 039], ЕО ОЕ ии Е, ЕН АЕ, ЗЕН Е Е, ЧН 
晰 。 ( 


60. 检验 报告 的 唯一 性 标志 ， 就 是 计量 认证 标志 或 审查 认可 符号 。 ( 
61. 认可 的 主体 是 具备 能 力 和 资格 的 第 三 方 ， 认 证 的 主体 是 权威 团体 。 











( ) 

62. 实验 室 应 按照 相关 技术 规范 或 标准 要 求 和 规定 的 程序 ， 及 时 出 具 检 测 数 

据 和 结果 ， 并 保持 数据 和 结果 标准 、 客 观 、 真 实 。 ( ) 
63. 随机 抽样 是 指 随时 随地 地 抽取 样品 。 ( ) 
64. 质量 是 反映 实体 满足 明确 规定 和 隐 含 需要 能 力 的 特性 总 和 。 ( ) 
65. 推行 质量 管理 体系 是 总 经 理 的 事情 ， 普 通 员工 无 须 了 解 。 ( ) 
66. 1509000 族 标准 称 为 国际 通用 质量 管理 标准 。 ( ) 

67. 我 国 已 将 1509000 系列 标准 等 同 转化 为 国家 标准 ， 即 СВИТ 19000— 
1509000 系列 标准 。 ( ) 





68. 作业 指导 书 不 必 每 一 个 工 位 一 个 ,不 一 定 每 一 项 工作 都 有 成 文 的 作业 指 
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导 书 。 ( ) 
69. 作业 指导 书 是 受 控 文件 ， 经 批准 后 只 能 在 规定 的 场合 使 用 。 ( ) 
70. “以 顾客 为 中 心 ” 是 1509000 族 标准 的 八 项 原则 之 一 。 ( ) 
71. ISO14000 是 150 推出 的 第 二 个 管理 性 系 系 




















( ) 
72. ISO14000 的 目标 是 通过 建立 符合 各 国 环境 保护 法 律 、 法 规 要 求 的 国际 标 
准 ， 在 全 球 范 围 内 推广 15014000 系列 标准 ， 达 到 改善 全 球 环 境 质量 、 促 进 世 界 














、 消 除 贸易 壁垒 的 最 终 目标 。 ( ) 
73. 目前 ，ISO14000 系列 标准 只 有 五 项 标准 正式 发 布 ， 我 国 转化 了 这 五 项 标 
准 。 ( ) 
74. 基于 我 国 实际 ， 开 展 GB/T 24000 一 ISO14000 的 认证 工作 比 开展 СВИТ 
19000 一 ISO9000 认证 要 容易 得 多 。 ( ) 
75. 1987 4, І50/ТЕС 颁布 了 第 一 个 管理 性 系列 标准 ， 即 1509000 质量 管理 
和 质量 保证 系列 标准 。 ( ) 


76. 因 生 产 任务 重 ， 用 于 检验 的 仪表 可 以 延期 进行 仪表 周期 检定 。 В, ) 
77. 当 发 现 仪器 偏离 校准 状态 或 损坏 时 ， 除 应 及 时 送 修 或 送 检 外 ， 还 应 对 以 
前 使 用 偏离 校准 状态 的 仪器 检测 的 测量 结果 的 有 效 性 进行 评价 ， еМ 


























行 复 测 。 ( ) 
78. 电子 天 平 在 每 次 使 用 前 必须 校准 。 ( ) 
79. НЕТ 1509000 族 标准 ， 建 立 质量 管理 体系 ， 有 助 于 提高 企业 的 产品 质量 

水 平 。 ( ) 
80. 天 平 室内 也 可 以 设置 水 构 和 水 道 。 ( ) 
81. 天 平 室 不 可 以 采取 直接 加 热 的 方法 采暖 。 ( ) 


82. 不 同 广 家 或 不 同 原料 、 工 艺 生产 的 化 学 试剂 ， 虽 然 组 分 含量 一 样 ， 但 是 

在 性 能 上 会 有 差异 ， 甚 至 同一 广 家 不 同 批号 的 同一 试剂 ， 其 性 质 也 很 难 完 全 一 

致 。 ( ) 

83. 购置 仪器 时 首先 要 对 供应 商 的 资质 进行 审核 。 ( ) 
84. 仪器 设备 在 运行 中 对 环境 的 干扰 和 影响 应 尽 可 能 小 ， 避 免 环 境 污染 。 

( ) 

5. 节能 不 但 是 对 主机 能 量 消耗 的 要 求 ， 而 且 包括 对 从 样品 处 理 开始 的 分 析 








ТА 及 其 他 辅助 材料 的 消耗 的 要 求 。 ( ) 
86. 耐用 性 不 但 包括 自然 寿命 ， 而 且 要 考虑 仪器 设备 在 长 期 运行 中 精度 下 降 
及 其 与 技术 进步 之 间 的 差距 。 ( ) 
87. 切忌 为 求 “新 ”而 购买 无 法 配套 的 “新 型 号 ”设备 。 ( ) 


88. 尽 可 能 避免 使 用 高 毒性 、 高 危险 性 的 化 学 试剂 。 Е 2 
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89. 质量 管理 体系 内 的 所 有 要 素 都 相关 且 相 互 作用 。 ( ) 
90. 质量 管理 体系 的 运行 对 质量 活动 的 控制 必须 是 有 效 的 。 ( 3 
91. 试验 情况 及 数据 记录 要 用 钢笔 或 圆珠笔 ， 若 有 错误 ， 则 应 划 掉 重 写 ， 不 
要 涂改 。 ) 
92. 样品 保管 必须 账 、 卡 两 者 相符 。 ) 
93. 负责 对 生产 原材料 进行 检验 的 是 中 间 产 品 检验 室 。 ) 
94. 中 心 化 验 室 应 建 在 交通 要 道 、 生 产 车 间 附近 的 位 置 。 ) 
95. 天 平 室 、 精 密 仪器 室 和 计算 机 房 可 以 直接 加 热 ， 以 保证 合适 的 温度 。 
( ) 
96. 各 个 化 验 室 均 配备 三 相 和 单 相 供电 线路 ， 以 满足 不 同 用 电器 的 需要 。 

















(0) 

97. 化 验 室内 的 供电 线路 应 采用 护 套 (4) 暗 铺 方式 铺设 。 ( ) 
98. 皮肤 有 外 伤 的 人 不 得 配制 和 使 用 剧 毒 试剂 。 ( ) 
99. 化 验 室 的 仪 融 设备 一 般 避 免 长 期 连续 使 用 。 ¢ .3 
100. 仪器 应 该 按 种 类 、 规 格 顺 序 存放 ， 并 尽 可 能 倒置 ， 这 样 既 可 自然 控 干 ， 
又 能 防 尘 。 ( ) 
101. ЖЕНА АЕ, ЖЕН, ИЖЕ ОКВ, МЕН Л 

圾 箱 。 9 





102. 少量 有 毒气 体 可 以 通过 排 风 设备 排出 室外 ， 被 空气 稀释 即 可 。 ( ) 
103. 150 是 世界 上 最 大 的 国际 标准 化 机 构 ， 负 责 制 定 和 批准 所 有 技术 领域 的 
各 种 技术 标准 。 ( 
104. 所 有 企业 都 必须 执行 国家 标准 。 ( 
105. 化 肥 产 品 主要 的 检测 对 象 是 碳酸 氢 饮 和 尿素 。 ( 
106. 知 尿 素 生产 工 艺 中 不 加 甲醛 ， 可 不 做 亚 甲 基 二 脲 含量 的 测定 。 ( 
107. 进口 化 肥 和 国产 化 肥 在 某 些 检测 项 目 上 有 出 入 。 ( 
108. 对 农药 乳油 、 水 乳剂 和 微 乳 剂 等 制剂 进行 稳定 性 测定 的 具体 方法 是 
标准 硬 水 稀释 试 样 ， 观 察 乳 液 的 稳定 性 。 ( 
109. 一 般 情 况 下 ， 除 测定 农药 的 有 效 成 分 外 还 需要 测定 其 熔点 、pH (6, 9 
液 稳定 性 和 可 湿性 粉剂 其 浮 率 等 指标 。 ( 
110. 涂料 产品 的 分 类 以 涂料 漆 基 中 的 主要 成 腊 物 质 为 基础 。 ( 
111. 在 分 析 方 法 的 选择 上 ， 应 优先 选用 行业 统一 分 析 方 法 或 行业 规范 ， 
( 
( 


о 
О К и а 


с> 





之 选择 国家 或 行业 标准 分 析 方 法 。 
112. 水 的 来 源 不 同 ， 所 含 的 杂质 也 不 同 。 
113. 企业 产品 标准 应 当 符 合 国家 法 律 、 法 规 的 规定 ， 不 得 与 强制 性 标准 相 
抵触 。 ( ) 





= 
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114. 核磁 共振 波谱 法 与 红外 吸收 光谱 法 一 样 ， 都 是 基于 吸收 电磁 辐射 的 分 

析 法 。 ( ) 
115. 核磁 共振 波谱 仪 的 磁场 越 强 ， 其 分 辩 率 越 高 。 ( ) 
116. 一 定 的 样品 ， 在 一 定 的 电离 条 件 下 可 能 得 到 不 同 的 质谱 图 。 ) 
117. 质谱 仪 的 检测 器 主要 是 电子 倍增 器 ， 有 的 是 光电 倍增 器 。 ( ) 
118. 质谱 仪 的 离子 源 和 分 析 器 可 以 不 必 在 真空 中 工作 ， 质 谱 仪 不 一 定 要 有 

) 
































真空 系统 。 ( 
119. GC-MS 联 用 仪 只 适用 于 分 析 可 以 汽化 的 样品 。 ( ) 
120. 在 目前 的 各 种 分 析 器 中 ， 傅 里 叶 变 换 离 子 回 旋 共振 质量 分 析 器 具有 最 
高 的 分 辩 率 。 ( ) 
121. 由 于 不 能 生成 带 正 电荷 的 钢 素 离子 ， 所 以 在 质谱 仪 分 析 中 是 无 法 确定 
分 子 结 构 中 是 否 有 讽 素 元 素 存 在 的 。 ( ) 





122. 在 标准 质谱 图 中 ， 醇 类 化 合 物 的 分 子 离子 峰 很 小 或 不 出 现 。  ( ) 
123. 核磁 共振 波谱 中 出 现 的 多 重 峰 是 因 邻 近 的 核 自 旋 相互 作用 而 形成 的 。 





( ) 
124. 红外 光谱 不 仅 包括 振动 能 级 的 跃迁 ， 而 且 包 括 转动 能 级 的 路 迁 ， 故 又 
称 为 振 转 光谱 。 о) 


125. 确定 某 一 化 合 物 骨架 结构 的 合理 方法 是 红外 光谱 分 析 法 。 ( ) 
126. 红外 光谱 的 特点 是 : 一 方面 官能 团 的 特征 吸收 频率 的 位 置 基本 上 是 固 
定 的 ; 男 一 方面 它们 又 不 是 绝对 不 变 的， 其 频率 位 移 可 以 反映 分 子 的 结构 特点 。 








( ) 

127. 从 产生 光谱 的 机 理 来 看 ， 拉 曼 光 谱 是 分 子 对 激发 光 的 散射 ， 红 外 光谱 
是 分 子 对 红外 光 的 吸收 。 ( ) 
128. 红外 光谱 和 拉 曼 光谱 都 属于 振动 光谱 ， 都 反映 了 有 关 分 子 振动 的 信息 。 

( ) 

129. ЛЕХ 射线 荧光 分 析 中 常用 功率 较 大 的 X 光 管 ， 以 提高 获 光 X 射线 的 强 
度 ， 而 对 焦点 的 大 小 没有 特殊 的 要 求 。 ( ) 
130. 根据 锡 或 铁 的 荧光 Х 射线 可 以 测定 锡 镀 层 的 厚度 。 ( ) 
131. Х 射线 强度 测量 可 以 瞬间 进行 ， 且 不 损坏 样品 ， 因 此 最 适合 于 连续 过 
程 的 控制 。 ( ) 
132. 无 机 物 成 分 分 析 所 用 的 质谱 仪 是 火花 源 双 聚焦 质谱 仪 。 ( ) 
133. 在 用 质谱 仪 进行 无 机 物 成 分 分 析 的 实际 操作 中 ， 内 标 元 素 可 以 外 加 ， 

也 可 以 是 样品 本 身 含 有 的 。 ( ) 


134. 一 张 化 合 物 的 质谱 图 包含 着 有 关 化 合 物 信息 ， 在 很 多 情况 下 仅 依靠 质 
谱 图 就 可 以 确定 化 合 物 的 相对 分 子 质量 、 化 学 式 和 分 子 结构 。 ( 2 
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135. 所 有 化 肥 中 氮 含 量 的 测定 均 用 酸 量 法 。 ( ) 
136. 测定 农药 熔点 时 必须 进行 熔点 校正 测定 。 ( 3 


137. 国家 标准 规定 ， 水 泥 用 钢渣 的 各 组 分 都 必须 用 化 学 分 析 方 法 进行 分 析 。 














138. 焦化 产品 中 水 分 含量 的 测定 只 能 用 微 库仑 法 。 ( ) 
139. 涂料 产品 的 分 类 以 涂料 的 主要 组 成 物质 为 基础 。 ( ) 
140. 涂料 名 称 一 般 是 由 颜色 或 颜料 名 称 、 成 膜 物 质 名 称 、 基 本 名 称 组 成 的 。 

( ) 

141. 乐 果 的 有 效 成 分 是 邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 。 ( ) 
142. 所 有 的 农药 溶液 均 为 酸性 溶液 。 ( ) 
143. 化 学 肥料 的 有 效 养分 含量 越 高 ， 其 质量 越 好 。 ( ) 
144. 灭 菌 丹 是 一 种 具有 保护 作用 的 光谱 杀菌 剂 ， 对 各 种 作物 的 所 有 疾病 都 

有 良好 的 效果 。 ( ) 
145. 水 泥 的 生产 方法 按照 生 料 制备 方法 来 分 只 有 干 法 一 类 。 ( ) 
146. 在 乙酸 生产 过 程 中 ， 若 过 氧 乙 酸 积累 过 多 ， 则 容易 引起 爆炸 。 ( ) 
147. 在 硫酸 生产 过 程 中 必须 将 炉 气 中 的 三 氧化 硫 除 去 。 ( ) 
148. 使 用 灰 化 炉 时 ， 在 灼 烧 完毕 后 ,切断 电源 ， 可 立即 开 炉 门 ， 用 长 钳 将 

被 烧 物 钳 出 。 ( ) 
149. 茶 取 可 用 来 对 物质 进行 分 离 和 富 集 。 ( ) 
150. 对 一 次 检验 不 合格 的 产品 ， 经 生产 班组 返工 检查 合格 后 ， 可 以 直接 出 

厂 放 行 。 ( ) 
151. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室 应 清洁 、 宽 淫 、 明 亮 ， 环 境 温 度 应 
保持 在 5 ~35% ， 相 对 湿度 不 超过 80% ， 最 好 有 空调 设备 。 ( ) 


152. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室 附近 可 以 有 产生 高 频 波 的 机 械 。 
( ) 
153. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室 不 应 存在 腐蚀 性 气体 和 在 测量 光谱 





范围 内 吸收 的 其 他 气体 ， 室 内 应 严禁 吸烟 。 ( ) 
154. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室 可 以 使 用 公共 地 线 ， 自 来 水 管 可 作 
地 线 使 用 。 (  ) 








155. 对 于 石墨 炉 做 痕 量 分 析 的 实验 室 ， 其 室内 清洁 度 要 求 较 高 ， 空 气 应 该 
过 滤 ， 地 板 、 墙 壁 要 采用 防 侍 材 料 ， 一 般 室内 气压 要 为 正 压 ， 以 达到 超 净 要 求 。 
( ) 

156. И Е ВД А ИТТЕ, СЛ АЕ 

气 源 放 在 一 起 。 ( ) 
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157. 通 氧 化 亚 氮气 体 的 管道 不 应 有 油污 ， 和 否则 会 导致 气体 自燃 或 爆炸 。 























( ) 
158. 氧化 亚 氮气 体 一 般 使 用 钢瓶 储 放 ; 在 使 用 钢瓶 气 源 时 ， 可 以 用 其 他 气 
体 钢 瓶 的 压力 调节 器 取代 。 ( ) 
159. 因 氧 化 亚 氮 是 一 种 室 息 剂 ， 为 防止 气体 泄漏 ， 使 用 和 储存 场所 应 保持 
良好 的 通风 条 件 。 ( ) 
160. 火焰 原子 化 系统 管道 全 部 安装 完毕 ， 在 正式 操作 前 ， 应 用 肥 电 水 检查 
各 管道 接头 ， 观 察 各 器 件 是 否 漏 气 。 ( ) 
161. 在 气相 色谱 仪 的 电气 安装 过 程 中 ,电源 输入 线路 的 承受 功率 可 以 小 于 
成 套 仪器 的 消耗 功率 。 ( ) 
162. 在 气相 色谱 仪 的 电气 安装 过 程 中 ,仪器 的 接地 线 可 以 用 电源 的 中 性 线 
代替 地 线 。 ( ) 
163. 气相 色谱 仪 的 氢气 瓶 一 般 需 另 室 存放 ， 用 链条 或 皮带 将 钢瓶 固定 住 ， 
并 做 上 使 用 标记 ， 显 示 钢 瓶 是 满 的 、 空 的 或 正在 使 用 。 ( ) 
164. 在 气相 色谱 仪 气 路 安装 过 程 中 ， 柱 温 箱 或 其 他 近 高 温 处 的 接头 可 以 使 
用 塑料 垫圈 。 ( ) 
165. 在 安装 气相 色谱 仪 色谱 柱 时 ， 若 色谱 柱 的 入 口 端 已 被 填 满 ， 则 应 去 除 
一 定量 的 填充 剂 以 防 针头 截 穿 填充 剂 。 ( ) 
166. 由 于 色谱 柱 工 作 时 温度 较 高 ， 所 以 在 汽化 室 、 检 测 器 连接 时 应 采用 纯 
铜 等 金属 密封 垫圈 。 ( ) 
167. 在 气相 色谱 柱 的 安装 过 程 中 ， 毛 细 血 管 系统 可 以 用 肥皂 液 进行 检 漏 。 
( ) 
168. 气相 色谱 分 析 时 ， 进 样 时 间 应 控制 在 1s 以 内 。 ( ) 
169. 气相 色谱 分 析 时 ， 载 气 在 最 佳 线 速 下 ， 柱 效 高 、 分 离 速度 较 慢 。 
( ) 
170. 气相 色谱 法 中 ， 和 氧气 和 空气 的 流速 对 FID 的 灵敏 度 和 线性 没有 影响 。 
( ) 
171. 气相 色谱 检测 器 灵敏 度 高 并 不 等 于 敏感 度 好 。 ( ) 
172. 色谱 柱 的 寿命 与 使 用 条 件 有 关 ， 分 离 度 下 降 时 说 明 色 谱 柱 失效 。 
( 
173. 气相 色谱 仪 的 气体 管 路 可 以 使 用 橡胶 管 。 ( ) 
174. 在 使 用 721 型 可 见 分 光 光 度 计 进行 比 色 测 定时 ， 仪 器 准确 性 差 的 原因 
主要 是 仪器 在 运输 或 搬 动 过 程 中 受到 震动 而 使 单 色光 波长 偏 移 。 ( ) 
175. 在 波长 在 580nm 处 ，721 型 可 见 分 光 光 度 计 出 射 光 不 是 黄色 而 是 其 他 


颜色 的 主要 原因 是 波长 不 准 ( 波 长 指示 值 与 实际 出 射 光谱 值 不 符合 )。 (  ) 
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176. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 光 源 不 稳 、 有 闪烁 现象 的 主要 原因 是 灯丝 接触 不 

















良 。 ( ) 
177. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 光源 灯 暗 之 不 能 控制 的 主要 原因 是 调整 管 或 多 圈 
电位 需 已 经 损坏 。 ( ) 
178. 原子 吸收 分 光 光 度 计 波 长 指示 改变 的 主要 原因 是 波长 位 置 发 生 了 变化 。 

( ) 

179. 在 气相 色谱 仪 运行 时 ， 将 主机 开关 及 温度 控制 开关 打开 后 ， 加 热 指 示 
灯亮 ， 但 柱 恒温 箱 不 升温 的 主要 原因 是 加 热 丝 引出 线 或 连接 线 已 断 或 加 热 丝 已 
Т, ( ) 
180. 原子 吸收 分 光 光 度 计 燃烧 需 回 火 的 原因 只 可 能 是 废 液 管 水 封 安装 不 当 。 

( ) 

181. 核磁 共振 波谱 是 一 种 吸收 光谱 ， 来 源 于 原子 核能 级 间 的 跃迁 。 ( ) 
182. 饱和 与 松弛 在 核磁 共振 波谱 中 都 是 无 益 的 。 ( ) 
183. 质谱 中 质 答 比 最 大 的 峰 不 一 定 是 分 子 离子 峰 。 ( ) 
184. 化 学 电离 源 只 能 测 相对 分 子 质 量 大 的 样品 。 ( ) 
185. 质谱 仪 的 分 辨 率 就 是 将 相 邻 两 个 峰 分 开 的 能 ( ) 

186. 质谱 法 分 析 气 体 时 可 以 多 组 分 同时 检测 且 一 般 不 需要 标准 气 。 ( ) 
187. 基 团 如 果 有 拉 曼 活性 就 一 定 没有 红外 活性 。 Е 
188. 没有 激光 做 光源 的 拉 曼 光谱 法 无 法 进行 。 ( ) 
189. 原子 吸收 分 光 光 度 计 实 验 室 必须 远离 电场 和 磁场 ， 以 防 干扰 。 ( ) 
190. 原子 吸收 分 光 光 度 计 实 验 室 可 以 用 公共 地 线 。 ( ) 
191. 仪器 安装 后 只 有 在 确认 没有 短路 等 情况 下 才能 通电 。 ( ) 


192. 接 通 电源 后 ， 若 仪器 指示 灯 及 光源 等 都 不 亮 ， 则 首先 应 检查 电源 熔 丝 
ЕТУ. ( 
193. 仪 絮 在 未 接 通 电源 时 ,读数 电表 指针 不 在 “0” 位 。 ( 
194. 所 火焰 不 能 点 燃 的 原因 可 能 是 空气 流量 大 小 或 空气 大 量 漏 气 。 ( 
195. 在 用 气相 色谱 仪 分 析 样 品 时 ， 载 气 的 流速 应 恒定 。 ( 
( 

( 

( 




















196. 电位 法 就 是 以 测定 电极 电位 为 基础 的 分 析 方 法 。 

197. 分 光 光 度 法 分 析 的 基本 依据 是 物质 对 光 的 吸收 作用 。 

198. 在 液 相 色 谱 中 ， 试 样 只 要 目 视 无 颗粒 就 不 必 过 滤 和 脐 气 。 

199. 离心 管 可 直接 在 火 上 加 热 。 ( 

200. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 发 射线 的 中 心 频率 与 吸收 线 的 中 心 频率 一 致 ， 
因此 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 不 需要 分 光 系 统 。 ( ) 

201. 用 铁 板 盖 严 的 盘 式 电炉 称 为 暗 式 电 炉 ， 可 用 于 不 能 直接 用 明火 加 热 的 
试验 。 ( ) 
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202. 有 种 “万 用 电炉 ”能 调节 发 热量 。 ( ) 
203. 电炉 使 用 的 电源 最 好 用 刀 开 关 ， 不 要 只 靠 插 头 控制 ， 功 率 较 大 的 电炉 
尤其 应 该 如 此 。 ( ) 
204. 电源 电压 可 以 与 电炉 本 身 规定 的 使 用 电压 不 同 。 ( ) 
205. 马 弗 炉 必须 放 在 稳固 的 水 泥 台 上 或 特制 的 铁 架 上 ， 周围 不 要 存放 化 学 
试剂 及 易 燃 易 爆 物品 。 ( ) 
206. 气体 经 洗涤 后 ， 可 以 不 经 过 于 燥 装 置 直接 进入 管 式 电阻 炉 。 ( ) 
207. 电热 真空 干燥 箱 用 于 不 能 直接 在 空气 中 高 温 干 燥 的 试 品 等 做 快速 真空 
干燥 处 理 。 ( ) 
208. 关闭 离心 机 时 ， 如 果 急 着 要 离心 结果 ， 可 以 手动 帮助 它 又 然 减速 。 
( ) 
209. 水 流 泵 所 能 达到 的 极限 真空 度 受 本 身 的 蒸汽 压 限 制 。 ( ) 
210. 真空 营 馏 ， 即 减 压 蒸 馏 ， 可 以 降低 物料 的 沸点 ， 使 其 在 较 低 温度 下 进 
行 蒸馏， 适用 于 在 高 温 下 易 分 解 的 有 机 物 的 蒸馏 。 ( ) 
211. 石英 玻璃 的 化 学 成 分 是 二 氧化 硅 。 ( ) 
212. 石英 玻璃 不 耐 急 冷 急 热 ， 将 透明 的 石英 玻璃 烧 至 红 热 时 ， 放 到 冷水 会 
炸 裂 。 ( ) 
213. 石英 能 耐 氢 氟 酸 的 腐蚀 。 ( ) 
214. 石英 玻璃 仪器 通常 用 于 高 纯 物 质 的 分 析 及 痕 量 金属 的 分 析 ， 不 会 引入 
碱 金 属 。 ( ) 
215. (ЛИР АУ, ФЗ КБК, З А е КЕ ВЫ 
№. ( ) 


216. З ТЕ РУ 9 Ш И С, ИЕА ТСН Н АА 
液 。 其 比 玻 璃 容 吉 优越， 多 用 于 微量 元 素 分 析 。 
217. 氟 塑 料 器 亚 不 可 以 反复 进行 高 气压 或 化 学 消毒 。 
218. 定性 滤纸 也 可 以 用 于 定量 分 析 。 
219. 银 圭 志 可 以 分 解 和 灼 烧 含 硫 物质 。 
220. 银 霸 塌 不 可 用 于 熔融 硼砂 。 
221. 银 霸 塌 的 质量 经 灼 烧 会 变化 ， 故 不 适 于 沉淀 的 称 量 。 
222. 镍 圭 声 可 以 用 于 灼 烧 和 称 量 沉 演 。 
223. 镍 圭 塌 在 实验 室 中 主要 用 于 碱 性 溶剂 的 熔融 处 理 。 
224. 酸性 溶剂 和 含 硫化 物 浴 剂 不 能 用 镍 霸 吉 。 
225. ЕН РКК. 
226. 瓷器 亚 可 以 和 和 氢 氟 酸 接触 。 
227. 天 然 刚玉 几乎 是 纯 的 三 氧化 二 铝 。 
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228. 氮 的 主要 用 途 是 作 化 学 肥料 。 ( ) 
229. 合成 氮 是 各 种 氮肥 的 主要 来 源 ，95% 以 上 的 商品 氮肥 由 合成 氮 提 供 或 
制 得 。 ( ) 
230. 合成 氮 生 产 的 主要 步骤 为 : 造 气 、 净 气 、 合 成 。 ( ) 
231. 尿素 是 氮肥 中 含 氮 量 最 高 的 品种 ， 是 良好 的 中 性 速效 肥料 ， 不 会 影响 
土质 。 ( ) 
232. 目前 ， 工 业 上 生产 的 尿素 是 由 氨 与 二 氧化 碳 直 接合 成 的 。 ( ) 
233. 硅 酸 盐水 泥 的 生产 过 程 可 以 简称 为 “两 磨 一 烧 ”。 ( ) 
234. 化 学 检验 操作 规范 是 企业 为 保证 产品 质量 而 对 生产 过 程 中 的 原料 、 半 
成 品 、 成 品 等 的 质量 进行 检测 而 制订 的 程序 规范 。 ( ) 
235. 化 学 检验 操作 规范 是 受 控 文件 ， 经 批准 后 只 能 在 规定 的 场合 使 用 ， 按 
规定 的 程序 进行 更 改 和 更 新 ， 严禁 执 行 作废 的 操作 规范 。 ( ) 
236. 任何 检索 工具 都 有 存储 和 检索 两 个 方面 的 功能 。 ( ) 
237. ISBN 为 国际 标准 书号 ， 是 国际 通行 的 出 版 物 代码 。 ( ) 
238. 《中 华人 民 共 和 国标 准 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 国家 标准 、 行 业 标 准 、 
地 方 标准 和 企业 标准 四 级 。 ( ) 
239. CA 是 当今 世界 上 公认 的 化 工 领域 最 具 权威 性 的 文摘 性 检索 刊物 。 
( ) 
240. 一 次 文献 是 文献 的 主体 ， 是 文献 检索 的 主要 对 象 。 ( ) 
241. 图 书 分 类 号 不 按 数字 大 小 排序 而 按 小 数 制 排列 。 ( ) 
242. ISBN 和 CN 是 我 国正 规 期 刊 必须 具备 的 两 种 标准 刊 号 。 ( 
243. 不 是 在 核心 期 刊 上 发 表 的 论文 不 是 正规 的 论文 。 ( ) 
244. 磨 瓶 洗 净 干燥 后 塞 口 与 磨 口 之 间 要 衬 以 纸 条 或 拆散 保存 ， 不 一 定 非得 
配套 使 用 。 ( ) 
245. 当 样 品 主人 口 需 加 热 时 ， 温 度 升 不 上 去 的 原因 可 能 是 加 热 元 件 损坏 。 
( ) 
246. 空心 阴极 灯亮 ， 但 高 压 开 启 后 无 能 量 显示 ， 原 因 可 能 是 无 高 压 。 
( ) 
247. 药品 储藏 室 最 好 向 阳 ， 以 保证 室内 干燥 、 通 风 。 ( ) 
248. 排 风 柜 出 口 应 高 出 屋顶 2m， 安 装 风机 时 应 有 减 振 措 施 ， 以 减少 噪声 。 
( ) 
249. 水 槽 的 下 水 道 可 以 不 装 水 封 管 ， 下 水 道 的 水 平 段 倾斜 度 要 稍 小 一 些 ， 
以 免 管内 积 水 。 ( ) 
250. 所 谓 的 质量 范围 就 是 被 测 物 质 的 相对 分 子 质 量 范围 。 ( ) 








251. 化 学 检验 工 培训 应 以 化 学 检验 工 的 国家 职业 标准 为 依据 ， 以 相应 岗位 
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232. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
职责 为 准则 ， 制 订 具 体 的 培训 和 指导 项 目 、 内 容 、 要 求 。 ( ) 
252. 化 学 检验 工 培训 教师 既 不 能 把 教材 当 作 教学 的 唯一 依据 ， 照 本 宣 科 ， 
又 不 能 脱离 教材 的 基本 内 容 ， 男 搞 一 套 。 ( ) 
253. 初 、 中 、 高 级 三 种 不 同 级 别 的 化 学 检验 工 知识 体系 的 侧重 点 不 同 ， 要 
求 也 不 同 。 ( ) 
254. 初 、 中 、 高 级 化 学 检验 工 的 数据 处 理 知识 因 各 工种 的 要 求 不 同 ， 理 论 
要 求 的 层次 也 不 同 。 ( ) 
255. 培训 化 学 检验 工时 ， 只 有 工程 师 以 上 的 技术 人 员 才 能 作为 培训 教师 。 
( ) 
256. 培训 各 类 化 学 检验 工时 ， 内 容 必须 既 包括 理论 知识 又 包括 实际 操作 技 
能 。 ( ) 


257. “参观 学 习 ” 不 是 化 学 检验 工 培训 中 采用 的 教学 方法 之 一 。 ( ) 
258. 中 级 工具 需要 掌握 国家 标准 中 对 中 级 工 职责 范围 内 的 技术 要 求 ， 不 需 














要 掌握 对 初级 工 的 技术 要 求 。 ( ) 

259. 在 初 、 中 、 高 级 化 学 检验 工 掌 握 的 知识 体系 中 ， 试 样 采集 的 原则 是 一 

致 的 。 ( ) 

260. 实验 室 常 见 废 液 、 上 废渣 的 处 理 方法 不 在 初级 检验 工 应 和 掌握 的 知识 范围 

内 。 ( ) 

261. 高 级 化 学 检验 工 必 须 会 做 初 、 中 级 化 学 检验 工 所 能 做 的 所 有 试验 ， 会 

使 用 他 们 所 用 的 所 有 仪器 设备 。 ( ) 

262. 高 级 别 的 化 学 检验 工 必 须 具 备 低 级 别 的 化 学 检验 工 的 领域 知识 与 能 力 。 

( ) 

263. 有 了 仪器 分 析 就 不 再 需要 化 学 分 析 。 ( ) 
264. 只 有 高 级 化 学 检验 工 才 能 被 允许 使 用 仪器 分 析 方 法 进行 分 析 测 试 。 

( ) 

265. 采购 化 学 试剂 时 ， 量 越 多 越 好 ， 这 样 可 以 保证 试验 所 需 。 ( ) 

266. “РОСА” 循环 的 特点 是 一 环 套 一 环 。 ( ) 

267. 化 验 室 工作 质量 的 优 劣 ， 对 企业 产品 质量 检验 和 质量 管理 会 产生 很 大 

的 影响 。 ( ) 

268. 当 发 现 仪器 设备 运行 异常 时 ， 应 及 时 停止 其 运行 ， 避 免 仪 器 设备 在 继 

续 运 行 过 程 中 发 生 更 大 的 损坏 。 ( ) 


269. 实验 室内 只 宜 存 放 少 量 短 期 内 需 用 的 药品 ， 易 燃 易 爆 试剂 应 放 在 铁 杠 
中 ， 柜 的 顶部 要 有 通风 口 。 ( 

270. 存放 试剂 时 ， 对 于 会 产生 腐蚀 性 蒸汽 的 酸 ， 应 注意 盖 严 容 需 ， 室 内 定 
时 通风 ， 乡 与 精密 仪 融 置 于 同一 室内 。 к 2 
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|. 化 验 室 的 建筑 设计 一 般 分 为 初步 设计 、 技 术 设计 和 施工 设计 三 个 阶段。 
( ) 
272. 化 验 室 的 门 必须 都 向 房间 内 开 。 ( ) 
273. 大 型 精密 电子 仪器 应 有 专用 地 线 ， 切 缴 与 其 他 电热 设备 或 水 管 、 煤 气 
管 相 接 ， 绝 对 不 能 将 各 种 管道 用 作 地 线 的 接线 。 
274. 化 验 室 一 般 采 用 岛 式 、 半 岛 式 试验 台 。 ( 
275. 天 平 室 只 能 使 用 抽 排 气 装置 进行 通风 。 ( 
276. 原子 吸收 、 发 射 光谱 仪 与 高 效 液 相 色 谱 仪 都 应 安装 排 风 单 。 。 ( 
277. 加 热 装置 操作 台 应 使 用 防火 、 耐 热 的 不 燃烧 材料 构筑 ， 以 保证 安全 。 


Я м 


( ) 

278. 易 燃 易 爆 物品 储存 库 的 地 面 可 以 采用 普通 地 板 。 ( ) 

279. 若 基本 化 验 室 为 多 层 建筑 ， 每 层 都 应 疫 有 天 平 室 。 ( ) 
280. 带 有 人 危险 性 的 物品 ， 通 常 储存 在 主体 建筑 物 以 外 的 独立 小 建筑 内 。 

( 9 

281. 在 非 专门 设计 的 楼 房 内 ， 化 验 室 适宜 安排 在 较 高 的 楼 层 。 ( ) 

282. 天 平 室 、 精 密 仪器 室 和 计算 机 房 不 宜 直 接 供 热 ， 可 以 采取 由 其 他 房间 

的 暖气 自然 扩散 的 方式 采暖 。 Г 

283. 大 型 精密 仪器 可 以 与 其 他 电热 设备 共用 专用 地 线 。 Е 3 








284. 天 平 室 可 以 靠近 受 阳 光 直 射 的 外 墙 ， 但 不 宜 靠近 窗户 安放 天 平 。 


( 
285. 水 磨 石 地 面 与 防 静 电 地 面 宜 使 用 地 毯 ， 以 避免 积聚 灰尘 而 产生 静电 。 





( 
286. 通风 柜 的 门 、 窗 不 宜 靠近 天 平 室 及 精密 仪器 室 的 门窗 。 ( 
287. 用 对 照 分 析 法 可 以 校正 由 仪器 不 够 准确 所 引起 的 误差 。 ( 
288. 随机 误差 的 分 布 遵从 正 态 分 布 规律 。 ( 
289. 干 管 常 采 用 沿 建筑 物 天 花 板 水 平 布置 的 方式 布置 。 ( 
290. 天 平 室 可 以 使 用 任何 抽 排 气 装置 进行 通风 。 ( 
291. 计量 器 具 应 按 规定 的 检定 周期 由 计量 检定 机 构 定 期 检定 。 ( 
292. 天 平 室 应 避 光 、 防 震 、 防 侍 、 保 证 气流 稳定 ， 但 为 了 保证 在 室温 

情况 下 开展 工作 ， 冬 天 可 以 用 电热 灯 取 上 暖 。 ( ) 
293. 各 实验 室 可 根据 试验 条 件 检验 精密 度 。 ( ) 
294. 经 验收 无 误 的 化 学 试剂 可 以 堆放 在 一 起 。 ( ) 
295. 中 控 分 析 室 适宜 建 在 车 间 附 近 ， 以 便于 及 时 取样 以 及 发 生 异 常情 况 时 

迅速 与 车 间 、 岗 位 取得 联系 。 ( ) 
296. 任何 原始 资料 不 得 涂改 ， 要 严格 执行 复核 制度 。 ( ) 


适 
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297. 质量 检验 工作 人 员 应 坚持 持 证 上 岗 制 度 ， 以 保证 检验 工作 的 质量 。 


298. 检验 室 负责 人 只 能 由 从 事 检 验 工作 三 年 以 上 的 技术 人 员 担 任 。 
299. 环保 监测 室 应 建 在 离 工 厂 最 近 、 污 染 最 重 的 地 方 。 
300. “三 检 制 ”对 操作 者 应 有 的 素质 没有 特殊 的 要 求 。 
301. 工业 生产 企业 的 质量 监督 机 构 只 承担 企业 生产 过 程 的 质 检 任 务 。 











ИМ 全 一、 
和 





( ) 

302. 企业 质量 监督 机 构 必 须 是 独立 的 、 健 全 的 、 二 级 建制 的 专职 机 构 ， 并 
设立 若干 检验 室 (组 ) 及 相应 的 其 他 机 构 。 ( ) 
303. 不 是 所 有 的 质量 检验 工作 人 员 均 需 坚持 持 证 上 岗 制度 。 ( ) 
304. 原始 记录 和 检验 报告 应 有 一 定 的 格式 ， 两 者 的 内 容 可 稍 作 修 改 ， 人 允许 
不 一 致 。 ( ) 





305. 产品 质量 等 级 品 率 是 评价 质量 的 指标 体系 的 主导 指标 ， 是 产品 质量 水 


平 的 综合 反映 。 ( ) 
306. 产品 质量 等 级 的 评定 主要 依据 产品 的 标准 水 平 。 Е) 


307. 为 使 产品 实物 质量 水 平 达 到 相应 的 等 级 要 求 ， 企 业 应 具有 相应 等 级 产 
品 的 质量 保证 能 力 。 ( ) 
308. 与 产品 质量 相关 的 指标 中 ， 只 要 有 一 项 指标 达 不 到 国际 先进 水 平 或 国 
际 一 般 水 平 ， 就 不 可 以 认为 其 具有 国际 先进 水 平 的 标准 或 国际 一 般 水 平 的 标准 。 























( ) 
309. 产品 标准 划分 为 国际 先进 水 平 标准 、 国 际 一 般 水 平 标准 和 国内 一 般 水 
平 标准 三 个 等 级 。 ( ) 
310. 未 经 检验 的 产品 不 准 出 厂 ， 检 验 不 合格 的 产品 不 得 以 合格 产品 出 广 。 
( ) 
311. 不 必 设 置 专人 对 产品 的 外 观 、 重 量 、 包 装 、 标 志和 储存 方法 按 标准 进 
行 检查 。 ( ) 
312. 原材料 、 半 成 品 、 成 品 的 原始 记录 可 以 不 直接 记录 ， 最 后 再 重 抄 。 
( ) 
313. 优等 品 、 一 等 品 的 确认 ， 必 须要 有 国家 级 检测 中 心 、 行 业 专 职 检验 机 
构 或 受 国家 、 行 业 委托 的 检验 机 构 出 具 的 实物 质量 水 平 检验 证 明 。 ( ) 
314. 监督 检验 等 级 越 高 ， 样 品 量 越 小 ， 检 验 的 功效 就 越 低 。 ( ) 
315. 当 监督 总 体 量 介 于 某 两 数值 之 间 时 ， 应 使 用 其 中 数值 较 小 者 确定 的 抽 
样 方案 。 ( ) 


316. 统计 样本 中 的 不 合格 品 数 时 ， 可 以 将 不 同类 别 的 不 合格 品 放 在 一 起 统 
计 。 ( ) 
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317. 对 破坏 性 测试 ， 只 有 当 有 可 靠 的 依据 说 明 第 一 次 测试 有 误 时 ， 才 允许 
































对 备份 样品 重新 测试 ， 和 否则 ， 应 按 复 检 人 情形 处 理 。 ( ) 
318. 认可 和 认证 具有 同样 的 含义 。 ( ) 
319. 按 质量 水 平 可 将 产品 划分 为 优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 三 个 等 级 。 

( ) 

320. 质量 监督 检验 业务 仅 受 上 级 质量 监督 部 门 的 指导 ， 不 受 本 单位 领导 。 
( ) 
321. 保护 消费 者 利益 是 标准 化 的 主要 目的 。 ) 
322. 质量 体系 只 管理 产品 质量 ， 对 产品 负责 。 ( ) 
323. “GBAT” 表 示 中 华人 民 共 和 国 推荐 性 国家 标准 。 ( ) 
324. 企业 不 能 自己 制定 标准 。 ( ) 
325. 联 用 和 多 维 技术 不 仅 提 高 了 分 析 容 量 ， 而 且 为 样品 鉴定 提供 了 有 效 的 
解决 方案 。 ( ) 
326. 就 联 用 而 言 ， 如 何 增 加 联 用 的 维 数 是 一 大 问题 。 ( ) 
327. 分 析 化 学 并 不 只 局 限 在 分 析 功 能 上 。 ( ) 
328. 目前 的 标准 中 数量 最 多 的 是 技术 标准 。 ( ) 
329. 任何 一 种 产品 的 技术 指标 制定 得 越 高 越 好 。 ( ) 
330. 制定 的 企业 标准 不 要 与 国家 强制 性 标准 相抵 触 ， 不 要 低 于 国家 标准 、 
行业 标准 或 者 地 方 标准 的 要 求 。 ( ) 
331. 系统 实现 型 技术 总 结 或 专业 论文 , 重点 搜集 整理 系统 体系 结构 、 程 序 
模块 调用 关系 、 数 据 结构 、 试 验 或 测试 等 内 容 。 ( ) 








332. 应 用 开发 型 总 结 或 论文 ， 重 点 搜集 整理 应 用 项 目的 背景 、 项 目 开发 的 
需求 分 析 、 仪 器 设备 的 选 型 、 试 验 部 分 模块 的 细 化 、 使 用 的 开发 工具 等 内 容 。 


( ) 
333. 分 析 比 较 型 总 结 或 论文 ， 重 点 搜集 整理 有 关 的 最 新 论文 或 成 果 、 分 析 
比较 心得 、 试 验 数据 等 内 容 。 ( ) 


334. 理论 探索 型 总 结 或 论文 ， 重 点 搜集 整理 问题 的 发 现 方法 、 解 决 问题 所 
用 到 的 基本 知识 、 解 决 问题 的 独特 方法 、 定 理 证 明 、 分 析 测 试 的 依据 。 ( ) 
335. 科技 论文 或 总 结 一 般 不 能 用 倒叙 、 插 叙 、 不 设 悬 念 、 不 用 意识 流 、 多 








线索 方式 等 。 ( ) 
336. 参考 文献 不 算是 总 结 或 论文 写作 中 的 一 部 分 。 ( ) 

337. 学 术 刊 物 上 的 论文 摘要 一 般 为 300 字 左 右 ， 需 要 较 高 的 综合 性 。 
б. 


338. 论文 各 部 分 应 详 略 得 当 ， 一 般 介绍 相关 工作 (前 人 的 成 果 ) 的 部 分 不 
应 该 超过 总 篇 幅 的 1/6。 ( ) 
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339. 我 国 化 验 室 大 多 数 处 于 世界 领先 水 平 。 ( ) 
340. 对 样品 进行 重复 性 或 再 现 性 的 测试 称 为 复 检 。 ( ) 
341. 企业 可 根据 具体 情况 和 产品 的 质量 情况 制定 适当 高 于 同 种 产品 国家 或 
行业 标准 的 企业 标准 。 ( ) 
342. 企业 可 单独 制定 进出 口 标准 。 ( ) 
343. 计量 器 具 的 检定 周期 是 指 计量 器 具 相 邻 两 次 检定 之 间 的 时 间 间 隔 。 
( ) 
344. 计量 器 具 的 检定 标志 为 红色 说 明 多 功能 检测 设备 的 某 些 功能 已 失效 ， 
但 检测 工作 所 用 功能 正常 ， 且 经 校准 合格 。 ( ) 
345. 产品 标准 既 可 制定 为 强制 性 标准 ， 也 可 制定 为 推荐 性 标准 。 ( ) 
346. 产品 质量 认证 是 为 进行 合格 认证 工作 而 建立 的 一 套 程序 和 管理 制度 。 
( ) 
347. 分 析 检 验 的 目的 是 获得 样本 的 情况 ， 而 不 是 获得 总 体 物料 的 情况 。 
( ) 
348. 保留 样品 未 到 保留 期 满 ， 虽 用 户 未 曾 提 出 异议 ,但 也 不 可 以 随意 撤销 。 
( ) 
349. 无 论 是 均匀 物料 的 采集 还 是 不 均匀 物料 的 采集 ， 都 要 求 不 能 引入 杂质 ， 
避免 引起 物料 的 变化 。 ( ) 
350. 试 样 的 制备 通常 应 经 过 破碎 СР, 182], АР 
) 
351. 法 定 计 量 单位 是 国家 以 法 令 的 形式 ， 明 确 规定 并 且 人 允许 在 全 国 范 围 内 
统一 实行 的 计量 单位 。 ( ) 
352. 按 《 中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 四 级 ， 即 国家 标 
准 、 行 业 标 准 、 地 方 标准 和 企业 标准 。 ( ) 
353. 当 产 品 中 的 某 项 指标 达 不 到 国家 标准 的 要 求 时 ， 需 要 制定 企业 标准 。 
( ) 
354. 推荐 性 标准 不 具有 强制 性 ， 违 反 这 类 标准 不 构成 经 济 或 法 律 方面 的 责 
任 。 ( ) 
355. 用 0 检验 法 舍弃 一 个 可 疑 值 后 ， 应 对 其 余数 据 继续 检验 ， 直 至 无 可 疑 
值 为 目 。 ( ) 
356. 以 方差 大 小 的 比较 来 确定 两 组 数据 之 间 是 否 有 显著 性 差异 的 检验 法 称 
НЕТ. ( ) 
357. ЖЕНЕ ЛН, ЖЕН, ЖЕНЯ ВИК ЛД, ЛУЧИ 
照 试验 。 ) 


358. 在 没有 系统 误差 的 前 提 条 件 下 ， 总 体 平均 值 就 是 真实 值 。 Е 2 
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359. 烘箱 和 高 温 炉 内 都 绝对 禁止 烘 、 烧 易 燃 、 易 爆 及 有 腐蚀 性 的 物品 和 非 
试验 用 品 ， 更 不 允许 加 热 食品 。 С 


360. ЯКЛА ГК. ( ) 
361. 电子 天 平一 定 比 普通 电光 天 平 的 精度 高 。 ( ) 





362. 分 析 测 定 结果 的 偶然 误差 可 通过 适当 增加 平行 测定 次 数 来 减免 。 


( 

363. 化 学 计量 点 和 滴定 终点 是 一 回 事 。 ( 
364. 企业 可 以 根据 具体 情况 和 产品 的 质量 情况 制定 适当 低 于 国家 或 行业 同 

种 产品 标准 的 企业 标准 。 ( 


的 ， 结 果 准 确 度 就 好 。 ) 
366. 相对 偏差 是 绝对 偏差 在 真实 值 中 所 占 的 百分比 。 ( ) 
367. 磨 瓶 洗 净 干 燥 后 塞 口 与 磨 口 之 间 要 衬 以 纸 条 或 拆散 保存 ， 须 配套 使 用 。 

( ) 


368. 终点 误差 是 由 于 操作 者 终点 判断 失误 或 操作 不 熟练 引起 的 。 (  ) 
369. 因为 高 压 氢气 钢瓶 需 避 免 日 枉 ， 所 以 最 好 放 在 楼 道 或 实验 室 里 。 


370. 纯 水 制备 的 方法 只 有 蒸 馆 法 和 离子 交换 法 。 

371. 几 是 优 级 纯 的 物质 都 可 用 于 直接 法 配制 标准 溶液。 

372. 标准 偏差 可 以 使 大 偏差 能 更 显著 地 反映 出 来 。 

373. 天 平 室 要 经 常 敞开 通风 ， 以 防 室内 过 于 潮湿 。 

374. 天 平和 砖 码 应 定时 检定 ， 按 照 规 定 ， 最 长 检定 周期 不 超过 一 年 。 























м м м 
Ми Ми Ме Ме ме 


( ) 

375. 在 平行 测定 次 数 较 少 的 分 析 测 定 中 ， 可 疑 数 据 的 取舍 常用 0 检验 法 。 

( ) 
376. 制备 固体 分 析 样 品 时 ， 当 部 分 采集 的 样品 很 难 破碎 和 过 筛 时 ， 该 部 分 
样品 可 以 弃 去 不 要 。 ( ) 
377. 我 国 国家 标准 的 代号 是 CGCBx x x x 一 xxxxXx。 ( ) 


378. 标准 物质 是 指 具 有 一 种 或 多 种 足够 好 的 特性 ， 用 以 校准 计量 右 具 、 评 

定 计量 方法 或 给 材料 赋值 的 物质 或 材料 。 ( ) 
379. 所 有 有 机 物 中 的 水 分 ， 都 可 以 用 卡尔 : 费 休 法 测定 。 ( ) 
380. 标准 按 基本 属性 可 分 为 技术 标准 、 管 理 标 准 和 工作 标准 。 ( ) 
381. 原子 吸收 分 光 光 度 计 实 验 室 可 以 不 远离 电场 和 磁场 。 (  ) 
382. 原子 吸收 光谱 分 析 中 的 背景 干扰 会 使 吸光 度 增加 ， 因 而 导致 测定 结果 
( ) 
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383. 原子 吸收 光谱 分 析 中 ,测量 的 方式 是 峰值 吸收 ， 而 以 吸光 度 值 反映 其 
大 小 。 ( ›) 
384. 空心 阴极 灯亮 ,但 高 压 开 启 后 无 能 量 显示 ， 原因 可 能 是 无 电流 。 

( ) 

385. 氢化 燃点 不 燃 ， 原 因 可 能 是 空气 流量 太 小 或 空气 大 量 漏 气 。 (  ) 
386. 原子 吸收 分 光 光 度 法 定量 的 前 提 假 设 之 一 是 ， 基态 原子 数 近似 等 于 总 
原子 数 。 с 
387. 进行 原子 光谱 分 析 操 作 时 ， 应 特别 注意 安全 ， 点 火 时 应 先 开 助燃 气 再 

开 燃 气 ， 最 后 点 火 ， 关 气 时 应 先 关 燃气 再 关 助 燃气 。 Си 
388. 石墨 炉 原子 吸收 测定 中 所 使 用 的 惰性 气体 的 作用 是 保护 石墨 管 不 因 高 

温 灼 烧 而 氧化 ， 以 及 作为 载 气 将 汽化 的 样品 物质 带 走 。 ( ) 
389. 气相 色谱 仪 中 ， 温 度 显 示 表 显示 的 温度 值 不 十 分 准确 。 Е.) 
390. 在 气相 色谱 定性 分 析 中 ,在 适宜 色谱 条 件 下 ， 若 标准 物 与 未 知 物 保留 

时 间 一 致 ， 则 可 以 肯定 两 者 为 同一 物质 。 ( ›) 
391. 色谱 体系 的 最 小 检测 量 是 指 恰 能 产生 与 噪声 相 鉴别 的 信号 时 进入 色谱 
柱 的 最 小 物质 量 。 ( ) 
392. 控制 载 气流 速 是 调节 分 离 度 的 重要 手段 ， 降 低 载 气流 速 ， 柱 效 增加 ， 

当 载 气流 速 降 到 最 小 时 ， 柱 效 最 高 ， 但 分 析 时 间 较 长 。 с 
393. 在 色谱 分 离 过 程 中 ， 单 位 柱 长 内 组 分 在 两 相间 的 分 配 次 数 越 多 ， 则 相 
应 的 分 离 效 果 越 好 。 И. 
394. 用 气相 色谱 法 分 析 非 极 性 组 分 时 ， 一 般 选 择 极 性 固定 液 ， 各 组 分 按 沸 

点 由 低 到 高 的 顺序 流出 。 ( ) 
395. 色谱 外 标 法 的 准确 性 较 高 ， 但 前 提 是 仪器 的 稳定 性 高 且 操 作 重 复 性 好 。 

( ) 

396. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 分 离 度 的 大 小 综合 了 溶剂 效率 和 柱 效 率 两 者 对 分 

离 的 影响 。 ( ) 
397. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 混 合 物 能 否 完全 分 离 取 决 于 色谱 柱 ， 分 离 后 的 组 
分 能 否 准 确 检测 出 来 取决 于 检测 需 。 С. 
398. 在 色谱 分 析 中 ， 噪 声 和 漂移 产生 的 原因 主要 有 检测 器 不 稳定 、 检 测 顺 

和 数据 处 理 方面 的 机 械 和 电 噪 声 、 载 气 不 纯 或 压力 控制 不 稳 、 色 谱 柱 的 污染 等 。 


оо 
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( ›) 
399. ЖАЛА та ЖЛ, ЕЕ РИ СТ ЕЯ, 2 в 
电源 。 ( ) 


400. 在 高 效 液 相 色谱 中 ， 色 谱 柱 前 面 的 预 置 柱 会 降低 柱 效 。 ¢ 3 
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方差 


т 


—.. РУЫ 〈 将 正确 答案 的 序号 填 人 括号 内 ) 





1. 在 用 统计 方法 处 理 数据 时 ,广泛 采用 (  ) 来 衡量 数据 的 分 散 程度 。 
А. 偏差 В. 标准 偏差 C. 平均 偏差 р. 相对 偏差 

2. 目 由 度 是 指 (  ) 的 个 数 。 

А. 偏差 В. 标准 偏差 C. 平均 偏差 р. 独立 偏差 

3. 分 析 化 学 中 ,通常 把 置信 和 度 选 在 (  )。 

А. 90% 或 95% В. 80% 或 85% С. 85% 或 90% Р. 95% 或 100% 
4 ( ) 是 指 一 组 数据 方差 只 能 大 于 或 等 于 但 不 能 小 于 男 一 组 数据 的 





A. 单 边 检 验 В. 双边 检验 С. 标准 偏差 р. 相对 偏差 
5. ( ) 是 指 一 组 数据 方差 可 以 大 于 、 等 于 或 小 于 男 一 组 数据 的 方差 。 
А. 单 边 检验 В. 双边 检验 С. 标准 偏差 р. 相对 偏差 
6 ( ) 用 来 作为 判断 两 个 变量 之 间 相 关 关 系 的 一 个 量度 。 

A. 相关 系数 В. 偏差 C. 标准 偏差 р. 相对 偏差 
7. 下 列 说 法 错误 的 是 (””)。 
A 
B 
C 
D 
8 























. 无 限 多 次 测量 值 的 偶然 误差 服从 正 态 分 布 

. 有 限 次 测量 值 的 偶然 误差 服从 4 分 布 

. t 分 布 就 是 正 态 分 布 

. t 分 布 曲线 随 着 自由 度 f 的 不 同 而 改变 

. 有 一 组 测量 值 ， 已 知 其 标准 值 ， 要 检验 得 到 这 组 数据 的 分 析 结 果 是 否 可 











， 应 采用 的 检验 方法 是 (””)。 


A. 0 检验 法 В. t 检验 法 С. 下 检验 法 р. 4d 法 检验 法 
9. 从 精密 度 好 就 可 断定 分 析 结 果 可 靠 的 前 提 条 件 是 ( ) 。 

А. 随机 误差 小 В. 系统 误差 小 С. 平均 偏差 小 ” D. 相对 偏差 小 
10. 以 下 各 项 措施 中 ， 可 以 消除 分 析 测 试 中 的 系统 误差 的 是 ( ЛА 


А. 进行 仪器 校正 B. 增加 测定 次 数 

С. 增加 称 样 量 р. 提高 分 析 人 员 水 平 

11. 判断 一 组 数据 中 最 小 值 或 最 大 值 是 否 为 可 用 数据 ， 应 采用 的 方法 
) 。 

А. 二 检验 В. 下 检验 С. 0 检验 р. 以 上 三 种 都 可 以 


12. 当 原 始 记 录 数 据 写 错时 , 应 (” ” )。 

А. 用 橡皮 探 掉 ， 重 写 

В. 用 涂改 液 涂 掉 ， 重 写 

С. 在 错 的 数据 上 画 一 横 线 ， 将 正确 数据 写 于 上 方 ， 并 加 盖 签 章 
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D. 换 张 新 的 记录 纸 重新 写 
13. 下 列 论述 中 错误 的 是 <), 


A. 方法 误差 属于 系统 误差 
C. 系统 误差 呈正 态 分 布 


D. 随机 误差 呈正 态 分 布 


14. 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 到 的 数字 称 为 ( ” ” )。 
A. 精密 数字 В. 准确 数字 С. 可 靠 数字 D. 有 效 数 字 


15. 实验 室 安全 守则 中 规定 ， 严 禁 任何 ( 








( ) Кен, 
А. 食品 烧杯 В. 药品 ”玻璃 仪器 
С. 药品 烧杯 р. 食品 玻璃 仪器 
16. 可 用 ( ) 方法 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 。 
A. 进行 对 照 试 验 В. 进行 空白 试验 
С. 进行 仪器 校准 р. 进行 分 析 结 果 校 正 


17. 下 列 叙 述 错误 的 是 ( ) 。 

А. 误差 以 真 值 为 标准 ， 偏 差 以 平均 值 为 标准 

В. 对 某 项 测定 来 说 ， 它 的 系统 误差 大 小 是 可 以 测定 的 

С. 在 正 态 分 布 条 件 下 ，o 值 越 小 ， 峰 形 越 “ 矮 胖 ” 

D. 平均 偏差 常用 来 表示 一 组 测量 数据 的 分 散 程度 

18. 下 列 关 于 平行 测定 结果 准确 度 与 精密 度 的 描述 正确 的 是 ( 


А. 精密 度 高 则 没有 随机 误差 
С. 精密 度 高 表明 方法 的 重 现 性 好 








В. 系统 误差 义 称 为 可 测 误差 


В. 精密 度 高 则 准确 度 一 定 高 
D. 存在 系统 误差 则 精密 度 一 定 不 高 


) 入 口 或 接触 伤口 ， 不 能 


19. 对 某 试 样 进行 多 次 平行 测定 ， 其 中 某 个 测定 值 与 平均 值 之 差 为 测定 的 
( в 

А. 绝对 误差 B. 相对 误差 C. 相对 偏差 D. 绝对 偏差 

20. 下 列 叙 述 不 正确 的 是 ( 2 


А. 


置信 区 间 是 指 在 一 定 的 概率 保证 下 ， 佑 计 出 来 的 包含 可 能 参数 在 内 的 一 


个 区 间 


. 保证 参数 在 置信 区 间 的 概率 称 为 置信 度 





. 置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 会 越 宽 








. 周 
. 现代 质量 管理 的 基本 工作 方法 是 ( ja 
. РОСА 循环 В. 5МІЕ С. SW1H р. СМР 


. 置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 会 越 罕 
. 编制 仪器 设备 购置 计划 时 ， 需 要 编制 经 常 性 购置 计划 和 ( 





B. 月 C. 季度 D. 年 


) 购置 
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23. 仪器 设备 的 技术 档案 包括 原始 档案 和 (  ” )。 
A. 使 用 档案 B. 维修 记录 С. 故障 记录 D. 改装 记录 
24. 化 学 试剂 等 级 中 分 析 纯 试 剂 的 代号 及 标签 颜色 是 (О). 





А. СВ, В. АВ, 2 С. СР, Ж р. ТВ, # 
25. 化 学 试剂 等 级 中 优 级 纯 试 剂 的 代号 及 标签 颜色 是 ( в 
А. СВ, В. АВ, 2. С. СР, Ж р. ТВ, # 
26. 化 学 试剂 等 级 中 化 学 纯 试剂 的 代号 及 标签 颜色 是 ( ) 。 


А. СВ, В. АВ, 2 С. СР, Ж р. ТВ, Ж 
27. 大 量化 学 试剂 应 放 在 试剂 库 内 ， 严 禁 在 化 验 室内 存放 总 量 大 于 ( ) 
的 瓶装 易 燃 液体 。 


A. 10mL B. 20mL C. 30mL р. 40mL 

28. 易 燃 类 液体 试剂 要 求 单独 存放 于 阴凉 通风 处 理想 的 存放 温度 
жс). 

А. -4 ~4%C В. -5 ~5%C С. -6~6%C р. -8 ~8YC 


29. 生物 试验 致死 量 在 (  ) 以 下 的 试剂 称 为 剧 毒物 品 ， 如 氰 化 钾 、 握 化 








A. 20mg/kg В. 30mg/ kg C. 40mg/kg D. 50mg/kg 
30. 计量 认证 和 审查 认可 合格 证 书 的 期 限 一 般 为 ( ) 年 。 

A. 2 B. 3 С. 4 р. 5 

31. 作业 指导 书 是 指 为 保证 ( ) 的 质量 而 制订 的 程序 。 

А. 过 程 В. 产品 с. 目标 D. 结 
32. 全 面 质量 管理 的 英文 缩写 通常 是 ( ) 。 

А. ТОС В. АОС С. ТОМ р. ТОР 
33. 盐酸 、 甲 醛 溶液 、 乙 醚 等 易 挥 发 试剂 应 ( ). 

А. 和 其 他 试剂 混 放 B. 放 在 冰箱 中 

С. 分 类 存放 在 干燥 通风 处 р. 放 在 密闭 的 柜子 中 

34. 当 实 验 室 发 生火 灾 、 爆 炸 等 危险 事故 时 ， 首 先 应 当 ( ” ”)。 
А. 迅速 撤离 实验 室 В. 自己 留 下 来 排查 事故 原因 
С. 打 电 话 求救 D. 切断 电源 


35. 实验 室 使 用 过 的 有 机 洲 剂 废 液 不 应 该 ( ) 。 

А. 汇集 后 排 人 下水道 

В. 回收 一 部 分 用 于 要 求 较 低 的 试验 中 

С. 少量 残 液 置 于 安全 的 空旷 地 点 充分 燃烧 排放 

р. 将 废 液 分 类 集中 于 废 液 瓶 中 

36. 有 关 安 全 进行 试验 工作 的 基本 要 素 ， 下 列 叙 述 不 正确 的 一 项 是 ( ) 。 
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А. 取 用 酸 、 碱 等 腐蚀 性 试剂 时 ， 应 特别 小 心 ， 不 要 酒 出 

В. 上 刻 酸 液 和 废 碱 液 可 倒 入 同一 个 废 液 氏 中 人 处理 

С. 在 热天 取 用 氨水 时 ， 最 好 先 用 冷水 浸泡 氨水 瓶 ， 使 其 降温 后 再 开 瓶 取 用 

р. 对 某 些 强 氧化 剂 〈 如 氯酸钾 、 硝 酸 钊 、 高 锰 酸 钾 等 ) 或 其 混合 物 ， 不 能 
研磨， 否则 将 引起 爆炸 

37. 安全 进行 实验 室 工作 ， 对 意外 事故 要 有 必要 的 预防 措施 ， 下 列 属于 不 当 

行为 的 一 项 是 (  )。 

А. 当 瓶 塞 不 易 开 启 时 ， 必 须 注意 瓶 内 储存 物质 的 性 质 ， 切 不 可 贸然 用 火 加 
АВЕ е 

В. 试验 中 所 用 的 剧 毒 物质 应 有 专人 负责 收发 ,对 试验 后 的 有 毒 残渣 必须 做 
妥善 有 效 处 理 ， 不 准 乱 丢 

С. 在 通风 橱 内 进行 试验 时 ， 头 、 手 均 可 伸 和 人 橱 内 观察 试验 现象 和 进行 相关 
操作 

р. ЛЕНТ, пк, ЛЕН; бен, мер ЖИ 
酸 或 高 锰 酸 钾 涂 液 的 棉花 或 纱布 贴 上 ， 送 到 医务 室 处 理 

38. 领取 及 存放 化 学 药品 时 ， 以 下 说 法 错误 的 是 (。”)。 

А. 查看 容 需 上 标的 中 文 名 称 ， 确 认 是 否 为 需要 的 试验 用 药品 

B. 学 习 并 清楚 化 学 药品 危害 标志 和 图 样 

C. 化 学 药品 应 分 类 存放 

р. 有 机 溶剂 ， 固 体 化 学 药品 ， 酸 、 碱 化 合 物 可 以 存放 于 同一 药品 柜 中 

39. 金属 钾 、 钠 、 锂 、 负 、 电 石 等 固体 化 学 试剂 ， 遇 水 即 可 发 生 激烈 反应 ， 

并 放出 大 量 热 ， 也 可 产生 爆炸 ， 它 们 存放 方式 为 ( ” ”)。 





А. 直接 放 在 试剂 瓶 中 保存 
В. 浸没 在 煤油 中 保存 (ЖАН), ， 附 近 不 得 有 盐酸 、 硝 酸 等 散发 酸 
雾 的 物质 存在 


С. 用 纸 密 封包 右 存 放 

р. 放 在 铁 盒子 里 

40. 当 不 慎 把 大 量 浓 硫酸 滴 在 皮肤 上 时 ， 正 确 的 处 理 方法 是 ( ” ”)。 
А. ЛИН 2 

В. 不 做 处 理 ， 马 上 去 医院 

С. 用 碱 液 中 和 后 ， 再 用 水 冲洗 

р. 迅速 以 吸水 性 强 的 纸 或 布 吸 去 后 ， 马 上 再 用 大 量 水 冲洗 

41. 实验 室 各 种 管理 规章 制度 应 该 (  )。 

А. 上 墙 或 放 在 便于 取 阅 的 地 方 В. 存放 在 档案 柜 中 

C. 由 相关 人 员 集 中 保管 D. 保存 在 计算 机 内 
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42. 剧 毒物 品 保管 人 员 应 做 到 ( ) 。 
А. 日 清 月 结 В. 账 物 相符 C. 手续 齐全 р. 以 上 都 对 
43. 实验 室 常用 于 皮肤 或 普通 试验 需 械 的 消毒 液 有 ( ) 。 























А. 75% 2, В. 福 尔 马 林 (甲醛 ) 
С. 来 苏 儿 ( 甲 酚 ) р. 漂白 粉 ОХ) 


44. 危险 化 学 品 包 括 ( ) 

А. 爆炸 品 、 易 燃气 体 、 易 燃 喷雾 剂 、 氧 化 性 气体 、 加 压气 体 

В. 易 燃 液体 、 易 燃 固体 、 自 反应 物质 、 可 自燃 液体 、 自 燃 自 热 物质 、 遇 水 
放出 易 燃 气体 的 物质 

С. 氧化 性 液体 、 氧 化 性 固体 、 有 机 过 氧化 物 、 腐 蚀 性 物质 

D. 以 上 都 是 

45. 以 下 有 关 实 验 室 用 电 的 注意 事项 中 ， 不 正确 的 是 ( js 

А. 试验 前 先 检查 用 电 设 备 ， 再 接 通电 源 ; 试验 结束 后 ， 先 关 仪器 设备 ， 再 
关闭 电源 

В. 工作 人 员 离 开 实验 室 或 突然 断 电 时 ， 应 关闭 电源 ， 尤 其 要 关闭 加 热电 器 
的 电源 开关 

С. 电源 或 电气 设备 的 熔 丝 烧 断 后 ， 可 以 用 其 他 金属 导线 代替 

р. 电源 开关 附近 不 得 存放 易 燃 易 爆 物品 或 堆放 林 物 

46. 在 实验 室 中 ， 应 放 在 第 一 位 的 是 ( № 

А. 试验 结果 В. 试验 安全 С. 试验 创新 性 ” D. 试验 可 行 性 

47. 关于 存储 化 学 品 的 说 法 错误 的 是 ( е 

А. 化 学 危险 物品 应 当 分 类 、 分 项 存放 ， 相 互 之 间 保 持 安全 距离 

В. 遇 火 、 遇 潮 容易 燃烧 、 爆 炸 或 产生 有 毒气 体 的 化 学 危险 品 ， 不 得 在 露天 、 

潮湿 、 漏 十 或 低洼 容易 积 水 的 地 点 存放 

阳光 照射 易 燃烧 、 易 爆炸 或 产生 有 毒气 体 的 化 学 危险 品 ， 以 及 桶 装 、 

钠 装 等 易 燃 液 体 和 气体 应 当 在 密闭 地 点 存放 

р. 防护 和 灭火 方法 相互 抵触 的 化 学 危险 品 ， 不 得 在 同一 仓库 或 同一 储存 室 
存放 

48. 实验 室 中 对 质量 体系 运行 全 面 负责 的 人 是 ( 2 


о 
КА 








А. 最 高 管理 者 B. 质量 负责 人 
C. 技术 负责 人 р. 专业 实验 室 组 长 


49. 质量 体系 文件 包括 ( ) 。 

A. 质量 手册 、 程 序 文件 、 标 准 操作 规程 和 记录 
B. 质量 手册 和 程序 文件 

C. 标准 操作 规程 和 记录 
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D. 程序 文件 和 标准 操作 规程 
50. 进行 现场 质量 体系 审核 的 主要 目的 是 ( ) 。 


























A. 修改 质量 手册 B. 检验 质量 体系 文件 的 实施 情况 

C. 修改 程序 文件 D. 寻找 质量 体系 存在 的 问题 

51. 最 简单 、 最 节约 的 供水 方式 是 ( )s 

А. 高 位 水 箱 供水 B. 混合 供水 

C. 直接 供水 р. 加 压 泵 供水 

52. 化 验 室 的 排水 管 最 好 使 用 ( ) 。 

А. 铁 管道 В. 铝 管道 С. 铅 管 道 р. 塑料 管道 

53. 为 保证 天 平 或 天 平 室内 干燥 ， 下 列 物品 不 能 放 入 的 是 ( ) 

A. 乙醇 В. 蓝 色 硅胶 C. 石灰 р. ЖЖ 

54. 移 液 管 应 用 干净 的 ( ) 包 好 两 端 ， 然 后 置 于 专用 架 上 存放 备用 。 

А. 棉花 B. 滤纸 С. 海绵 D. 塑料 

55. 使 用 酒精 时 , 应 不 超过 容器 容量 的 ( js 

A. 2/3 B. 3/4 C. 1/2 D. 1/3 

56. 能 用 水 扑灭 的 火灾 种 类 是 ( ) 。 

А. 可 燃 性 液体 火灾 В. 可 燃 性 金属 火灾 

C. 木材 、 纸 张 、 棉 花火 灾 D. 可 燃 性 气体 火灾 

57. 移 液 管 上 的 环形 标 线 表 示 ( ) 准确 移出 的 体积 。 

А. 10% В. 30% С. 20% р. 40% 

58. 锥 形 瓶 可 以 用 来 加 热 液 体 ， 但 大 多 用 于 ( js 

А. 配置 一 般 浓度 溶液 B. 配置 标准 浓度 溶液 

С. 量 取 蒸馏 水 D. 滴定 

59. 下 列 玻璃 容器 可 以 直接 加 热 的 是 ( ра 

А. 烧杯 В. 移 液 管 С. ЖЖ р. 量 简 

60. 在 实验 室 不 慎 将 酒精 灯 打 翻 ， 酒 精 在 桌 上 燃烧 起 来 ,正确 有 效 的 灭火 方 
法 是 ( js 

А. 用 嘴 吹 В. 用 抹布 抽打 С. НЮ р. #0 


61. 用 马 弗 炉 灰 化 样品 时 ， 下 面 操作 正确 的 是 (  )。 

A. 用 小 烧杯 盛装 样品 

В. 样品 滴 加 盐酸 后 直接 放 入 

С. 样品 灰 化 好 后 ， 关 闭 电 源 至 温度 小 于 200% 取出 

D. 样品 在 马 弗 炉 里 灰 化 过 夜 

62. 与 有 机 物 或 易 氧 化 的 无 机 物 接触 时 会 发 生 剧烈 爆炸 的 酸 是 ( ” ” )。 
А. 硫酸 В. 硝酸 С. 盐酸 р. 热 的 浓 高 氧 酸 
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76. 


А. 


. 用 碳酸 氢 钠 或 高 锰 酸 钾 浴 液 洗 胃 
. 应 使 中 毒 者 迅速 离开 现场 ， 移 到 通风 处 
. 尿素 中 总 氮 的 测定 应 选用 ( ) 。 


. 化 验 分 析 中 遇 到 的 有 毒气 体 中 有 颜色 的 是 ( ” ”)。 
. 一 氧化 碳 В. 一 氧化 须 С. 氧气 D. 硫化 氢 
. 化 验 室 的 供电 线路 应 给 出 较 大 宽裕 量 , 通常 可 按 预 计 用 电量 增 








) 。 
. 20% В. 30% С. 50% р. 60% 

. 受理 检验 质量 申诉 的 有 效 期 最 长 为 自发 出 检验 报告 之 日 起 (  ) 日 。 
.15 B. 30 С. 60 р. 90 


. 实验 室 中 用 于 保持 仪器 干燥 的 变色 硅胶 ,， 变 为 (  ) 颜色 时 ， 表示 已 





. 蓝 色 B. 粉红 色 C. 绿色 D. 黄色 
. 急性 呼吸 系统 中 毒 后 的 正确 急救 方法 是 ( ) 

. 要 反复 洗 胃 

. 立即 用 大 量 自来水 冲洗 
























































. Ша B. 重量 法 С. 酸 量 法 D. 薰 馏 后 滴定 法 
. 尿素 中 可 能 存在 的 杂质 是 ( 5 

. АЗ В. 铁 с. # р. 乙醇 

. 尿素 产品 的 粒度 为 ( )% 。 

. 290 В. <90 С. <75 р. 100 

. ЕЕ а Н ( ) 测量 。 

. 酸 量 法 В. 碘 量 法 C. 容量 法 D. 滴定 法 

. 尿素 中 的 含 氮 量 用 ( ) 测定 。 

. 酸 量 法 В. 碘 量 法 C. 容量 法 D. 蒸馏 后 滴定 法 
. 尿素 中 的 缩 二 脲 的 含量 用 ( ) 测定 。 

. 酸 量 法 В. 分 光 光 度 法 С. 容量 法 D. 滴定 法 

. 在 农药 分 析 中 ， 我 们 通常 使 用 的 标准 硬 水 浓度 以 碳酸 钙 计 为 ( а 
. 342 5/1, В. 342 то ИТ, С. 3425/1. р. 342g/mL 

. 用 气相 色谱 法 测定 农药 有 效 成 分 时 通常 控制 的 操作 条 件 是 ( ) 。 

. 内 标 物 В. 柱 箱 温度 

. 汽化 室温 度 D. 载 气 流速 

.以 上 都 是 


ДОНА КИЙ ( ) #10. 045 тт 方 孔 得 。 
0. 90mm В. 0. 080 т С. 0. 20mm О. 0. 10mm 
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77. 焦化 产品 的 水 分 含量 采用 ( ) 测定 。 





А. 微 库仑 В. 卡尔 . 费 休 法 C. 滴定 法 D. 容量 法 

78. 涂料 产品 的 一 般 检 测 项 目 有 ( а 

А. 内 点 B. 不 挥发 分 容量 

С. 研磨 细 度 D. 储存 稳定 性 

Е. 以 上 都 是 

79. 快速 平衡 法 适用 于 色 漆 、 清 漆 产 品 闪 点 的 测定 ， 其 闪 点 的 范围 为 在 
( ) 以 下 。 

А. 100°С В. 105% С. 110% D. 120% 

80. 含有 较 多 ( ) 的 水 称 为 硬 水 。 

А. 钙 的 化 合 物 В. 镁 的 化 合 物 

С. 钙 、 镁 的 化 合 物 D. 金属 化 合 物 


81. 以 下 关于 “ 核 自 旋 弛 豫 ” 的 表述 中 ， 错 误 的 是 (。””)。 

А. 没有 弛 驳 ， 就 不 会 产生 核磁 共振 

В. 谱 线 宽度 与 弛 豫 时 间 成 反比 

С. 通过 弛 殉 ， 维 持 高 能 态 核 的 微弱 多 数 

р. 弛 殉 分 为 纵向 弛 瑰 和 横向 弛 殉 两 种 

82. 进行 已 知 成 分 的 有 机 混合 物 的 定量 分 析 ， 宜 采用 ( ) 。 

A. 极 谱 法 B. 色谱 法 С. 红外 光谱 法 = О. 核磁 共振 法 

83. 核磁 共振 波谱 法 在 广义 上 说 也 是 一 种 吸收 光谱 法 ,但 它 与 紫外 -可 见 及 
红外 吸收 光谱 法 的 关键 差异 之 一 是 ( ) 。 

А. 吸收 电磁 辐射 的 频率 区 域 不 同 В. 检测 信号 的 方式 不 同 























C. 记录 谱 图 的 方式 不 同 р. 样品 必须 在 强 磁场 中 测定 
84. 核磁 共振 波谱 解析 分 子 结构 的 主要 参数 是 (  )。 

А. АЕ В. 波 数 С. 化 学 位 移 D. 保留 值 
85. 用 于 高 分 辨 质谱 的 质量 分 析 顺 是 (  )。 

А. 单 聚 焦 质 量 分 析 噩 В. 双 聚 焦 质量 分 析 品 

С. 四 极 杆 质量 分 析 咒 р. 离子 阱 质量 分 析 屁 

86. 在 质谱 中 ， 被 称 为 基 峰 或 标准 峰 的 是 (。””)。 

A. 分 子 离子 峰 В. 质 荷 比 最 大 的 峰 

C. 强度 最 大 的 离子 峰 D. 强度 最 小 的 离子 峰 

87. 测定 有 机 化 合 物 的 相对 分 子 质 量 应 采用 ( ) 。 

A. 气相 色谱 B. 质谱 С. 紫外 光谱 D. 核磁 共振 谱 


88. CI-MS 表示 ( J 
А. 电子 爱 击 质谱 B. 化 学 电离 质谱 
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С. 


98. 


А. 
С. 


99. 


А. 
С. 











ІАЕ А} D. 激光 解吸 质谱 
) 是 拉 曼 光谱 仪 的 心脏 ， 要 求 环境 清 洁 。 


. 双 单 色 仪 В. 光电 检测 器 С. 激光 光源 D. 样品 室 
. 气相 色谱 -质谱 联 用 仪 的 英文 简写 是 ( ， )。 


. GC-MS B. LC-MS C. MS-MS D. CI-MS 
. “ 乐 果 ” 气 相 色 谱 法 测定 有 效 成 分 的 内 标 物 是 ( а 

. ЕН ГАН В. ВЕ 

. 邻 苯 二 甲酸 二 正 戊 酯 р. 邻 茶 二 甲酸 二 正 辛 酯 
. 农药 检测 专用 气相 色谱 仪 用 的 载 气 是 ( 25 

. 氧气 В. 氮气 С. 氢气 D. 空气 
. 水 泥 用 钢渣 中 三 氧化 二 铁 的 测定 可 以 用 ( ) 

. 配 位 滴定 法 В. 酸 碱 滴定 法 С. 重量 法 р. 分 光 光 度 法 
. 水 泥 用 钢渣 中 硫 的 测定 可 以 用 ( js 

. 配 位 滴定 法 В. 酸 碱 滴定 法 С. 重量 法 D. 分 光 光 度 法 





. 焦化 产品 中 甲 茶 不 溶 物 含量 的 测定 可 以 用 ( ” ”)。 
. 电化 学 分 析 法 В. АЛА С. 滴定 分 析 法  D. ЖЕ 
. 涂料 产品 以 〈 ) 进行 分 类 。 











. 有 机 物质 的 基 团 В. 涂料 漆 基 中 主要 成 膜 物质 为 基础 
. 产品 在 水 中 的 溶解 度 D. 涂料 的 辅助 溶剂 

. 涂料 储存 稳定 性 试验 内 容 包 括 ( ”)。 
.沉降 程度 的 检查 B. 有 机 物质 的 挥发 性 

产品 在 水 中 的 稳定 性 D. 涂料 中 的 辅助 溶剂 挥发 性 
在 质谱 图 中 ， 被 称 为 基 峰 或 标准 峰 的 是 〈 ) 。 

分 子 离子 峰 B. 强度 最 小 的 离子 峰 
强度 最 大 的 离子 峰 р. 质 和 荷 比 最 大 的 峰 

拉 曼 光谱 是 ( ) 。 

分 子 振动 光谱 B. 分 子 吸 收 光谱 

原子 吸收 光谱 D. 原子 发 射 光 谱 





100. 下 列 分 子 或 基 团 具有 拉 曼 活性 的 是 〈 ) 。 


А. 
В. 
С. 
Р. 


对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 
对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 
非 对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 
非 对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 


101. 下 列 分 子 或 基 团 具有 红外 活性 的 是 ( ) 。 


А. 





对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 
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В. 对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 

С. 非 对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 

р. 非 对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 

102. 下 列 规则 中 不 能 判别 其 拉 曼 或 红外 光谱 是 否 具 有 活性 的 是 ( ) 。 





A. 相互 允许 原则 В. 相互 排斥 原则 

С. 相互 禁 阻 原则 D. 相互 不 允许 原则 

103. 在 气相 色谱 仪 气 路 安装 过 程 中 ( ) 不 是 必需 的 步 又。 

A. 检查 室内 照明 В. 检查 管 路 连接 是 否 正确 
С. 检查 相关 接头 是 否 清洁 D. 对 气 路 的 密封 性 进行 检查 





104. 气相 色谱 仪 中 毛细 管 检 漏 一 般 不 能 用 肥皂 水 的 原因 是 (  )。 

А. 肥皂 水 对 环境 有 污染 

В. 肥皂 水 碱 性 太 强 ， 对 毛细 管 有 腐蚀 作用 

С. 防止 电磁 干扰 和 仪器 漏电 

D. 如 果 系 统 有 泄漏 ， 检 汤 的 肥皂 液 将 渗入 并 污染 系统 ， 还 可 能 损坏 柱子 的 
性 能 

105. 红外 吸收 光谱 的 产生 是 由 于 (””)。 

А. 分 子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

В. 原子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 路 迁 

С. 分 子 振动 -转动 能 级 的 路 迁 

р. 分 子 外 层 电 子 的 能 级 路 迁 

106. 电位 滴定 法 是 根据 ( ) 来 确定 滴定 终点 的 。 














A. 指示 剂 颜色 变化 B. 电极 电位 
С. 电位 突 跃 D. 电位 大 小 


107. 气相 色谱 仪 除了 载 气 系统 、 柱 分 离 系统 、 进 样 系统 外 ， 另 外 一 个 主要 
系统 是 ( ). 

А. 恒温 系统 B. 检测 系统 C. 记录 系统 D. 样品 制备 系统 

108. 气相 色谱 分 析 中 , 用 于 定性 分 析 的 参数 是 (””)。 


A. 保留 值 В. 峰 面 积 C. 分 离 度 р. 半 峰 宽 
109. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 核心 部 分 是 ( р 

А. 光源 В. м С. 分 光 系 统 D. 检测 系统 
110. 在 高 效 液 相 色 谱 流程 中 ， 试 样 混合 物 在 ( ) 中 被 分 离 。 

А. 检测 器 В. 记录 器 С. 色谱 柱 D. 进 样 器 





111. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室内 应 有 上 下 水 道 ， 做 石墨 炉 分 析 时 ， 
要 求 上 水 压力 不 小 于 ( 。””) ,也 可 使 用 自动 水 循环 装置 。 
A. 0.15MPa B. 0. 1MPa C. 0. 12MPa р. 0.2МРа 
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112. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室内 应 安装 排 风 设备 ， 以 便 及 时 排出 
分 析 过 程 中 产生 的 有 害 气 体 ， 抽 风口 应 设置 在 仪器 的 原子 化 器 上 方 ( ) 处 ， 
吸 风 置 尺 寸 为 30cm x30cm 左右 。 

А. 10 ~30cm В. 20 ~30cm С. 20 ~40cm О. 10 ~40cm 

113. 安装 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 实验 室内 安装 仪器 的 工作 台 应 结实 牢固 ， 
称 重 后 不 变形 ， 工 作 台 四 周 最 好 留 出 空间 ， 至 少 ( ) ， 以 方便 仪器 的 安装 与 


检修 。 
A. 40cm В. 60cm C. 80cm D. 100cm 
114. 气相 色谱 仪 的 核心 部 分 是 (。””)。 
А. 检测 需 B. 色谱 柱 C. 分 光 系 统 D. 进 样 系统 
115. 检查 气 瓶 是 否 漏 气 可 采用 的 方法 是 ( ). 
А. НҒ В. 719) 
С. 用 肥皂 水 涂抹 D. 上 听 是 否 有 漏 气 声音 


116. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 仪 器 单 色光 调整 ， 在 调整 波长 时 ， 可 采用 干涉 滤 
ОАО т, 在 ( ) 吸收 峰 处 校对 仪器 波长 的 准确 性 。 

А. 529пт В. 580nm С. S90nm р. 500nm 

117. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 光 源 的 调整 中 ， 先 将 光量 调节 需 按 顺 时 针 方 向 旋 
至 光量 最 强 处 ， 把 波长 盘 调 节 至 〈 ) 调节 光源 至 正确 位 置 。 

А. 529nm В. 580 пт С. 590 пт р. S00nm 

118. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 接 通电 源 后 ， 指 示 灯 及 光源 灯 都 不 亮 ， 电 流 表 无 
偏转 ， 故 障 原 因 是 ( ) 。 








А. НЕЕ В. 电源 开关 接触 不 良 或 已 损坏 
С. 电源 变 压 带 一 次 绕组 已 断 D. 以 上 都 有 可 能 

119. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 光 源 灯 亮 但 无 单 色光 的 原因 是 ( ) 。 
А. 进 光 处 反射 镜 脱位 В. 准 直 镜 脱位 

С. ВЕНЕВ) р. 以 上 都 有 可 能 


120. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 电表 指针 从 “0” 到 “100%” 均 左 、 右 揪 摆 不 
定 ， 并 且 光 门 开启 时 比 关闭 时 晃动 得 更 加 厉害 的 主要 原因 是 ( А 

А. 稳 压 电源 失灵 

B. 仪器 光源 灯 附 近 有 较 严 重 的 气 浪 波动 

С. 仪器 光电 管 暗盒 内 受潮 

D. 以 上 都 有 可 能 

121. 721 型 可 见 分 光 光 度 计 仪器 接 通 电源 后 ， 电 流 表 指 针 大 幅度 偏向 “0” 
位 以 下 ， 调 零 电 位 器 不 能 调节 复 “0” 位 的 主要 原因 是 ( 8 

А. 七 已 插 头 、 插 座 接线 脱落 
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В. 放大 器 电路 系统 中 存在 脱 焊 现 象 或 元 件 损坏 

С. 调 零 电位 器 已 经 损坏 

р. 以 上 都 有 可 能 

122. 原子 吸收 分 光 光 度 计 点 火 困 难 的 主要 原因 是 ( ) 。 
А. 乙 烽 气压 力 或 流量 过 人 小 

В. 仪器 停 用 较 久 ， 空 气 扩散 并 充满 管道 ， 燃 气 少 

с. 助燃 气流 量 过 大 

D. 以 上 都 有 可 能 

123. 红外 吸收 光谱 的 产生 是 由 于 ( ) 。 

А. 分 子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

В. 原子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

С. 分 子 振动 -转动 能 级 的 跃迁 

D. 分 子 外 层 电 子 的 能 级 跃迁 

124. 在 液 - 液 茜 取 分 析 中 ， 要 用 到 的 操作 仪器 是 ( ) 。 
А. 滴定 漏斗 、 铁 架台 、 漏 斗 架 В. 普通 漏斗 、 
С. 布 氏 漏斗 、 铁 架台 、 漏 斗 架 р. УЖЕ, 
125. pH 玻璃 电极 产生 酸 误差 的 原因 是 ( ) 。 

А. 玻璃 电极 在 强酸 溶液 中 被 腐蚀 

В. H' 度 高 ， 占 据 了 大 量 交 换 点 位 ，pH 值 偏 低 

С. H' 与 H,0 形成 Hi,0'， 结 果 降 低 ，pH 值 增高 

D. 在 强酸 溶液 中 水 分 子 活 度 减 小 ,使 НИЕ, рН 值 增高 
126. 入 射 光 波长 选择 的 原则 是 ( 2% 



































А. 吸收 最 大 В. 干扰 最 小 

C. 吸收 最 大 , 干扰 最 小 D. 吸光 系数 最 大 

127. 电位 滴定 法 是 根据 ( ) 来 确定 滴定 终点 的 。 

A. 指示 剂 颜色 变化 B. 电极 电位 

С. 电位 突 跃 D. 电位 大 小 

128. 电位 分 析 法 中 由 一 个 指示 电极 和 一 个 参 比 电极 与 试 液 组 成 ( ) 。 
А. 滴定 池 B. 电解 池 

C. 原 电 池 D. 电导 池 


129. 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 最 常用 的 光源 为 ( ” ” )。 

А. 空心 阴极 灯 В. 无 极 放 电灯 С. МОК р. 氧 灯 
130. 选择 固定 液 的 基本 原则 是 ( 。””) 原则 。 

А. 相似 相 溶 B. 极 性 相同 С. 官能 团 相同 Р. 沸点 相同 
131. 在 高 效 液 相 色谱 流程 中 ， 试 样 混合 物 在 (  ) 中 被 分 离 。 
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А. 检测 器 В. 记录 器 C. 色谱 柱 D. 进 样 器 
132. 评价 分 析 结 果 的 指标 包括 ( 5 

А. 试验 仪器 的 准确 度 В. 试验 仪器 的 精密 度 

C. 测定 范围 和 线性 D. 试验 仪器 的 重视 性 

133. 工业 污水 中 测定 求 、 铬 等 一 类 污染 物 的 采样 点 一 律 设 在 ( ре 
А. 单位 总 排污 口 B. 所 在 车 间或 车 间 处 理 设 施 

С. НЕЕ р. 以 上 均 可 

134. 下 列 论述 错误 的 是 ( Уа 

А. 方法 误差 属于 系统 误差 В. 系统 误差 包括 操作 误差 

C. 系统 误差 呈现 正 态 分 布 р. 系统 误差 具有 单 向 性 

135. 使 用 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 ， 必 须 在 ( ) 中 进行 。 

А. 大 容器 В. 玻璃 器 亚 С. Меж р. 通风 橱 
136. 用 过 的 极 易 挥发 的 有 机 溶剂 ， 应 ( ye 

А. 倒 人 密封 的 下 水 道 B. 用 水 稀释 后 保存 

С. 倒 入 回收 瓶 中 р. 放 在 通风 橱 中 保存 

137. 由 化 学 物品 引起 的 火灾 ， 能 用 水 灭火 的 物质 是 ( ) 。 

A. 金属 钠 В. ТАЙ С 过 氧化 物 р. 三 氧化 二 铝 





138. 化 学 烧伤 中 ， 酸 的 蚀 伤 ， 应 用 大 量 的 水 冲洗 ,然后 用 ( ) 冲洗 ， 
再 用 水 冲洗 。 


А. 0.3molL СН. COOH 溶液 В. 2% NaHC0, 溶液 
С. 0.3molL НОЯ р. 2% NaOH 溶液 


139. 试 液 取 样 量 为 1 ~ 10mL 的 分 析 方 法 称 为 ( ja 
A. 微量 分 析 В. 常量 分 析 С. 半 微 量 分 析 р. 超 微 量 分 析 
140. 吸收 瓶 内 装 有 许多 细 玻 璃 管 或 一 支 气 泡 喷 管 是 为 了 ( у 





А. 增 大 气体 的 通路 B. 延长 吸收 时 间 

C. 加 快 吸收 速度 р. 减 小 吸收 面积 

141. 配 位 滴定 所 用 的 金属 指示 剂 同时 也 是 一 种 ( ” ) 。 

А. ВОН в. зем С. 配 位 剂 D. 弱酸 弱 碱 











142. 在 不 加 样品 的 情况 下 ， 用 测定 样品 同样 的 方法 、 步 又 ， 对 空白 样品 进 
行 定 量 分 析 ， 称 为 ( ) 。 

А. 对 照 试 验 B. 空白 试验 C. 平行 试验 р. 预 试验 

143. 储存 易 燃 易 爆 和 强 氧化 性 物质 时 ， 最 高 温度 不 能 高 于 ( )s 

А. 20% В. 10% С. 30% р. 0% 

144. 下 列 药 品 需要 用 专柜 由 专人 负责 储存 的 是 ( 

А. КОН В. КСМ С. KMnO, р. Ж Н,5$0, 
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145. 直接 法 配制 标准 溶液 必须 使 用 ( ) 。 

A. 基准 试剂 В. 化 学 纯 试剂 С. 分 析 纯 试剂 р. 优 级 纯 试 剂 

146. 以 下 用 于 化 工 产品 检验 的 需 具 中 ， 属 于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工作 计 
量 右 具 的 是 ( ) 。 

А. НЫ. ХУ В. В, ЖЕ С ИЖ. ВВ р. 温度 计 、 量 杯 

147. 计量 器 具 的 检定 标志 为 绿色 说 明 ( ) 。 

A. 合格 ， 可 使 用 B. 不 合格 ， 应 停 用 

С. 检测 功能 合格 ， 其 他 功能 失效 р. 没有 特殊 意义 

148. 常用 的 灭火 方法 是 ( ) 

А. 隔离 法 В. 冷却 法 С. 窒息 法 D. 以 上 都 是 

149. 系统 误差 的 性 质 是 ( Ла 

А. 随机 产生 В. 具有 单 向 性 С 呈正 态 分 布 р. 难以 测定 

150. 国家 标准 规定 ， 化 学 试剂 的 密度 是 指 在 ( =) 时 单位 体积 物质 的 质量 。 

A. 28°C В. 25% С: 205 р. 23% 

151. 我 国法 定 计量 单位 是 由 ( ) 两 部 分 计量 单位 组 成 的 。 

А. 国际 单位 制 和 国家 选 定 的 其 他 计量 单位 

В. 国际 单位 制 和 习惯 使 用 的 其 他 计量 单位 

C. 国际 单位 制 和 国家 单位 制 

D. 国际 单位 制 和 国际 上 使 用 的 其 他 计量 单位 

152. 实验 室 所 使 用 的 玻璃 量 器 ， 都 要 经 过 ( ) 的 检定 。 


о 
































А. 国家 计量 部 门 B. 国家 计量 基准 器 具 

C. 地 方 计量 部 门 D. 社会 公用 计量 标准 器 具 

153. 下 列 溶液 中 需要 避 光 保存 的 是 〈 5 

А. 氧 氧 化 钾 B. 碘化钾 С. 氯 化 钾 р. 硫酸 钊 

154. 制备 好 的 试 样 应 储存 于 ( ) 中 ， 并 贴 上 标签 。 

А. "ОЎ В. 烧杯 С. 称 量 瓶 р. РА 

155. 检查 可 燃气 体 管 道 或 装置 的 气 路 是 否 漏 气 时 ， 禁 止 使 用 ( Ye 

A. 火焰 В. 肥皂 水 

С. 十 二 烷 基 硫 酸 钠 水 溶液 р. 将 部 分 管道 浸入 水 中 的 方法 

156. 表示 一 组 测量 数据 中 最 大 值 与 最 小 值 之 差 的 是 ( ) 。 

A. 绝对 误差 В. 绝对 偏差 C. 极 差 D. 平均 偏差 

157. 水 泥 三 对 水 泥 生 料 、 石 灰 石 等 样品 中 二 氧化 硅 进 行 测定 时 ， 一般 采用 
( ) 分 解 试 样 。 

А. 硫酸 溶解 В. 盐酸 溶解 

C. 混合 酸 王 水 溶解 р. 碳酸 钠 作 熔剂 ， 半 熔融 
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158. 用 上 烘 干 法 测定 煤 中 的 水 分 会 量 属于 称 量 分 析 法 中 的 ( ) 。 


А. 沉淀 法 B. 汽化 法 C. 电解 法 р. ЖА: 

159. 用 重 氮 化 法 测定 磺胺 类 药物 要 使 用 过 量 的 盐酸 ， 下 列 叙 述 错误 的 是 
) 

A. 可 以 抑制 副 反 应 的 发 生 В. 增加 重 氮 盐 的 稳定 性 

C. 加 速 重 氮 化 反应 р. 便于 KI 淀粉 试纸 指示 终点 

160. 对 某 一 商品 煤 进 行 采样 时 ， 以 下 三 者 所 代表 的 煤 样 关系 正确 的 

3 
А. ЕВ < 总 样 < 采样 单元 В. 采样 单元 < 子 样 < 总 样 
С. 子 样 < 采样 单元 < М D. 总 样 < 采样 单元 < 子 样 


161. 721 型 分 光 光 度 计 适用 于 ( 7 

А. 可 见 光 区 В. 紫外 光 区 C. 红外 光 区 D. 都 适用 
162. 721 型 分 光 光 度 计 底 部 干燥 简 内 的 干燥 剂 要 ( ) 。 

A. 定期 更 换 В. 使 用 时 更 换 。 C. 保持 潮湿 D. 保持 干燥 
163. 721 型 分 光 光 度 计 不 能 测定 ( ) 。 

А. 单 组 分 溶液 В. 多 组 分 溶液 

С. 吸收 光波 长 大 于 800nm 的 溶液  D. 较 浓 的 溶液 

164. 在 光学 分 析 法 中 , 采用 钨 灯 作 光源 的 是 ( ) 5 

А. 原子 光谱 В. 紫外 光谱 С. 可 见 光 谱 D. 红外 光谱 
165. 原子 吸收 光谱 是 ( ) 。 

А. 带 状 光谱 B. 线 状 光谱 C. 宽带 光谱 D. 分 子 光 谱 
166. 原子 吸收 光谱 、 紫 外 -可 见 光 谱 皆 属于 ( р 

А. 转动 光谱 В. 原子 光谱 C. 电子 光谱 р. 振动 光谱 
167. 选择 火焰 类 型 时 主要 根据 ( ) 。 

А. 分 析 线 波长 В. 灯 电 流 大 小 С. ЖИ р. 待 测 元 素性 质 
168. 原子 吸收 光谱 分 析 中 的 主要 干扰 因素 是 ( Ха 

А. 化 学 干扰 B. 物理 干扰 С. 光谱 干扰 D. 火焰 干扰 
169. 使 原子 吸收 谱 线 变 宽 的 因素 较 多 ， 其 中 ( ) 是 最 主要 的 。 
А. Е ЛЖ, В. 温度 变 宽 С. 多 普 勒 变 宽 。 D. 光谱 变 宽 
170. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 噪 声 干 扰 主 要 来 源 于 ( За 

А. 空心 阴极 灯 В. 原子 化 系统 С. 喷雾 系统 D. 检测 系统 
171. 原子 吸收 分 析 中 光源 的 作用 是 ( ) 。 

А. 提供 试 样 藻 发 和 激发 所 需要 的 能 量 B. 产生 紫外 光 

С. 发 射 待 测 元 素 的 特征 谱 线 D. 产生 足够 浓度 的 散射 光 
172. 下 列 有 关 和 气体 钢瓶 的 说 法 不 正确 的 是 ( а 
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А. 氧气 钢瓶 为 天 蓝 色 、 黑 字 В. 氮气 钢瓶 为 黑色 、 黑 字 


С. 压缩 空气 钢瓶 为 黑色 、 上 日 字 р. 氧气 钢瓶 为 次 绿色 、 红 字 

173. 下 列 关 于 空心 阴极 灯 使 用 注意 事项 的 描述 不 正确 的 是 ( ” ”)。 

А. 使 用 前 一 般 要 预 热 时 间 在 20min 以 上 

В. 长 期 不 用 ， 应 定期 做 点 燃 处 理 

С. 低 熔 点 的 灯 用 完 后 ， 等 冷却 后 才能 移动 

D. 测量 过 程 中 可 以 打开 灯 室 盖 调 整 

174. 下 列 关 于 空心 阴极 灯 使 用 描述 不 正确 的 是 (””)。 

A. 空心 阴极 灯 发 光 强 度 与 工作 电流 有 关 

B. 增 大 工作 电流 可 增加 发 光 强 度 

С. 工作 电流 越 大 越 好 

р. 工作 电流 过 小 ， 会 导致 稳定 性 下 降 

175. 关闭 原子 吸收 光谱 仪 的 先后 顺序 是 ( ) 。 

А. 关闭 排 风 装置 、 关 闭 乙 烷 钢瓶 总 阔 、 关 闭 助 燃气 开关 、 关 闭 气 路 电源 总 
开关 、 关 闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 

В. 关闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 、 关 闭 乙 抉 钢瓶 总 阀 、 关 闭 助 燃气 开关 、 








С. 关闭 乙 烽 钢 瓶 总 阅 、 关 闭 助燃 气 开 关 、 关 闭 气 路 电源 总 开关 、 关 闭 空气 
压缩 机 并 释放 剩余 气体 、 关 闭 排 风 装置 

р. 关闭 乙 燃 钢瓶 总 阀 、 关 闭 助 燃气 开关 、 关 闭 气 路 电源 总 开关 、 关 闭 排 风 
装置 、 关 闭 空气 压缩 机 并 释放 剩余 气体 

176. 气相 色谱 仪 的 安装 与 调试 中 对 ( ) 不 做 要 求 。 

А. 室内 不 应 有 易 燃 易 爆 和 腐蚀 性 气体 

В. 一 般 要 求 控 制 温度 在 10 ~40% ， 空 气 的 相对 湿度 应 控制 到 过 85% 

С. 仪器 应 有 良好 的 接地 ， 最 好 设 有 专线 

D. 实验 室 应 远离 强 电场 、 强 磁场 

177. 下 列 关 于 气相 色谱 仪 中 的 转子 流量 计 的 说 法 错误 的 是 ( )s 

A. 根据 转子 的 位 置 可 以 确定 气体 流速 的 大 小 

В. 对 于 一 定 的 气体 ,气体 的 流速 和 转子 高 度 并 不 呈 直 线 关 系 

C. 转子 流量 计 上 的 刻度 即 是 流量 数值 

D. 气体 从 下 端 进入 转子 流量 计 又 从 上 端 流出 

178. 在 原子 吸收 分 析 中 ， 已 知 火焰 发 射 背景 信号 很 高 ， 因 而 采取 了 下 面 一 

些 措 施 , 这 些 措 施 中 不 适当 的 是 ( р 
А. 减 小 光谱 通 带 В. 改变 燃烧 器 高 度 
C. 加 入 有 机 试剂 D. 使 用 高 功率 的 光源 
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179. 原子 吸收 光度 法 的 背景 干扰 主要 表现 为 (  ) 形式 。 
А. 火焰 中 被 测 元 素 发 射 的 谱 线 B. 火焰 中 干扰 元 素 发 射 的 谱 线 





С. 光源 产生 的 非 共振 线 р. 火焰 中 产生 的 分 子 吸 收 
180. 电位 滴定 与 容量 滴定 的 根本 区 别 在 于 ( ” ”)。 

А. 滴定 仪器 不 同 B. 指示 终点 的 方法 不 同 

C. 滴定 手续 不 同 р. 标准 溶液 不 同 

181. 在 气 固 色 谱 中 各 组 分 在 吸附 剂 上 分 离 的 原理 是 ( ) 。 

А. 各 组 分 的 溶解 度 不 一 样 B. 各 组 分 电 负 性 不 一 样 

С. 各 组 分 颗粒 大 小 不 一 样 р. 各 组 分 的 吸附 能 力 不 一 样 


182. 气 - 液 色谱 、 液 - 液 色 谱 丝 属于 ( ) 。 
A. 吸附 色谱 В. 凝 胶 色谱 C. 分 配色 谱 D. 离子 色谱 





183. 在 气相 色谱 法 中 ， 可 用 作 定 量 的 参数 是 ( ) 。 

A. 保留 时 间 В. 相对 保留 值 С. ЗЕ р. 峰 面积 

184. 氧 火焰 检测 器 的 检测 依据 是 ( )s 

А. 不 同 溶液 折射 率 不 同 В. 被 测 组 分 对 紫外 光 的 选择 性 吸收 





С. 有 机 分 子 在 氢 氧 焰 中 发 生 电 离 р. 不 同 气体 导热 系数 不 同 
185. 下 列 有 关 高 压气 瓶 的 操作 正确 的 选项 是 (  ” )。 





А. АТАТ В. 使 用 已 过 检定 有 效 期 的 气 瓶 

С. 冬天 气 阀 冻结 时 用 火 烘 烤 D. 定期 检查 气 瓶 、 压 力 表 、 安 全 立 
186. 气相 色谱 检测 需 的 温度 必须 保证 样品 不 出 现 〈 ) 现象 。 

А. 冷凝 В. 升华 С. 分 解 D. 汽化 

187. 气 液 色谱 法 中 ， 火 焰 离 子 化 检测 器 的 (  ) 优 于 热 导 检测 器 。 

А. 装置 简单 化 В. 灵敏 度 С. 适用 范围 D. 分 离 效 果 
188. 毛细 色谱 柱 的 ( ”) 优 于 填充 色谱 柱 。 

А. 气 路 简单 化 В. 灵敏 度 C. 适用 范围 D. 分 离 效 果 


189. 气相 色谱 仪 的 主要 部 件 包括 ( ла 
А. АЯ, ЛЖА, (НЕ, ЮМИ 
В. 载 气 系统 、 进 样 系统 、 色 谱 柱 、 检 测 器 
С. 载 气 系统 、 原 子 化 装置 、 色 谱 柱 、 检 测 器 
р. 载 气 系统 、 光 源 、 色 谱 柱 、 检 测 需 

190. 准确 度 表征 了 ( ) 的 大 小 。 








A. 定量 限 В. 系统 误差 С. 随机 误差 р. 测量 范围 
191. 在 气 - 液 色谱 中 ， 首 先 流出 色谱 柱 的 是 ( ) 。 
A. 吸附 能 力 小 的 组 分 В. 脱 附 能 力 大 的 组 分 





С. 溶解 能 力 大 的 组 分 D. 挥发 能 力 大 的 组 分 
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192. 在 气 - 液 色谱 中 ， 色 谱 柱 使 用 的 上 限 温 度 取决 于 ( 18 

А. 试 样 中 沸点 最 高 组 分 的 沸点 В. 试 样 中 各 组 分 沸点 的 平均 值 

С. 固定 液 的 沸点 D. 固定 液 的 最 高 使 用 温度 

193. 所 谓 检 测 器 的 线性 范围 是 指 ( ) 。 

А. 检测 曲线 呈 直 线 部 分 的 范围 

В. 检测 器 响应 呈 线 性 时 ， 最 大 允许 进 样 量 与 最 小 允许 进 样 量 之 比 

С. 检测 器 响应 呈 线 性 时 ， 最 大 允许 进 样 量 与 最 小 允许 进 样 量 之 差 

р. 检测 器 最 大 允许 进 样 量 与 最 小 检测 量 之 比 

194. 色谱 柱 的 分 离 效 能 主要 由 ( ) 决定 。 

A. 载体 B. 担 体 С. 固定 液 D. 国定 相 

195. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 采 用 内 标 法 定量 时 ， 应 通过 文献 或 测定 得 
到 ( Р 

А. 内 标 物 的 绝对 校正 因子 

В. 待 测 组 分 的 绝对 校正 因子 

C. 内 标 物 的 相对 校正 因子 

р. 待 测 组 分 相对 于 内 标 物 的 相对 校正 因子 

196. 对 所 有 物质 均 有 响应 的 气相 色谱 检测 器 是 ( ) 。 

А. FID 检测 器 в. 热 导 检测 器 。 C. ВМ р. 紫外 检测 器 

197. 在 色谱 分 析 中 ， 分 离 非 极 性 与 极 性 混合 组 分 时 ， 若 选用 非 极 性 固定 液 ， 
首先 出 峰 的 是 ( a 




















А. 同 沸点 的 极 性 组 分 В. 同 沸点 非 极 性 组 分 

С. 极 性 相近 的 高 沸点 组 分 D. 极 性 相近 的 低 沸点 组 分 
198. 准确 度 是 指 在 一 定 条 件 下 ，(  ”) 与 直 值 相 符合 的 程度 。 
А. 多 次 测定 结果 平均 值 В. 检 出 限 

C. 每 次 的 测定 值 D. 直 值 


199. 在 环保 分 析 中 ， 和 常常 要 监测 水 中 的 多 环 芳 怪 ， 若 用 高 效 液 相 色谱 分 析 ， 
则 应 选用 (  )。 




















А. 荣光 检测 器 В. 示 差 折光 检测 需 
C. 电导 检测 器 р. 紫外 吸收 检测 器 
200. 在 液 相 色谱 中 ， 不 会 显著 影响 分 离 效果 的 是 ( ) 。 
A. 改变 固定 相 种 类 B. 改变 流动 相 流速 
C. 改变 流动 相配 比 р. 改变 流动 相 种 类 


201. 使 用 分 析 天 平 称 量 时 ， 下 列 做 法 不 正确 的 是 ( ) 。 
А. 将 烘 干 或 灼 烧 过 的 容器 放 在 干燥 需 内 冷却 至 室温 后 称 量 
В. 灼 烧 产物 都 有 吸湿 性 ， 应 盖 上 霸 塌 盖 称 量 
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С. 恒 重 时 热 的 物品 在 干燥 器 中 应 保持 相同 的 冷却 时 间 
р. 分 析 天 平 在 更 换 干燥 剂 后 即 可 使 用 
202. 在 分 光 光 度 法 的 测定 中 ,测量 条 件 的 选择 不 包括 (””)。 























А. 选择 合适 的 显 色 剂 B. 选择 合适 的 测量 波长 
С. 选择 合适 的 参 比 溶液 р. 选择 吸光 度 的 测量 范围 





203. 使 用 原子 吸收 分 光 光 度 法 分 析 样 品 时 ， 出 现 仪器 噪声 过 大 ， 分 析 重 现 
性 差 ， 读 数 漂移 等 故障 ， 应 采用 的 排除 方法 不 包括 ( Ха 

А. 更 换 光 源 灯 ， 减 小 工作 电流 

В. 清除 污 物 ， 清 洗 雾 化 器 毛细 管 ， 重 调 雾 化 器 

С. 清洗 燃烧 器 ， 增 加 气 源 压力 

р. 增加 燃烧 器 预 热 时 间 ， 选 择 合 适 的 火焰 高 度 

204. EDTA 与 金属 离子 多 以 ( ) 的 关系 配合 。 





А. 1:5 B. 1:4 C. 1:2 D. 1:1 
205. 在 高 效 液 相 色谱 分 析 中 使 用 的 折光 指数 检测 器 不 属于 (о). 
A. 整体 性 质 检测 器 В. 溶质 性 质 检测 器 

C. 通用 型 检测 器 D. 非 破坏 性 检测 器 


206. 滴定 分 析 法 对 化 学 反应 的 要 求 不 包括 ( ) 。 

А. 反应 必须 按 化 学 计量 关系 进行 完全 ( 达 99.9% 以 上 ) 

B. 反应 速度 迅速 

C. 有 适当 的 方法 确定 滴定 终点 

D. 反应 必须 有 颜色 变化 

207. 高 效 液 相 色谱 仪 与 气相 色谱 仪 比较 没有 增加 ( Р 

А. ИН В. 恒温 器 С. 高 压 泵 D. 梯度 淋 洗 装 置 
208. 卡尔 + 费 休 法 所 用 的 试剂 是 ( Ја 

А. Ш, =, ПЕРЕ, Н В. Ш, ЖИ, ПЕ. Со 
С. В, ЖИ, ИЕ, НА р. ВИКИ, А, Е, 
209. 下 列 不 属于 分 光 光 度 分 析 的 定量 方法 的 是 ( ^а 




































































А. 工作 曲线 法 B. 直接 比较 法 

C. 校正 面积 归 一 化 法 D. 标准 加 入 法 

210. 在 标准 代号 СВ/Т 18883 一 2002 中 СВИТ 是 指 ( js 
A. 强制 性 国家 标准 B. 推荐 性 国家 标准 
C. 推荐 性 化 工 部 标准 D. 强制 性 化 工 部 标准 





211. 认证 是 指 ( ) 依据 程序 对 产品 、 过 程 或 服务 符合 规定 的 要 求 给 予 
书面 保证 (合格 证 书 )。 
A. 第 三 方 В. 双方 C. 单方 D. 消费 者 
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212. 下 列 说 法 正确 的 是 ( а 

А. 认证 由 买卖 双方 之 外 的 第 三 方 实施 
B. 认证 的 对 象 是 产品 、 过 程 或 服务 

С. 认可 的 对 象 是 产品 、 对 象 或 服务 

D. 认可 活动 由 买卖 双方 之 外 的 第 三 方 实施 
213. 认证 和 认可 的 主要 区 别 不 是 ( т 


А. 两 者 的 表达 不 同 B. 两 者 的 主体 不 同 
C. 两 者 的 目的 不 同 D. 两 者 的 对 象 不 同 
214. 我 国 的 计量 认证 起 源 于 ( о 

А. 19 世纪 80 年 代 В. 20 世纪 80 年 代 
С. 20 世纪 60 年 代 р. 20 世纪 90 年 代 


215. 全 国 性 的 产品 质量 检验 机 构 由 ( ) 进行 管理 。 

А. 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 负责 并 会 同 有 关 主 管 部 门 

B. 地 区 以 上 产品 质量 监督 部 门 

C. 省 以 上 产品 质量 监督 部 门 

D. 市 以 上 产品 质量 监督 部 门 

216. 实施 计量 认证 /审查 认可 的 工作 程序 中 现场 评审 的 时 间 一 般 为 ( ) 。 



























































А. 3 天 В. 4 天 C. 5 天 D. 6 天 
217. 计量 认证 项 目 和 审查 认可 项 目的 证 书 期 限 一 般 是 ( Ја 
А. 3 年 B. 4 年 C. 5 年 D. 6 年 
218. 配制 好 的 НСІ 需 储存 于 ( ) 中 。 

А. 棕色 橡胶 塞 试 剂 瓶 В. 塑料 瓶 

С. 白色 磨 口 塞 试剂 瓶 D. 和 白色 橡胶 塞 试剂 瓶 

219. 在 碘 量 法 中 ， 演 粉 是 专属 指示 剂 ， 溶 液 所 呈 的 蓝 色 是 ( 2 
А. 碘 的 颜色 В. Г 的 颜色 

С. 游离 而 与 淀粉 生成 物 的 颜色 D. I 与 淀粉 生成 物 的 颜色 


220. 分 析 中 ， 一般 利用 指示 剂 颜色 的 突变 来 判断 等 当 点 的 到 达 ， 在 指示 剂 
变色 时 停止 滴定 ， 这 一 点 称 为 ( ” ” )。 


A. 等 当 点 В. 滴定 分 析 С. 滴定 D. 滴定 终点 
221. 电热 板 实质 上 是 一 种 ( ) 电炉 。 

A. 封闭 式 B. 开放 式 с. 万 用 р. 有 暗 式 

222. ( ) 是 加 热 烧 瓶 的 专用 电热 设备 ， 其 热能 利用 率 高 、 省 电 、 安 全 。 
А. 电炉 В. 电热 板 C. 加 热 套 D. 高 温 炉 


223. 工作 温度 为 1300% 的 马 弗 炉 ， 其 发 热 元 件 为 《 ) ， 安 装 在 炉膛 的 
上 部 。 
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А. 铁 铬 铝 电阻 丝 В. 镍 铬 合金 丝 С. ЕЕК D. 以 上 都 不 是 

224. 工作 温度 为 950%C 的 马 弗 炉 ， 其 发 热 元 件 为 〈 ) ， 安 装 在 炉膛 的 
上 部 。 

А. 铁 铬 铝 电阻 丝 В. 镍 铬 合金 丝 С. ЕЕК D. 以 上 都 不 是 


225. 管 式 电阻 炉 升 温和 降温 必须 缓慢 进行 ， 正 常 使 用 的 温度 不 宜 超过 
( <, ВИЖ 15А. 











А. 1150 В. 1250 С. 1350 р. 1450 

226. 电热 恒温 干燥 箱 的 最 高 工作 温度 一 般 为 (  )5。 

А. 200 В. 300 С. 400 р. 500 

227. 和 远 红外 干燥 箱 的 远 红 外 线 波长 范围 为 ( ) jm， 功率 为 1.6 
~4.8kW。 

А. 2.5 ~1.5 В. 3.5-2.5 C. 3.5 ~1.5 D. 2.5 ~0.5 

228. 电 水 浴 锅 恒温 范围 通常 在 ( 。”)%C ,温差 为 1%C。 

А. 20 ~100 B. 30 ~100 C. 40 ~100 D. 40 ~99 




















229. 恒温 槽 是 实验 室 中 控制 恒温 最 常用 的 设备 ， 具 有 高 精度 的 恒温 性 能 ， 
温度 波动 控制 在 ( ) 亿 范围 内 。 

А. +0.1~ +1 В. +0. 01 ~ =0.1 С. +0. 01-3 +1 О. +0. 01- +1 

230. 高 速 冷冻 离心 机 的 转速 、 温 度 范围 分 别 为 〈 Эв 

А. 24000=/ тт, –20 ~ 40% В. 2400г/ тіп, – 20 -40°С 

С. 240001/ тіп, 20 ~ 40% D. 2400r/min, 20 ~ 40% 

231. 电磁 搅拌 器 的 主要 功能 是 ( )s 

А. 电磁 搅拌 В. 加 热 和 控 温 。 C. 定时 和 调 速 。 D. 以 上 都 包括 

232. 振荡 器 的 温度 可 调 范 围 为 室温 至 ( ) Cs 











A. 50 B. 70 C. 90 D. 100 

233. 石英 玻璃 的 软化 温度 为 (””) ， 具 有 耐 高 温 性 能 。 

A. 1500 B. 1550 C. 1600 D. 1650 

234. 在 氟 塑 料 器 自 中 ， 聚 四 氟 乙 烯 在 (。””)%C 以 上 急剧 分 解 ， 并 放出 有 毒 
的 全 氟 异 丁 烯 气体 。 

А. 215 В. 315 С. 415 О. 515 

235. 定量 滤纸 经 过 盐酸 和 和 氢 氟 酸 处 理 ， 灰 分 较 少 , 小 于 (  ) ше, 适用 
于 定量 分 析 。 

А. 0. 001 В. 0. 01 С. 0.1 D. 1 

236. ЛЕМ Ш, ЛЭ Е н 8 2 ее, пр 
( ) РИН о 


А. 500 - 650 В. 500 - 1000 С. 1000 ~ 1500 О. 1500 ~ 1550 
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237， 乙 酸 燕 气 与 空气 混合 可 形成 爆炸 混合 物 ， 爆 炸 极 限 为 〈(  ) (体积 分 数 ) 。 
А. 4.0% -7.0% В. 4.0% -10.0% С. 4.0% -15.0% Р. 4.0% ~17.0% 
238. 我 国有 机 磷 杀 虫 剂 的 产量 占 杀 虫 剂 总 产量 的 (  ) 左右 。 


А. 50% В. 60% С. 70% р. 80% 
239. 科技 人 员 在 进行 信息 检索 的 过 程 中 ， 一 般 以 ( ) 检索 为 主 。 
A. 文献 В. 信息 С. 事实 D. 数据 


240. ( ) 是 系统 报道 、 累 积 和 检索 文献 的 主要 工具 ， 是 二 次 文献 的 
核心 。 

A. 目录 В. 题 录 С. 文摘 D. 索引 

241. 国际 标准 书号 由 ( ) 位 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 分 成 四 部 分 ， 即 组 号 、 
出 版 者 号 、 书 名 号 、 校 验 号 。 

А. 7 В. 8 С. 9 D. 10 

242. 从 期 刊 上 得 到 的 科技 信息 约 占 整个 信息 来 源 的 ( ) 以 上 ， 所 以 期 
刊 论文 一 直 是 科技 人 员 最 重视 的 信息 来 源 。 

А. 45% В. 55% С. 65% р. 75% 

243. 检索 工具 SCI 是 指 ( да 

А. 科学 引文 索引 В. 工程 索引 С. 化 学 文摘 D. 科学 文摘 

244. 检索 工具 EI 是 指 ( )a 

А. 科学 引文 索引 В. 工程 索引 C. 化 学 文摘 D. 科学 文摘 

245. 检索 工具 CA 是 指 ( ) 。 

А. 科学 引文 索引 В. 工程 索引 С. 化 学 文摘 D. 科学 文摘 

246. 下 列 叙 述 中 ( ) 不 是 理论 探索 型 总 结 或 论文 应 具备 的 内 涵 。 

A. 重点 收集 和 整理 问题 的 发 现 途 径 

В. 解决 问题 自身 的 独特 方法 

C. 引用 国外 的 有 关 权 威 资料 

D. 定理 证 明 ， 分 析 测 试 的 依据 

247. 技术 总 结 和 专业 论文 类 型 一 般 分 为 四 种 ， 下 列 ( ) 不 归 为 其 中 。 

A. 一 个 专利 的 发 明 

B. 完成 一 个 不 太 大 的 实际 项 目 或 在 某 一 个 较 大 的 项 目 中 设计 的 总 结 

С. 对 一 个 即将 进行 的 项 目的 一 部 分 进行 系统 分 析 

D. 对 某 一 个 分 析 测 试 先进 技术 或 方法 提出 问题 并 有 一 定 见 解 

248. 下 列 标准 中 不 是 常用 的 基础 标准 的 是 ( je 

A. 保证 精度 和 互 换 性 方面 的 标准 

B. 与 产品 质量 鉴定 有 关 的 方法 标准 

С. 通用 科学 技术 语言 标准 
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括 ( 


D. 


实现 产品 系列 化 和 保证 配套 关系 的 标准 


249. 15014000 指 的 是 ( 8 


А. 
С. 


企业 质量 管理 体系 B. 企业 环境 管理 体系 
企业 环境 与 质量 管理 体系 D. 企业 服务 管理 体系 


250. СВИТ 24000 一 ISO14000 指 的 是 ( ) 


А. 
В. 
С. 
Р. 


我 国 的 国家 标准 

国家 强制 执行 标准 

国际 与 国家 标准 的 混合 标准 

根据 我 国 实际 情况 ， 适 时 地 将 国际 标准 转化 为 我 国 国家 标准 


251. 2000 ЛХ 1509000 族 标准 中 IS09001 :2000 标准 指 的 是 ( )。 


A. 
С. 


《质量 管理 体系 
《质量 管理 体系 


要 求 》 B. 《质量 管理 体系 一 一 基础 和 术语 》 
业绩 改进 指南 》 D. 《审核 指南 》 








252. 150 的 所 有 标准 每 隔 (  ) 年 审定 1 次 ， 使 用 时 要 注意 使 用 最 新 版 本 。 


А. 


2 В. 3 С. 4 О. 5 


253. 技师 和 高 级 技师 对 初 、 中 、 高 级 化 学 检验 工 进行 培训 指导 ， 包 


А. 


О. 


) 。 
初 、 中 、 高 级 化 学 检验 工 对 本 级 别 职业 标准 规定 的 工作 内 容 理 解 不 深入 ， 
应 由 技师 和 高 级 技师 结合 工作 实际 需要 进行 培训 指导 





. 技师 和 高 级 技师 应 在 职业 道德 方面 起 传 、 帮 、 检 的 作用 ， 既 教 做 事 ， 又 


教 做 人 。 


. 技师 和 高 级 技师 应 将 初 、 中 、 高 级 化 学 检验 工 的 工作 内 容 、 标 准 、 要 求 


及 依据 讲述 清楚 ， 使 他 们 明确 工作 职责 
以 上 都 包括 


254. 在 化 学 检验 工 培训 方法 中 ，( ) 是 在 已 有 知识 、 经 验 的 基础 上 ， 通 
过 探讨 ， 得 出 新 结论 ， 获 得 新 知识 的 教学 方法 。 


A. 


谈话 法 B. 讲授 法 C. 演示 法 D. 试验 法 


255. 下 列 方法 中 不 是 培训 中 常用 的 教学 方法 的 是 (о 


А. 


讲授 法 В. 自学 考试 法 С. 演示 法 D. 试验 法 


256. 关于 化 学 检验 工 培训 教师 ， 下 列 不 正确 的 是 ( ) 。 


А. 
В. 
С. 
Р. 





必须 具备 相关 专业 的 等 级 证 书 ， 且 必须 比 被 培训 的 对 象 级 别 高 
既 要 有 专业 水 平 ， 也 要 有 事业 心 和 一 定 的 语言 表达 能 力 

必须 是 本 科 毕 业 以 上 学 历 

必须 熟悉 化 学 检验 工 国 家 职业 标准 


257. 下 列 关 于 制订 培训 计划 的 叙述 不 正确 的 是 ( ) 。 


А. 


必须 与 国家 职业 技术 标准 相 一 致 
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B. 工程 师 以 上 的 人 员 才 有 制订 培训 计划 的 资格 

С. 培训 计划 必须 与 企业 的 实际 工作 情况 相 一 臻 

р. 计划 应 包含 培训 目的 、 培 训 内 容 、 培 训 对 象 、 培 训 的 课时 数 、 考 核 标 准 
及 奖惩 措施 等 内 容 

258. 化 学 检验 工 培训 教学 内 容 中 不 一 定 必须 含 的 内 容 为 ( )s 

А. 必须 讲解 ISO 和 ТЕС 及 其 他 国际 标准 的 内 涵 

B. 本 企业 分 析 测 试 的 岗位 职责 和 具体 工作 要 求 

C. 本 单位 执行 的 分 析 测 试 标准 

D. 必须 使 员工 清楚 地 知道 本 企业 的 分 析 测 试 水 平和 技术 要 求 

259. 下 列 内 容 不 是 初级 化 学 检验 工 必 须 掌 握 的 知识 内 容 的 是 ( № 

А. 分 析 天 平 的 正确 使 用 

В. 实验 室 一 般 溶液 的 配制 与 标定 

C. pH 计 的 维护 与 保养 方法 

D. 气相 色谱 仪 的 正确 使 用 

260. 下 列 内 容 不 是 中 级 化 学 检验 工 必须 掌握 的 知识 内 容 的 是 ( в 

А. 常用 化 学 分 析 方 法 的 原理 

В. 实验 室 标准 溶液 的 配制 和 一 般 溶液 的 配制 

С. 原子 吸收 分 光 光 度 计 的 构造 原理 及 使 用 方法 

D. 电位 滴定 法 、 分 光 光 度 法 的 有 关 知识 

261. 下 列 内 容 不 是 高 级 化 学 检验 工 必须 掌握 的 知识 内 容 的 是 ( 28 

А. 本 企业 中 使 用 的 产品 质量 标准 

В. 一 般 化 学 分 析 和 仪器 分 析 的 工作 原理 及 适用 范围 

C. 所 有 分 析 仪器 的 维护 和 维修 知识 

D. 电位 滴定 法 、 分 光 光 度 法 、 气 相 色 谱 法 的 有 关 知 识 

262. 下 列 不 是 化 学 分 析 中 重点 、 难 点 和 操作 技能 要 求 点 的 是 ( ) 

A. 分 析 实 验 室 用 水 、 化 学 试剂 使 用 的 基本 知识 

В. 一 般 化 学 分 析 方 法 的 原理 及 适用 范围 

С. 定量 分 析 中 的 误差 、 有 效 数字 及 其 运算 规则 、 定 量 分 析 结 果 的 数据 处 理 知 识 

D. pH 计 的 维护 及 保养 方法 和 电极 的 使 用 知识 

263. 下 列 不 是 仪器 分 析 测试 中 化 学 检验 工 应 掌握 的 知识 点 的 是 ( ) 

А. 分 光 光 度 计 的 工作 原理 、 结 构 和 常见 故障 的 排除 方法 

B. 原子 吸收 分 光 光 度 计 最 佳 仪 器 条 件 的 选择 

C. 本 企业 产品 中 所 涉及 的 所 有 国家 标准 

D. 电位 滴定 法 、 分 光 光 度 法 、 气 相 色 谱 法 有 关 知 识 

264. РЯ ( ) 不 是 化 学 检验 工 应 掌握 的 仪器 分 析 中 操作 技能 的 要 求 。 
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. 电位 滴定 装置 的 组 装 和 使 用 

. 维护 及 保养 分 光 光度 计 

. 气相 色谱 仪 的 维护 和 保养 ， 气 相 色谱 仪 开 关机 的 过 程 
. 实验 室 标 准 涂 液 的 配制 和 一 般 溶液 的 配制 
265. 下 列 ( ) 不 是 化 学 分 析 测 试 操作 技能 的 要 点 。 
А. 试 样 的 采集 、 制 备 和 分 解 方 法 

В. 使 用 和 维护 半自动 电光 分 析 天 平和 电子 天 平 

С. 分 析 仪 器 的 维护 和 保养 

D. 实验 室 标准 溶液 的 配制 和 一 般 溶 液 的 配制 

266. 化 验 室 房间 的 主要 要 求 是 (  )。 


Бон 











А. 洁净 В. 耐火 С. 安静 р. 以 上 都 是 
267. 有 爆炸 危险 的 房间 门 的 开 向 正确 的 是 ( ) 。 

A. 内 开 В. 外 开 C. 侧 开 D. 内 开 和 外 开 双 向 
268. 化 验 室 设备 重量 较 大 或 要 求 防震 的 房间 可 设置 在 〈 ) 。 

А. 底层 В. 中 层 С. ЕЁ р. 单独 建筑 


269. 天 平 室 的 温度 、 湿 度 的 要 求 正确 的 是 ( Хе 
А. (25 +1)% ， 温 度 波动 不 大 于 2%Ah 

В. (30 +2) С, 温度 波动 不 大 于 0.5%C/h 

С. (15 +2)% ， 温 度 波 动 不 大 于 1%CAh 

О. (20 +2)C， 温度 波动 不 大 于 0.5%C/h 

270. 不 需要 安装 排 风 曙 的 仪器 是 ( js 


А. 原子 吸收 分 光 光度 计 B. 原子 发 射 光 谱 仪 

С. 高 效 液 相 色谱 仪 р. 酸度 计 

271. 化 学 分 析 实 验 室内 不 可 以 使 用 的 光源 有 (БП). 

А. 柔和 上 自然 光 B. ЖЖ C. 彩色 灯 р. 阳光 


272. 危险 物品 储存 室 通常 设置 于 ( Л 

А. 远离 主 建筑 物 的 专用 库房 内 В. 试验 楼 底层 

С. 试验 楼 中 层 D. 试验 楼 上 层 

273. 离心 机 通常 设置 于 ( ) 。 

A. 远离 主 建筑 物 的 专用 库房 内 В. 试验 楼 底层 

С. 试验 楼 中 层 р. 试验 楼 上 层 

274. 配备 计算 机 的 化 验 室 或 仪器 ， 除 了 指明 特殊 要 求 的 以 外 ， 一 般 使 用 温 
度 、 湿 度 控制 在 ( 26 

А. 15 ~25% ,温度 波动 小 于 2%C/h， 湿度 在 50% -60% 之 间 

В. 10 ~25%C ,温度 波 动 小 于 2%C/Ah， 湿度 在 40% ~60% 之 间 
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С. 0 ~25% ， 温 度 波 动 小 于 2% Ah， 湿度 在 50% ~ 60% 之 间 

D. 15 ~35% ， 温 度 波动 小 于 2% Ah， 湿度 在 50% -60% 之 间 

275. 一 般 情况 下 ， 如 果 附 近 50m 以 内 没有 较 高 建筑 物 ， 则 排 风 系统 的 有 害 
物质 排放 高 度 应 超过 建筑 物 最 高 处 ( Эш Е, 



























































А. 1 В. 2 С. 3 р. 4 
276. 对 于 色谱 仪 ， 一 般 采 用 ( ) ЖА, 

А. 围 挡 式 В. 侧 吸 式 с. 企 形 р. 通风 柜 
277. 对 于 化 验 台面 排 风 或 槽 口 排 风 ， 一 般 采 用 ( ) НЕ. 
А. Ч В. 侧 吸 式 с. $ р. 通风 柜 
278. 对 于 加 热 模 ， 一 般 适 宜 采 用 ( ) НЕ. 

А. 围 挡 式 В. 侧 吸 式 С. $ р. 通风 柜 
279. 下 列 不 是 仪器 分 析 主 要 呈现 的 发 展 趋势 的 是 ( ) 。 

А. 自动 化 B. 微型 化 C. 专业 化 D. 技能 化 
280. 下 列 物质 在 保存 温度 过 低 时 会 产生 凝固 现象 的 是 ( ) 。 
А. 冰 乙 酸 B. 硝酸 С. 硫酸 D. 盐酸 
281. 硝酸 与 乙醇 混合 将 产生 ( ) 现象 。 

А. 爆燃 В. ЖИ 

С. 剧烈 分 解 р. 潮湿 空气 中 接触 易 燃 烧 
282. 硫酸 镁 、 硫 酸 铜 属于 ( 

А. 遇 热 易 变 质 试剂 В. 遇 交 易 变质 试剂 

С. 易 潮解 试剂 D. 易 风 化 试剂 

283. 氧化 钙 、 毛 化 铁 属 于 ( ) 试剂 。 

А. 遇 热 易 变 质 试剂 В. 遇 交 易 变质 试剂 

С. 易 潮解 试剂 D. 易 风 化 试剂 

284. 与 有 机 物 或 易 氧 化 的 无 机 物 接 触 时 会 发 生 剧 烈 爆 炸 的 酸 是 ( ) 
А. 硫酸 B. 盐酸 С. 硝酸 D. НИС 
285. 质 监 部 门 检验 人 员 必 须 具 有 ( ) 文化 程度 。 

А. 中 专 或 高 中 以 上 B. 大 专 及 以 上 

C. 本 科 及 以 上 р. 人 研究生 及 以 上 

286. 产品 质量 水 平 划分 为 ( ) 三 等 级 。 

А. 优等 品 、 一 等 品 、 二 等 品 B. 优等 品 、 一 等 品 、 合 格 品 
С. 一 等 品 、 二 等 品 、 三 等 品 р. 优等 品 、 二 等 唱 、 三 等 品 





287. 一 般 按 质量 特性 的 重要 性 或 者 按 质量 特性 不 符合 的 严重 程度 将 不 合格 
品 分 为 三 类 ， 其 中 A 类 不 合格 品 指 (  )。 
A. 单位 产品 的 极 重要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 物质 特性 极 严重 
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不 符合 规定 
В. 单位 产品 的 重要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 极 严重 不 
符合 规定 
C. 单位 产品 的 一 般 质 量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 轻微 不 符 
合 规 定 
D. 以 上 都 不 是 
288. 一 般 按 质量 特性 的 重要 性 或 者 按 质量 特性 不 符合 的 严重 程度 将 不 合格 
品 分 为 三 类 ， 其 中 В 类 不 合格 品 指 ( Л 
А. 单位 产品 的 极 重 要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 物质 特性 极 严重 
不 符合 规定 
В. 单位 产品 的 重要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 极 严重 不 
符合 规定 
C. 单位 产品 的 一 般 质 量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 轻微 不 符 
合 规 定 
D. 以 上 都 不 是 
289. 一 般 按 质量 特性 的 重要 性 或 者 按 质量 特性 不 符合 的 严重 程度 将 不 合格 
品 分 为 三 类 ， 其 中 C 类 不 合格 品 指 ( 2 
А. 单位 产品 的 极 重 要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 物质 特性 极 严重 
不 符合 规定 
В. 单位 产品 的 重要 质量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 极 严重 不 
符合 规定 
C. 单位 产品 的 一 般 质 量 特性 不 符合 规定 或 者 单位 产品 的 质量 特性 轻微 不 符 
合 规 定 
D. 以 上 都 不 是 
290. 以 下 不 属于 产品 标准 水 平 划分 的 三 个 等 级 水 平 的 是 ( ) 
А. 国际 先进 水 平 В. 国际 一 般 水 平 
C. 企业 先进 水 平 р. 国内 一 般 水 平 
291. 下 列 所 列 的 资料 中 ,不 属于 企业 质量 监督 机 构 应 有 的 基础 资料 的 是 
( 有 
А. 机 构 设 置 和 员工 素质 分 析 表 
В. 承 检 产品 目录 一 览 
С. 产品 现行 标准 一 览 表 、 原 材料 一 览 表 
D. 仪器 设备 、 计 量 器 具 检 定 一 览 表 
292. 下 列 不 在 不 合格 产品 划分 范围 内 的 是 ( № 
A. A 类 不 合格 品 В. В 类 不 合格 品 














с 
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C. C 类 不 合格 品 D. DD 类 不 合格 品 


293. 国际 标准 是 指 ( ) 制定 的 标准 ， 以 及 国际 标准 化 组 织 确认 并 公布 
的 其 他 国际 组 织 制定 的 标准 。 








А. ISO В. IEC С. ITU р. 以 上 都 是 
294. 下 列 标准 不 在 我 国标 准 划 分 范围 内 的 是 ( ) 
A. 国家 标准 B. 行业 标准 С. 150 标准 р. 行业 标准 


295. 下 列 不 是 标准 化 的 目的 的 是 ( i 
А. 得 到 综合 的 经 济 效 益 

B. 保护 消费 者 利益 
C. 促进 各 国之 间 和 国内 各 部 门 、 各 单位 间 的 技术 交流 
D. 使 各 区 域 利益 均 分 

296. 下 列 叙 述 中 不 正确 的 是 ( 7 

А. СВ 表示 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 

B. GB/AT 表示 中 华人 民 共 和 国 推荐 性 国家 标准 

C. HG 表示 推荐 性 化 学 工业 标准 

р. СВИЙ 表示 中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 化 指导 性 技术 文件 
297. 下 列 ( ) 不 是 标准 的 编写 要 达到 的 基本 要 求 。 
А. 标准 要 简明 、 准 确 、 无 技术 错误 

В. 标准 要 与 国家 法 律 法 规 、 有 关 标 准 协调 一 致 

C. 标准 所 用 名 词 、 术 语 、 符 号 要 统一 

D. 标准 必须 与 ISO 相 吻 合 

298. 下 列 叙 述 中 ( ) 不 是 企业 标准 制定 的 基本 要 求 。 
А. 根据 企业 产品 实际 确定 起 草 企业 标准 

B. 根据 企业 产品 特点 制定 企业 标准 

C. 企业 标准 必须 低 于 国家 标准 

D. 根据 企业 产品 实际 准确 表述 企业 标准 

299. 检验 报告 是 检验 机 构 计 量 测试 的 ( )s 


BB 

















A. 最 终结 果 B. 数据 汇总 
C. 分 析 结 果 的 记录 D. 向 外 报 出 的 报告 


300. 两 位 分 析 人 员 对 同一 含 铁 的 样品 用 分 光 光 度 法 进行 分 析 ， 得 到 两 组 分 
析 数 据 ， 要 判断 两 组 分 析 数 据 的 精密 度 有 无 显著 性 差异 ， 应 该 选用 (  ). 























А. 0 检验 法 В. 1 检验 法 
С. 下 检验 法 р. 0 和 + 联合 检验 法 


301. 在 滴定 分 析 法 测定 中 出 现 的 下 列 情 况 ， 属 于 系统 误差 的 是 ( ) 。 
А. 试 样 未 经 充分 混 匀 B. 滴定 管 的 读数 读 错 
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С. МЕТРЕ ЖА ВОН р. ЖАКЕ 

302. 一 个 样品 分 析 结 果 的 准确 度 不 好 ， 但 精密 度 好 ， 原 因 可 能 是 ( ) 。 

А. 操作 失误 В. 记录 有 差错 С 使 用 试剂 不 纯 ”D. 随机 误差 大 

303. 下 列 有 关 置 信 区 间 的 定义 中 ， 正 确 的 是 (  )。 

А. 以 真 值 为 中 心 的 某 一 区 间 包 括 测定 结果 的 平均 值 的 概率 

В. 在 一 定 置 信和 度 时 ， 以 测量 值 的 平均 值 为 中 心 的 ， 包 括 真 值 在 内 的 可 靠 
范围 

С. 总 体 平 均值 与 测定 结果 的 平均 值 相等 的 概率 

р. 在 一 定 置 信和 度 时 ， 以 真 值 为 中 心 的 可 靠 范 围 

304. 衡量 样本 平均 值 的 离散 程度 时 ， 应 采用 ( ”  )。 

А. 标准 偏差 В. 相对 标准 偏差 

C. 极 差 D. 平均 值 的 标准 偏差 

305. 下 列 易 燃 易 爆 物 存放 不 正确 的 是 ( ) 。 

А. 分 析 实 验 室 不 应 储存 大 量 易 燃 的 有 机 溶剂 

B. 金属 钠 保 存在 水 里 

С. 存放 药品 时 ， 应 将 氧化 剂 与 有 机 化 合 物 和 还 原 剂 分 开 保存 

р. 爆炸 性 危险 品 残 渣 不 能 倒 入 废物 生 

306. 气相 色谱 分 析 中 使 用 归 一 化 法 定量 的 前 提 不 包括 ( ”)。 








A. 所 有 的 组 分 都 要 被 分 离开 В. 所 有 的 组 分 都 要 能 流出 色谱 柱 
C. 组 分 必须 是 有 机 物 р. 检测 需 必 须 对 所 有 组 分 产生 响应 


307. 紫外 分 光 光 度 法 对 有 机 物 进 行 定性 分 析 的 依据 不 包括 (””)。 
А. 峰 的 形状 В. 曲线 坐标 С. 峰 的 数量 р. 峰 的 位 置 
308. 计量 融 具 的 检定 标志 为 黄色 , 说 明 (  )。 

A. 合格 ， 可 使 用 B. 不 合格 ， 应 停 用 

С. 检测 功能 合格 ， 其 他 功能 失效 Р. 没有 特殊 意义 

309. 原子 吸收 分 光 光 度 计 常用 的 光源 是 ( ” )。 


А. АТ В. ЛАТ С. В р. 空心 阴极 灯 
310. 分 光 光 度 计 对 使 用 环境 的 要 求 不 包括 ( ) 。 

А. 阳光 充足 В. 防潮 С. 防震 р. 防腐 蚀 
311. 下 列 气体 中 ， 既 有 毒性 又 具有 可 燃 性 的 是 ( je 

A. 0， В. №, с. со р. Со, 


312. йет, ЖЕ КАК, п (  ) 方法 进行 验证 。 

А. 仪器 校正 В. 对 照 分 析 С. 空 日 试验 D. 多 次 测定 

313. 在 一 定 条 件 下 ， 试 样 的 测定 值 与 真实 值 之 间 相 符合 的 程度 称 为 分 析 结 
果 的 ( ) 。 
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А. 误差 В. 偏差 С. 准确 度 р. 精密 度 





314. 个 别 测定 值 与 几 次 平行 测定 的 算术 平均 值 之 间 的 差 值 称 为 〈 js 
A. 绝对 误差 В. 相对 误差 C. 绝对 偏差 р. 相对 偏差 
315. СВИТ 19000 系列 标准 是 ( J 








А. 推荐 性 标准 B. 管理 标准 

C. 推荐 性 的 管理 性 国家 标准 D. 强制 性 国家 标准 

316. 固定 液 用 量 大 对 气相 色谱 过 程 的 影响 不 包括 ( ) 。 

A. 柱 容 量 В. 保留 时 间 长 

С. 峰 宽 加 大 р. 对 检测 器 灵敏 度 要 求 提 高 
317. 能 被 氧 火焰 检测 器 检测 的 组 分 不 包括 ( ja 

А. 四 氧化 碳 В. 烯烃 С. 烷烃 р. 醇 系 物 
318. 影响 电极 电位 的 因素 不 包括 ( № 

А. 参加 电极 反应 的 离子 浓度 В. 溶液 温度 

C. 转移 的 电子 数 D. 大 气压 

319. 气 - 液 色谱 柱 中 ， 与 分 离 度 无 关 的 因素 是 ( je 

A. 增加 柱 长 В. 改 用 更 灵敏 的 检测 器 

C. 调节 流速 D. 改变 固定 液 的 化 学 性 质 
320. ( ) 会 引起 相对 保留 值 的 增加 。 

A. 柱 长 增加 B. 相 比 率 增加 

C. 降低 柱 温 D. 流动 相 速 度 降低 





321. 下 列 气相 色谱 操作 条 件 中 ， 正 确 的 是 ( е 

А. 载 气 的 导热 系数 尽 可 能 与 被 测 组 分 的 导热 系数 接近 

В. 使 最 难 分 离 的 物质 对 能 很 好 地 分 离 的 前 提 下 ， 尽 可 能 采用 较 低 的 柱 温 
С. 汽化 温度 越 高 越 好 

р. 检测 室温 度 应 低 于 柱 温 

322. 影响 热 导 池 灵 敏 度 的 主要 因素 是 ( ) 5 

А. 池 体 温度 В. 载 气 速度 C. 热 丝 电流 D. 池 体 形状 
323. 用 气相 色谱 法 进行 定量 分 析 时 ， 要 求 每 个 组 分 都 出 峰 的 定量 方法 是 
) 。 

А. 外 标 法 В. 内 标 法 С. 标准 曲线 法  D. 归 一 化 法 
324. 在 下 列 有 关 留 样 的 作用 中 ， 叙 述 不 正确 的 是 ( ) 。 

A. 复核 备考 用 

B， 比 对 仪器 、 试 剂 、 试 验方 法 是 否 有 随机 误差 

C. 查处 检验 用 

D. 考核 分 析 人 员 检 验 数据 时 ， 做 对 照样 品 用 
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325. 我 国企 业 产品 质量 检验 可 以 采取 的 标准 不 包括 ( ) 。 

A. 国家 标准 和 行业 标准 В. 国际 标准 

С. 合同 双方 当事人 约定 的 标准 D. 企业 自行 制定 的 标准 

326. 在 维护 和 保养 仪器 设备 时 ， 应 坚持 “三 防 四 定 ” 的 原则 ,不 包 
括 ( Је 

А. 定 人 保管 B. 定点 存放 C. 定 人 使 用 D. 定期 检修 

327. 违背 检验 工作 规定 的 选项 是 ( р 

А. 在 分 析 过 程 中 经 常 发 生 异 常 现象 属于 正常 情况 

В. 分 析 检 验 结论 不 合格 时 ， 应 再 次 取样 复 检 

C. 分 析 的 样品 必须 按 规定 保留 一 份 

р. 所 用 仪器 、 药 品 和 溶液 应 符合 标准 规定 

328. 技师 属国 家 职业 资格 等 级 ( ) 


А. 四 级 в. 三 级 с. 二 级 Di 
329. 化 学 检验 工 必 备 的 专业 素质 是 ( ) 。 

A. 语言 表达 能 力 В. 社交 能 

С. 较 强 的 颜色 分 辨 能 р. 良好 的 嗅觉 辨 味 能 


330. 为 了 保证 检验 人 员 的 技术 素质 ， 可 从 ( ) 。 

А. 学 历 、 技 术 职 务 或 技能 等 级 、 实 施 检验 人 员 培 训 等 方面 进行 控制 

В. 具有 良好 的 职业 道德 和 行为 规范 方面 进行 控制 

C. 学 历 或 技术 职务 或 技能 等 级 两 方面 进行 控制 

D. 实施 有 计划 和 针对 性 的 培训 来 进行 控制 

331. 《中 华人 民 共 和 国 计 量 法 》 于 ( ) 起 施行 。 

А. 1985 年 9 月 6 日 B. 1986 年 9 月 6 日 

C. 1985 年 7 月 1 日 D. 1986 年 7 月 1 日 

332. 根据 《中 华人 民 共 和 国 计 量 法 》， 下 列 说 法 不 正确 的 是 ( Ла 

А. 进口 的 计量 器 具 ， 必 须 经 县 级 以 上 人 民政 府 计量 行政 部 门 检定 合格 后 ， 
方 可 销售 

В. 个 体 工商 户 可 以 制造 、 修 理 简易 的 计量 器 具 

С. 使 用 计量 器 具 不 得 破坏 其 准确 度 ， 损 害 国家 和 消费 者 的 利益 

р. 制造 、 销 售 未 经 考核 合格 的 计量 器 具 新 产品 的 ， 责 令 停止 制造 、 销 售 该 
种 新 产品 ， 没 收 违法 所 得 ， 可 以 并 处 罚款 

333. 我 国 的 法 定 计量 单位 是 ( ) 。 

A. 只 是 国际 单位 制 

В. 国家 行业 单位 

C. 国际 单位 制 计 量 单位 和 国家 选 定 的 其 他 计量 单位 








я 
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D. 以 上 说 法 都 不 对 
334. 广义 的 质量 包括 ( ) 。 


A. 产品 质量 和 工作 质量 В. 质量 控制 和 质量 保证 
C. 质量 管理 和 产品 质量 р. 质量 监控 和 质量 检验 





335. 下 列 项 目 中 不 是 国家 产品 质量 法 规定 的 条 目的 是 ( А 

А. 产品 质量 应 当 检 验 合格 ,不 得 以 不 合格 产品 冒充 合格 产品 

B. 生产 者 应 当 对 其 生产 的 产品 质量 负责 

С. 对 工业 产品 的 品种 、 规 格 、 质 量 、 等 级 或 者 安全 、 卫 生 要 求 应 当 制 定 
标准 

D. 产品 或 其 包装 上 必须 有 中 文 标明 的 产品 名 称 、 生 产 厂 厂 名 和 厂址 

336. СВИТ 6583—1992 中 “6583” 是 指 ( jo 














А. 顺序 号 B. 制定 年 号 C. 发 布 年 号 D. 有 效 期 
337. 标准 的 ) 是 标准 制定 过 程 的 延续 。 
A. 编写 B. 实施 C. 修改 D. 发 布 


338. 根据 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 〈 ) 
两 类 。 

A. 国家 标准 和 行业 标准 B. 国家 标准 和 企业 标准 

C. 国家 标准 和 地 方 标准 D. 强制 性 标准 和 推荐 性 标准 

339. 强制 性 国家 标准 的 编号 是 〈 je 

А. СВИТ + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 В. HGXT + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 

С. СВ + 序号 + 制定 或 修订 年 份 р. НС + 顺序 号 + 制定 或 修订 年 份 

340. 根据 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》， 对 需要 在 全 国 范围 内 统一 的 技术 要 
求 ， 应 当 制定 ( js 

А. 国家 标准 B. 统一 标准 C. 同一 标准 D. 固定 标准 

341. 一 切 从 事 科 研 、 生 产 、 经 营 的 单位 和 个 人 ( ) 执行 国家 标准 中 的 
强制 性 标准 。 

A. 必须 В. 一 定 C. 选择 性 D. 不 必 

342. 由 于 温度 的 变化 可 使 溶液 的 体积 发 生变 化 ， 因 此 必须 规定 一 个 温度 为 
标准 温度 。 国 家 标准 将 ( ) 规定 为 标准 温度 。 

А. 15% В. 20% C. 25%C р. 30% 

343. 150 的 中 文 意思 是 ( ) 。 

А. 国际 标准 化 

C. 国际 标准 化 组 织 

344. 企业 标准 代号 为 〈 ) 。 

А. СВ В. СВИТ С. ISO р. Q/XX 














|) 


. 国际 标准 分 类 
. 国际 标准 分 类 法 


号 
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345. 下 列 叙 述 中 不 正确 的 是 ( Ха 

А. СВ 表示 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 

B. GB/AT 表示 中 华人 民 共 和 国 推荐 性 国家 标准 

C. HG 表示 推荐 性 化 学 工业 标准 

р. GB/Z 表示 中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 化 指导 性 技术 文件 

346. 我 国标 准 与 国际 标准 的 一 致 性 程度 分 为 ( js 

A. 等 同 、 修 改 和 非 等 效 В. 修改 和 非 等 效 

С. 等 同和 修改 D. 等 同和 非 等 效 

347. 计量 标准 主 标准 器 及 主要 配套 设备 经 检定 和 自 检 合格 ， 应 贴 上 的 彩色 














ЕЕ ( js 
А. 蓝 色 B. 红色 С. ве, р. 绿色 
348. 计量 仪器 的 校准 和 检定 的 主要 区 别 在 于 是 否 具有 ( ) 
A. 法 制 性 В. 技术 性 С. 准确 性 D. 规范 性 
349. 证 明 计 量 器 具 已 经 过 检定 ， 并 获得 满意 结果 的 文件 是 ( je 
A. 检定 证 书 B. 检定 结果 通知 书 
С. 检定 报告 D. 检测 证 书 


350. 下 列 关于 校准 与 检定 的 叙述 不 正确 的 是 (””)。 

А. 校准 不 具有 强制 性 ， 检 定 则 属于 执法 行为 

В. 校准 的 依据 是 校准 规范 、 校 准 方法 ， 检 定 的 依据 则 是 按 法 定 程 序 审批 公 
布 的 计量 检定 规程 

С. 校准 和 检定 的 主要 要 求 都 是 确定 测量 仪 右 的 示 值 误差 

р. 校准 通常 不 判断 测量 仪器 合格 与 否 ， 检 定 则 必须 做 出 合格 与 否 的 结论 

351. 国家 一 级 标准 物质 的 代号 用 (0) 表示 。 


A. CB B. CBW C. CBW (E) р. СВИТ 
352. 各 种 试剂 按 纯度 从 高 到 低 的 代号 顺序 是 ( 六 

A. GR>AR>CP В. GR > CP > AR 

С. AR > CP > СВ р. СР>АВ > СВ 

353. 终点 误差 的 产生 是 由 于 ( Ре 

А. 滴定 终点 与 化 学 计量 点 不 符 B. 滴定 反应 不 完全 

С. 试 样 不 够 纯净 D. 滴定 管 读数 不 准确 

354. 总 体 标 准 偏差 的 大 小 说 明 ( Ла 

А. 数据 的 分 散 程 度 В. 数据 与 平均 值 的 偏离 程度 
C. 数据 的 大 小 D. 数据 的 集中 程度 


355. 标准 是 对 ( ) 事物 和 概念 所 做 的 统一 规定 。 
A. 单一 B. 复杂 性 C. 综合 性 D. 重复 性 
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356. 国家 标准 有 效 期 一 般 为 ( ) 年 。 





А. 2 B. 3 C. 5 р. 10 
357. 我 国 的 标准 体系 分 为 〈 ) 个 级 别 。 

А. = В. 四 C. 五 D. 六 
358. 标准 化 的 主管 部 门 是 ( ) 。 

А. 科技 局 B. 工商 行政 管理 部 门 

С. 公安 部 门 D. 质量 技术 监督 部 门 
359. 1509003 是 关于 ( ) 的 标准 。 

А. 产品 最 终 质量 管理 В. 产品 生产 过 程 质量 保证 
C. 最 终 检验 质量 保证 模式 D. 质量 保证 审核 模式 
360. 国际 标准 化 组 织 的 代号 是 ( а 

А. 505 В. ЕС С. ISO р. WTO 


361. 下 列 标准 必须 制定 为 强制 性 标准 的 是 ( jo 
A. 国家 标准 В. 分 析 方 法 标准 С. 食品 卫生 标准 р. 产品 标准 
362. 技术 内 容 相 同 ， 编 号 方法 完全 相对 应 ， 此 种 采用 国际 标准 的 程度 属于 


) 5 

А. 等 效 采用 B. 等 同 采用 C. 引用 р. 非 等 效 采 用 
363. 化 学 试剂 根据 (  ) 可 分 为 一 般 化 学 试剂 和 特殊 化 学 试剂 。 

А. Л В. 性 质 C. 规格 D. 使 用 常识 


364. 一 般 分 析 试 验 和 科学 研究 中 适用 ( дв 

А. 优 级 纯 试剂 В. 分 析 纯 试剂 С. 化 学 纯 试 剂 р. 试验 试剂 
Е В 致 程度 称 为 〈 8 

А. 重复 性 В. 再现 性 С. 准确 性 D. 精密 性 

366. 下 列 论述 中 正确 的 是 ( 25 

А. 准确 度 高 一 定 需要 精密 度 高 В. 分 析 测 量 的 过 失误 差 是 不 可 避免 的 








С. 精密 度 高 则 系统 误差 一 定 小 D. 精密 度 高 则 准确 度 一 
367. 定量 分 析 工 作 要 求 测定 结果 的 误差 ( ) 。 

А. 越 小 越 好 B， 等 于 零 

С. 在 允许 误差 范围 之 内 р. 略 大 于 人 允许 误差 





368. 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 。 

А. 置信 区 间 是 在 一 定 的 概率 范围 内 ， 佑 计 出 来 的 包括 可 能 参数 在 内 的 一 个 
区 间 

В. 置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 越 宽 

С. 置信 和 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 越 罕 

D. 在 一 定 置信 夭 下， 适当 增加 测定 次 数 ， 置 信 区 间 会 增 大 
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369. 置信 区 间 的 大 小 受 ( ) 的 影响 。 

А. 总 体 平 均值 В. 平均 值 С. 置信 度 D. 真 值 

370. 在 生产 单位 中 ， 为 检验 分 析 人 员 之 间 是 否 存 在 系统 误差 ， 常 用 ( ) 
方法 进行 校正 。 


A. 空白 试验 В. 校准 仪器 
С. 对 照 试 验 D. 增加 平行 测定 次 数 


371. 下 列 有 关 储 藏 危险 品 方法 不 正确 的 是 ( М 
А. 危险 品 储藏 室 应 干燥 、 朝 北 、 通 风 良 好 

В. 门窗 应 坚固 ， 门 应 朝 外 开 
C. 门窗 应 坚固 ， 门 应 朝 内 开 
D. 储藏 室 应 设 在 四 周 不 靠 建 筑 物 的 地 方 

372. 下 列 关于 瓷器 到 的 说 法 中 ， 不 正确 的 是 ( ) 。 
А. 瓷器 严 可 用 作 称 量 分 析 中 的 称 量 器 严 

В. 可 以 用 氧气 酸 在 次 上 中 分 解 处 理 样品 

С. 瓷 需 亚 不 适合 熔融 分 解 碱 金属 的 碳酸 盐 

р. 瓷器 严 耐 高 温 

373. 装 有 和气 气 的 钢瓶 颜色 应 为 〈 а 


























А. 天 蓝 В. 深 绿色 C. 黑色 D. 棕色 
374. 工业 分 析 用 样品 保存 时 间 一 般 为 ( ) 个 月 。 
A. 3 В. 6 C. 9 D. 12 


375. 原子 吸收 分 光 光 度 计 噪 声 过 大 ， 分 析 其 原因 可 能 是 ( Ја 

А. 电压 不 稳定 

В. 空心 阴极 灯 有 问题 

С. 灯 电 流 、 狭 缝 、 乙 类 气 和 助燃 气流 量 的 设置 不 适当 

р. 燃烧 器 缝隙 被 污染 

376. 在 使 用 火焰 原子 吸收 分 光 光 度 计 做 试 样 测 定时 ， 发现 火焰 骚动 很 大 ， 
可 能 的 原因 是 ( )s 





А. 助燃 气 与 燃气 流量 比 不 对 В. 空心 阴极 灯 有 漏 气 现象 
С. 高 压 电 子 元 件 受 潮 D. 波长 位 置 选 择 不 准 





377. 在 气相 色谱 分 析 中 ， 用 热 导 池 做 检测 絮 时 ， 记 录 仪 基线 无 法 调 回 ， 产 
生 该 现象 的 原因 是 ( ) 。 


А. 记录 仪 滑 线 电阻 脏 В. 热 导 检测 需 热 丝 断 
С. 进 样 器 被 污染 р. 热 导 检测 顺 不 能 加 热 


378. 职业 道德 的 内 容 不 包括 ( ) 。 
А. 职业 道德 意识 В. 职业 道德 行为 规范 
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C. 从 业者 享有 的 权利 р. 职业 守则 


379. 职业 道德 不 豆 励 从 业者 (””)。 

А. 通过 诚实 的 劳动 改善 个 人 生活 В. 通过 诚实 的 劳动 增加 社会 的 财富 

С. 通过 诚实 的 劳动 促进 国家 建设 Рр. 通过 诚实 的 劳动 为 个 人 服务 
) 
B 








380. 职业 道德 基本 规范 不 包括 ( 
А. 爱 岗 敬业 忠于 职 ， . 诚实 守信 办 事 公 道 

C. 发 展 个 人 爱好 D. 遵 纪 守法 廉洁 奉公 

381. ( ) 就 是 要 求 把 自己 职业 范围 内 的 工作 做 好 。 

А. 爱 闵 敬业 B. 奉献 社会 С. 办 事 公道 В. 忠于 职守 
382. 违反 安全 操作 规程 的 是 ( № 


о 





А. 严格 遵守 生产 纪律 В. 遵守 安全 操作 规程 

С. 执行 国家 劳动 保护 政策 D. 使 用 不 熟悉 的 机 床 和 工具 
383. 职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 ( ) 的 特点 。 
А. 明确 的 规定 性 В. 高 度 的 强制 性 

С. 普遍 适用 性 D. 自愿 性 

384. 爱 岗 敬业 作为 职业 道德 的 重要 内 容 ， 是 指 员工 应 该 ( ) 
А. 热爱 自己 喜欢 的 岗位 B. 热爱 高 收入 的 岗位 

C. 强化 职业 责任 D. 不 应 该 多 转行 

385. 下 列 ( ) 属于 职业 道德 的 具体 功能 。 

A. 规范 职业 活动 B. 完善 人 格 

C. 整合 职业 活动 D. 激励 职业 活动 

386. 关于 西方 发 达 国 家 职业 道德 的 精华 表现 表述 不 正确 的 是 ( Ја 
А. 创新 В. 和 谐 C. 诚信 р. 敬业 
387. 职业 道德 的 实质 内 容 是 ( Л 

А. 改善 个 人 生活 B. 增加 社会 的 财富 


С. 树立 全 新 的 社会 主义 劳动 态度 О. 增强 竞争 意识 

388. 具有 高 度 责任 心 应 做 到 ( )s 

А. 责任 心 强 ， 不辞 辛苦 ,不 怕 麻 烦 B. 不 徇私 情 ， 不 谋私 利 
С. 讲 信誉 ， 重 形象 р. ЖА, ЖЕ 
389. 对 于 保持 工作 环境 清洁 有 序 的 要 求 不 正确 的 是 ( ) 
А. 随时 清除 油污 和 积 水 

B. 通道 上 少 放 物 品 

C. 整洁 的 工作 环境 可 以 振奋 职工 精神 

D. 毛坯 、 半 成 品 按 规定 堆放 整齐 

390. 职业 道德 的 主要 内 容 是 对 ( ) 义务 的 要 求 。 
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А. 行业 В. 管理 人 员 C. 员工 р. 股东 
391. ( ) 可 以 调节 从 业 人 员 内 部 的 关系 。 
A. 社会 责任 B. 社会 公德 C. 社会 意识 р. 职业 道德 


392. ( ) 是 社会 主义 道德 建设 的 核心 。 

А. 为 社会 服务 В. 为 行业 服务 С. 为 企业 服务 р. 为 人 民 服 务 
393. 职业 意识 是 指 ( ) 。 

А. 人 们 对 职业 的 认识 

В. 人 们 对 理想 职业 的 认识 

C. 人 们 对 求职 择业 和 职业 劳动 的 各 种 认识 的 总 和 

р. 人 们 对 各 行业 的 评价 

394. 职业 道德 是 同人 们 的 职业 活动 紧密 联系 的 符合 职业 特点 所 要 求 的 道德 





准则 、 道 德 情操 与 (  ) 的 总 和 。 


А. 职业 守则 B. 多 元 化 С. 人 生 观 D. 道德 品质 

395. 道德 主要 是 依靠 人 们 自觉 的 ( ) 来 维持 的 。 

А. 28816 В. 传统 习惯 C. 内 心 信念 D. 共同 约定 

396. 社会 公德 、 家 庭 婚 姻 道德 和 ( ) 这 三 种 道德 构成 社会 的 全 部 道德 
А. 行为 道德 В. 国家 公德 C. 科学 道德 р. 职业 道德 

397. ( ) 以 善 恶 为 评价 标准 。 

А. 公德 B. 道德 C. 文明 D. 活动 

398. ( ) 、 爱 人 民 、 爱 劳动 、 爱 科学 和 爱 社 会 主义 是 社会 主义 道德 建设 


的 基本 要 求 。 


A. 爱民 族 В. 爱 祖国 С. 爱 和 平 р. 爱 团 结 
399. 职业 道德 在 社会 主义 时 期 ， 是 社会 主义 道德 原则 在 ( ) 和 职业 关 


系 中 的 具体 体现 。 


A. 职业 操作 В. 职业 遵守 C. 职业 生活 D. 社会 关系 
400. 化 学 检验 工 的 职业 守则 最 重要 的 内 涵 是 ( ” ”)。 

А. 爱 岗 和 敬业， 工作 热情 主动 

В. 认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 苟 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 
С. 遵守 劳动 纪律 

р. 遵守 操作 规程 ， 注 意 安全 

401. 下 面 有 关爱 网 敬业 的 论述 中 错误 的 是 ( ) 。 

А. 爱 岗 敬业 是 中 华 民族 的 传统 美德 

В. 爱 岗 敬业 是 现代 企业 精神 

C. 爱 岗 敬业 是 社会 主义 职业 道德 的 一 条 重要 规范 
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D. 爱 网 敬业 与 企业 精神 无 关 

402. 下 面 有 关爱 岗 敬 业 与 职业 选择 的 关系 中 正确 的 是 (””)。 
А. 当前 严峻 的 就 业 形 势 要 求人 们 爱 岗 敬业 

В. 是 否 具 有 爱 岗 敬 业 的 职业 道德 与 职业 选择 无 关 

С. 是 否 具 有 爱 岗 敬 业 的 职业 道德 只 与 服务 行业 有 关 

р. 市 场 经 济 条 件 下 不 要 求爱 岗 敬 业 

403. 在 企业 的 经 营 活动 中 ，( ) 不 是 职业 道德 的 表现 。 














А. 激励 作用 В. 决策 能 C. 规范 行为 р. 遵 纪 守法 

404. 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企 业 文化 的 ( ) 功能 。 

А. 娱乐 в. 主导 С. 决策 р. 自律 

405. 职业 道德 通过 ( ) ， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 

A. 协调 员工 之 间 的 关系 B. 增加 职工 福利 

C. 为 员工 创造 发 展 空间 D. 调节 企业 与 社会 的 关系 

406. 在 商业 活动 中 ， 不 符合 待人 热情 要 求 的 是 ( а 

А. 严肃 待 客 ， 表 情 冷 漠 B. 主动 服务 ， 细 致 周到 

С. 微笑 大 方 ， 不 厌 其 烦 D. 亲切 友好 ， 宾 至 如 归 

407. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 0 ) 不 违反 职业 道德 规范 中 关于 诚实 守信 的 
要 求 。 


A. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利益 最 大 化 

В. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 竞争 优势 

С. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵守 承诺 

р. 凡 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 

408. 下 列 事项 中 属于 办 事 公 道 的 是 ( ) 。 














А. 顾全 大 局 ， 一 切 听 从 上 级 В. 大公无私， 拒绝 亲戚 求助 

С. 知人 善 任 ， 努 力 培养 知己 р. 坚持 原则 ， 不 计 个 人 得 失 
409. 下 列 关 于 勤俭 节约 的 论述 中 ， 正 确 的 是 〈 Ла 

А. 勤劳 一 定 能 使 人 致富 В. 勤劳 节俭 有 利于 企业 持续 发 展 
C. 新 时 代 一 定 能 使 人 致富 р. 新 时 代 需 要 创造 ， 不 需要 节俭 
410. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员 工 遵 纪 守法 是 ( Зз 

А. 约束 人 的 体现 В. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
C. 领导 者 人 为 的 规定 D. 追求 利益 的 体现 

411. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 促 进 员 工 之 间 平 等 的 措施 是 ( ) 

А. 互利 互惠 ， 平均 分 配 В. 加 强 交 流 ， 平 等 对 话 


С. 主要 合作 ， 不 要 竞争 р. ЛЕ, ， 说 慎 行 事 
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三 、 简 答题 


. 酸度 和 酸 的 浓度 是 不 是 同一 概念 ?为 什么 ? 


选择 酸 碱 指示 剂 的 原则 是 什么 ? 





. 为 什么 烧碱 中 常 含 有 Na,C0;? 怎样 才能 分 别 测 出 NaaCO， 和 NaOH 的 


. 在 配 位 滴定 中 为 什么 常常 需要 使 用 缓冲 溶液 ? 

. 测定 水 中 硬度 时 应 如 何 控 制 溶液 的 pH 值 ? 

. 氧化 还 原 滴定 法 所 使 用 的 指示 剂 有 哪 几 种 类 型 ? 举例 说 明 。 

. 能 和 否 在 ТООС 时 用 Na С, О, 标准 溶液 标定 КМпО, 溶液 ? 为 什么 ? 

. 间接 碘 量 法 滴定 时 为 什么 必须 在 中 性 或 弱酸 性 溶液 中 进行 ? 

. 什么 叫 沉淀 滴定 法 ?用 于 沉淀 滴定 的 反应 必须 符合 哪些 条 件 ? 

. 吸附 指示 剂 的 作用 原理 是 什么 ? 

. 莫 尔 法 中 指示 剂 K,Cr0, 的 用 量 对 测定 结果 有 无 影响 ? 为 什么 ? 

. 有 机 沉淀 剂 与 无 机 沉淀 剂 比 较 有 何 优点 ? 

. 选择 沉淀 剂 时 有 什么 要 求 ? 

. 烘 干 和 灼 烧 的 目的 是 什么 ? 

. 什么 叫 回收 率 ? 分 离 时 对 常量 和 微量 组 分 的 回收 率 的 要 求 有 哪些 ? 

. 何谓 萃取 效率 ? 何谓 单 次 萃取 和 多 次 萃取 ?” 其 革 取 效率 如 何 ? 

. 选择 禁 取 条 件 时 应 考虑 哪些 因素 ? 

. 用 离子 选择 性 电极 法 测量 离子 浓度 时 ， 加 入 TISAB 的 作用 是 什么 ? 

. 朗 伯 -比尔 定律 为 什么 只 有 在 稀 溶 液 中 才能 成 立 ? 

. 申请 计量 认证 的 单位 必须 提供 哪些 文件 ? 

. 用 基准 №, СО, 标定 НСІ 溶液 时 ， 为 什么 要 在 近 终 点 时 加 热 除去 СО, ? 
. 在 什么 情况 下 用 流水 抽 气 泵 减 压 法 采集 气 样 ? 

. 什么 是 液 - 液 茜 取 分 离 ” 它 有 什么 特点 ? 

. 什么 叫 闪 点 ? 测定 闪 点 的 方法 有 哪些 ? 

. 什么 是 凌 大 肠 菌 群 ? 
. 如 何 减 少 随机 误差 ? 

.WZX-1 型 光学 度 盘旋 光 仪 能 否 连 续 使 用 4h 以上? 为 什么 ? 

. 分 光 光 度 计 灵敏 度 档 的 选择 原则 是 什么 ? 

. 打开 久 置 未 用 的 浓 硝 酸 、 浓 盐酸 、 浓 氨水 的 瓶 塞 时 应 注意 哪些 问题 ? 
. 发 生化 学 灼伤 时 应 如 何 处 理 ? 

. 气相 色谱 法 的 主要 特点 是 什么 ? 

. 用 色谱 法 分 析 时 分 别 依据 什么 进行 定性 和 定量 ? 
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34. 
于 什么 ? 
35. 





色谱 定性 的 方法 有 哪些 ? 
利用 峰 高 和 峰 面 积 进行 定量 分 析 时 的 依据 是 什么 ? 它 的 准确 度 主要 决定 


什么 叫 固定 相 ? 根据 色谱 柱 内 填充 的 固定 相 的 不 同 ， 可 把 气相 色谱 分 为 


哪 两 类 ? 请 分 别 加 以 说 明 。 


36. 
37. 


气 - 液 色谱 中 ， 对 固定 液 有 什么 要 求 ? 
气 - 液 色谱 中 常用 的 固定 液 有 哪 几 类 (每 类 各 举 一 例 )? 请 举 一 个 常用 的 


气 - 液 色谱 固定 相 例子 。 


38. 


色谱 柱 为 什么 要 老化 ? 老化 时 的 柱 温 和 载 气流 速 应 如 何 控制 ? 老化 好 的 


标志 是 什么 ? 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 


步骤 ? 


56. 


简 述 热 导 检测 需 的 工作 原理 及 优点 。 

简 述 氧 火焰 离子 化 检测 需 的 工作 原理 及 特点 。 

色谱 分 析 使 用 归 一 法 时 应 具备 什么 条 件 ? 

什么 是 气 固 色 谱 法 和 气 液 色谱 法 ? 

什么 是 色谱 柱 ? 什么 是 吸附 剂 ? 什么 是 固定 相 和 流动 相 ? 

简 述 气相 色谱 的 柱 效 能 、 分 离 度 (R)、 灵 敏 度 (S)、 检 测 线 (р). 
什么 是 色谱 分 析 的 分 配 系数 (K)? 

简 述 气相 色谱 定量 分 析 的 归 一 (化) 法 、 内 标 法 和 外 标 法 。 

色谱 柱 有 什么 作用 ? 它们 可 以 分 为 哪 几 类 ? 

什么 是 气相 色谱 的 担 体 ? 担 体 有 何 作用 ? 对 担 体 有 何 要 求 ? 

载体 ( 担 体 ) 可 以 分 为 哪 几 类 ? 选择 载体 的 原则 是 什么 ? 

气 - 液 色谱 柱 的 制备 有 几 个 步骤 ? 

原子 吸收 光谱 法 的 基本 原理 是 什么 ? 

原子 吸收 光谱 法 和 分 光 光 度 法 有 何 相 同和 不 同 之 处 ? 

原子 吸收 光谱 法 具有 哪些 特点 ? 

简 述 原子 吸收 光谱 仪 的 四 大 系统 中 主要 部 件 的 名 称 及 作用 。 

原子 吸收 光谱 分 析 常 用 的 分 析 方 法 有 哪些 ?进行 一 项 测定 时 ， 常 需 哪些 








原子 吸收 定量 分 析 常 采用 标准 曲线 法 ， 其 标准 曲线 能 否 像 分 光 光 度 法 的 


标准 曲线 一 样 可 较 长 时 间 使 用 ? 为 什么 ? 


57. 
58. 
59. 
60. 
61. 


进行 原子 吸收 光谱 分 析 会 出 现 哪 些 干扰 ?” 如 何 消除 各 种 干扰 ? 

原子 吸收 光谱 分 析 测定 结果 灵敏 度 低 的 原因 是 什么 ”如 何 解 决 ? 
在 原子 吸收 光谱 分 析 中 为 什么 会 出 现 噪 声 过 大 的 现象 ” 如 何 解决 ? 
在 原子 吸收 光谱 分 析 中 分 析 结 果 偏 大 的 原因 是 什么 ?如何 解决 ? 
在 原子 吸收 光谱 分 析 中 分 析 结 果 偏 低 的 原因 是 什么 ?如何 解决 ? 
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62. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 如 何 选 择 合适 的 火焰 条 件 ? 

63. 背景 吸收 是 如 何 产 生 的 ? 其 影响 如 何 ? 

64. 在 使 用 原子 吸收 分 光 光 度 计时 如 何 防止 出 现 “ 回 火 ”? 

65. 气 灯 背景 校正 法 是 如 何 较 正 背景 干扰 的 ? 

66. 原子 吸收 分 光 光 度 计 分 为 哪 几 种 类 型 ? 各 有 何 特点 ? 

67. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 常用 的 定量 分 析 方法 有 哪 几 种 ? 它们 各 有 何 











68. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 如 何 配制 待 测 元 素 的 标准 溶液 ? 

69. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 使 用 标准 加 入 法 定量 时 需 注 意 哪些 问题 ? 

70. 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 根据 火焰 的 不 同性 质 可 将 火焰 分 为 哪 几 种 类 型 ? 
它们 各 有 何 特点 ? 


四 、 计 算 题 


1. 标定 某 溶液 浓度 的 4 次 结果 是 : 0. 2041 во Т., 0. 2049mol/L，0. 2039mol/ 
Т,, 0. 2043mol/L。 计 算 其 测定 结果 的 算术 平均 值 、 平 均 偏差 、 相 对 平均 偏差 、 
标准 偏差 和 相对 标准 偏差 。 

2. 对 轴承 合金 中 镜 的 质量 分 数 进行 了 10 次 测定 ， 得 到 下 列 结果 .15. 48%， 
15.51%, 15.52%, 15.53%, 15.52%, 15.56%, 15.53%, 15.54%, 
15.68%, 15.56% 。 试 用 О 检验 法 判断 有 无 可 疑 值 需 弃 去 。( 置信 和 度 为 90% ) 

3. 称 取 分 析 纯 试剂 K,Cr,0; 14.709g， 配 制 成 500mL 溶液 ， 试 计算 : Ф 
К, Cn 0; 溶液 的 物质 的 量 浓度 ; ОЖ, Ск, О, 溶液 对 Fe Ее,0, 和 Ее,О, 的 滴定 度 。 

4. ЖИКЕ КВ 0. 23036, Ж Р Н, 调节 酸度 后 加 入 过 量 的 
(NH, ),C,0, Ж, № Са?* 沉淀 为 CaCc,0,， 过 滤 ， 洗 涤 ， 将 沉淀 溶 于 稀 Н,50, 
中 。 溶 解 后 的 溶液 用 c(1/5KMn0,) = 0. 2012molL 的 KMn0, 标准 溶液 滴定 ， 消 
耗 22. 30mL。 计 算 大 理 石 中 Сасо, 的 质量 分 数 。 

5. 计算 下 列 溶液 的 pH 值 : 

1) 0. 1 01/1, 的 СН,СООН 与 0. 1molXL 的 Маон 等 体积 混合 溶液 。 

2) 0. 01 тот, 的 氨水 与 0.01molL 的 НСІ 等 体积 混合 溶液 。 

3) 0. 101/1. 的 CH;COOH 与 0. То ИТ, 的 СН,СООМ№ 等 体积 混合 溶液 。 

4) 50mL 0. 3001/1. 的 CH;COOH 与 25mL 0. 2Ото1/Т, 的 Маон 混合 溶液 。 

5) 0. 101/1. 的 NaHCO, Ж (К, =4.2х10`”, К» =5.6х10`"). 

6. 和 欲 配制 pH = 5.0 的 СН, СООН-СН,СООМа 缓冲 溶液 1000mL， 已 称 取 
СН, СООМа • ЗН,О 100g， 问 需 加 浓度 为 15molXL 的 冰 乙 酸 多 少 毫 升 ? 

7. 将 25.00mL 食 醋 样品 (p = 1.06g/mL) 准确 稀释 至 250. 0mL， 每 次 取 
25. 00mL， 以 酚 本 为 指示 剂 ， 用 0. 09000molL 的 Маон 溶液 滴定 ， 结 果 平 均 消 
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ЖЕ МаОН 溶液 21.25mL。 计 算 乙 酸 的 质量 分 数 。 

8. 将 1.000g 钢 样 中 的 S 转化 成 S03;3,， 然后 用 50. 00mL 0. 01000molL 的 
NaOH 溶液 吸收 ， 过 量 的 NaOH 再 用 0.01400molL 的 НСІ 溶液 滴定 ， 用 去 
22. 65mL。 计 算 钢 样 中 的 S 含量 。 

9. 称 取 混 合 碱 样品 0.6839g， 以 酚 栈 为 指示 剂 ， 用 0. 2000molLL 的 НСІ 标准 
滴定 溶液 滴定 至 终点 ， 用 去 НСІ 溶液 23. 10mL， 再 加 甲 基 橙 指示 剂 ， 继 续 滴 定 至 
终点 ， 又 消耗 НСІ 溶液 26. 81mL。 求 混合 碱 的 组 成 及 各 组 分 的 含量 。 

10. 计算 用 0. 0201/1. 的 EDTA Ў ХЕ 0. 0201/1. №) Си? 时 的 最 高 允许 酸度 。 

П. 计算 pH=5.0 №4, Со’* 和 EDTA 配合 物 的 条 件 稳 定常 数 (不 考虑 水 解 等 
副 反 应 ) 24 Со’* 浓度 为 0.02mol/L 时 ， 能 否 用 EDTA 准确 滴定 ? 

12. 称 取 铝 盐 试 样 1. 2500g， 溶 解 后 加 0. 050 то1/1. 的 EDTA # 25. 00mL， 
在 适当 条 件 下 反应 后 ， 调 节 溶 液 pH 值 为 5 ~6， 以 二 甲 酚 橙 为 指示 剂 ， 用 
0. 020molL 的 Zn * 标准 溶液 回 滴 过 量 的 EDTA， 耗 用 Zn ! 标准 溶液 21. 50mL。 
计算 铝 盐 中 铝 的 质量 分 数 。 

13. 测定 水 的 总 硬度 时 ， 吸 取水 样 100. 00mL， 以 EBT 为 指示 剂 ， 在 pH =10 
的 氮 缓 冲 溶 中， 用 去 0.01000molLL 的 EDTA 标准 溶液 2. 14mL。 计 算 水 的 硬度 
(以 СаО 计 , 用 mg/L 表示)。 

14. 测定 某 试 液 中 Fe * 、Fe 的 含量 时 ， 吸 取 25. 00mL 该 试 液 ， 在 pH = 10 
时 用 浓度 为 0.01500molLL 的 EDTA 标准 溶液 滴定 ， 耗 用 15. 40mL， 调 至 pH = 6， 
继续 滴定 ， 又 耗 用 14. 10mL 溶液 。 计 算 两 者 的 浓度 (以 mg/ mL 表示 ) о 

15. МО; 在 酸性 溶液 中 的 半 反 应 为 

МО; +8Н* +5е =Ми?* +4HO ФМО М>" =1.51V 

Е с(МО; ) =0. 10mol/L, c(Mn’*) =0. 001 мо, с(Н +) =1. Ото, 
计算 该 电 对 的 电极 电位 。 

16. 称 取 NaSO, . 5H,0 试 样 0.3878g， 将 其 溶解 ， 加 入 50. 00mL с( 1/21, ) 
=0. 09770тло МТ, 的 1 ЖЖ, ЯА НО Т, 需要 用 25.40mLe ( №,5,0,) = 
0. 1008 то ИТ, 的 Na,S,0; 标准 滴定 溶液 滴定 至 终点 。 计 算 试 样 中 Ма,30, 的 含量 。 

17. 称 取 软 锰矿 0. 32165, Ма.С,0, (分 析 纯 ) 0. 3685g， 共 和 置 于 同一 烧杯 中 ， 
加 入 H,S0,， 加 热 ， 待 反应 完全 后 ， 用 0. 02400то МТ, 的 КМпО, 溶液 滴定 剩余 的 
Na,C,0,， 消 耗 KMn0, 溶液 11. 26mL。 计 算 软 锰矿 中 Mn0, 的 质量 分 数 。 

18. 称 取 含 有 茶 酚 的 试 样 0. 5000g， 溶解 后 加 入 0. 1000molXL 的 КВгО, 溶液 
(其 中 含有 过 量 KBr) 25. 00mL， 并 加 HCI 酸化 ， 放 置 ， 待 反应 完全 后 ， 加 入 КІ, 
滴定 析出 的 二 消耗 了 0. 1003molLL 的 Ма, $, О, 溶液 29.91mL。 计 算 试 样 中 茶 酚 的 
含量 。 

19. 量 取 H,0, 的 试 液 3. 00mL Р 250mL 容量 瓶 中 ， 加 水 稀释 至 刻度 ， 揪 
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名 后 吸出 25.00mL 8 ЖЖ, ЕЙ Ея, Н с (1/5КМьо, ) = 
0. 136бъо ИТ, 的 高 锰 酸 钾 标 准 涂 液 滴 定 至 终点 ， 消 耗 35. 86mL。 试 计算 试 液 中 
Н,0, 的 含量 。 

20. 将 40. 00mL 0. 1020 то Т, 的 AgNO; 溶液 加 到 25. 00mL BaCl, Я, 38] 
余 的 АБО, 溶液 需 用 15. 00mL 0.09800molL 的 NH,SCN 溶液 返 滴定 。 问 
25. 00mL BaCl 溶液 中 含 BaCl, 的 质量 为 多 少 ? 

21. 称 取 纯 盐 КТО, 0. 5000g， 将 其 还 原 为 础 化 物 后 用 0. 1000 то МТ, 的 AgN0， 
溶液 滴定 ， 用 去 23. 36mL。 求 该 盐 的 化 学 式 。 

22. 测定 某 试 样 中 Mg0 的 含量 时 ， 先 将 Mg 沉淀 为 MsNHPO, ， 再 灼 烧 成 
Mg,P,0, ， 称 量 。 若 试 样 质量 为 0. 2400g， 得 到 Mg,P,0, 的 质量 为 0. 1930g。 计 算 
试 样 中 Mg0 的 质量 分 数 。 

23. 现 有 含 0. 120g ВН) КІ 溶液 100mL，25% 时 用 251, ССІ, 与 之 一 起 振 摇 ， 
假设 础 在 CCl, 和 KI 溶液 之 间 的 分 配 达到 平衡 后 ， 在 水 中 测 得 有 0. 005396 1, & 
计算 碘 的 分 配 系数 。 

24. 现 有 含 5.0mg І, 的 水 溶液 50mL， 用 40mL ССІ, 分 别 按 全 量 一 次 茜 取 和 
每 次 用 20mL 分 两 次 鞭 取 。 计 算 某 取 后 溶液 中 剩余 的 世 Ку МО. (РЯ 
在 两 相 中 的 分 配 比 D =85) 

25. 100mL 0. 100molLL 的 НА 弱酸 溶液 ， 用 25. 0mL С, ДХ, Ж АН 
25. 0mL 水 相 ， 需 20. 0mL 0. 0500011. 的 МОН 溶液 与 之 中 和 。 计 算 HA 在 有 机 
相 和 水 相 中 的 分 配 比 为 多 少 。 

26. Sr-8 И, Љ рН =11 的 水 相 中 茶 取 到 三 握 甲 烷 中 ， 其 分 配 
比 为 10。 假 如 水 相 与 三 氯 甲烷 的 体积 相等 ,那么 从 水 相 中 除去 质量 分 数 为 
99. 99% ВУЗЕ, па 2 ЛК? 

27. 用 甲 基 紫 -CCL 萃取 剂 АРА ЖНИК А ИХ 50. 0mL 含 ТР * 的 溶液 
时 ， 已 知 分 配 比 为 60， 用 20mL 茜 取 溶剂 茜 取 。 其 中 ， 学 生 甲 用 20mL 一 次 全 量 
葵 取 ， 而 学 生 乙 用 20mL 分 4 次 蔡 取 ， 每 次 SmL。 问 学 生 乙 的 萃取 率 比 学 生 甲 的 
某 取 率 提高 了 多 少 ? 

28. 用 薄 层 色谱 法 的 上 行 展 开 法 分 离 U0 和 Lai 时， 以 乙醇 〈 体 积分 数 为 
95%) 5 201/1. 的 НМО, 的 体积 比 为 3:1 的 溶剂 为 展开 剂 。 经 过 一 定时 间 的 展 
开 后 ,溶剂 前 沿 与 原点 的 距离 为 35. 0cm。 用 偶 氮 肿 亚 显 色 后 ， 测 得 UO02* 斑点 
中 心 与 原点 的 距离 为 15. 5cem，La * 斑点 中 心 与 原点 的 距离 为 27.8cm。 问 分 离 
005*, Та? 的 比 移 值 R 各 为 多 少 ? 

29. 在 440nm 处 和 545nm 处 用 分 光 光 度 法 于 lcm 吸收 池 中 测 得 浓度 为 8. 33 
x10 一 molL 的 K,Cr0, 标准 溶液 的 吸光 度 分 别 为 0.308 和 0.009， 又 测 得 浓度 为 
3. 77 х 10 “пот, 的 溶液 的 吸光 度 为 0.035 和 0.886， 并 且 在 上 述 两 波长 处 测 得 
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某 К,СгО, Я КМпО, 混合 吸光 度 分 别 为 0. 385 和 0. 653 。 计 算 该 混合 液 中 K, Cr0， 
和 Mn0, 物质 的 量 浓度 分 别 为 多 少 。 

30. 有 一 杯 100mL 的 未 知 溶液 ， 将 饱和 甘 录 电极 与 气 离 子 选择 电极 插入 后 ， 
测 得 电动 势 为 -0. 105V， 然 后 加 入 0. 1000molXL 的 NaF 标准 溶液 2. 00mL， 再 测 
其 电动 势 为 -0.080V， 该 电极 斜率 为 53mV。 试 计算 原 未 知 溶液 中 的 Ff- 浓度 。 

31. 在 硅油 柱 上 茶 与 环 己 烷 的 保留 时 间 分 别 是 330s 和 365s， 测 得 两 个 峰 的 
半 峰 宽 分 别 是 0. ст 和 0. ст, 已 知 记 录 带 的 纸 速 为 2.0cm/min。 试 求 分 离 度 А, 
两 个 峰 是 否 完全 分 开 ? 

32. 有 一 水 样 中 含有 甲酸 、 乙 酸 和 丙 酸 ， 用 费 休 法 测 得 水 的 质量 分 数 为 
82. 0% ， 进 样 后 得 到 各 组 分 的 峰 面 积 和 相对 质量 校正 因子 ( 见 表 1) 。 试 计算 各 
组 分 的 质量 分 数 。 











表 1 各 组 分 的 峰 面积 和 相对 质量 校正 因子 


























组 分 甲酸 乙酸 丙 酸 
峰 面 积 /mm 14.8 72. 6 42.4 
相对 质量 校正 因子 3. 83 1. 78 1.07 























33. 用 色谱 法 测定 未 知 样品 中 0, 的 含量 ， 进 未 知 样 SmL， 得 到 О, 峰 面积 ; 
100cm ， 进 标 样 lmL， 质 量 分 数 为 1.00% ,在 4 档 时 测 得 0, 的 峰 面积 ， 
40. 0cm”。 试 求 未 知 气 样 中 的 含 氧 量 。 

34. 表 2 是 测定 热 导 检测 器 上 校正 因子 的 数据 。 试 计算 以 甲醇 为 基准 物 时 各 
组 分 的 相对 质量 校正 因子 У, 

表 2 测定 热 导 检测 器 上 校正 因子 的 数据 




















组 分 甲醇 乙醇 丙 醇 Т 

质量 /mg 12. 55 46. 79 21.88 18. 81 

面积 /cm? 13. 22 45. 90 20. 90 19. 98 
35. 一 根 长 3m 内 径 为 4mm 的 填充 柱 ， 空 气 峰 的 保留 时 间 tw =28s。 试 求 该 


柱 载 气 的 体积 流速 。 

36. 用 内 标 法 测定 甲醇 的 含量 ， 称 取 1.5200g 样品 ， 加 入 内 标 物 乙醇 
0.2100g， 混 匀 后 进 样 ， 得 到 甲醇 峰 面 积 为 320cm'  ， 乙 醇 峰 面积 为 400cm  。 试 求 
样品 中 甲醇 的 质量 分 数 。( 已 知 甲醇 的 К, =0.75, СМ Е, =0. 82) 

37. 某 气体 样品 含有 甲烷 、 乙 烷 、 一 氧化 碳 和 二 氧化 碳 ， 在 热 导 色谱 上 得 到 
各 组 分 的 峰 面积 和 相对 体积 校正 因子 ( 见 表 3)。 试 计算 各 组 分 的 体积 分 数 。 

表 3 各 组 分 的 峰 面 积 和 相对 体积 校正 因子 
气体 种 类 СН, С.Н; CO со, 
峰 面 积 /cm 1336 527 125 33 
相对 体积 校正 因子 访 0. 58 0. 75 0. 86 1. 18 
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38. 色谱 法 测定 水 中 的 微量 己 烷 ， 称 取水 样 3.5000g， 加 入 内 标 物 庚 烷 
0. 0100g， 混 匀 后 用 5mL ЗЕЕ, 30. 1р, 萃取 液 ， 得 到 已 烷 峰 面积 135mm?， 
庚 烷 峰 面积 200mm?。 试 求 水 样 中 的 己 烷 含 量 。( 己 烷 的 f' =0.89， 庚 烷 的 户 = 
0.91) 

39. 用 色谱 法 测定 庚 烷 中 的 微量 水 ， 进 1pL 样品 得 到 峰 高 125mm， 同 样 条 件 
下 进 1uEL 饱和 水 的 庚 烷 标 样 ， 水 的 峰 高 210mm， 已 知 标 样 的 含水 量 为 120 x 
10“% 。 试 计算 样品 的 含水 量 。 

40. 在 色谱 图 上 测 得 组 分 1 和 组 分 2 的 峰 顶 点 距离 为 1. 08cm， 峰 底 宽 У, = 
0. 65ст, №, =0.76cm。 试 求 分 离 度 尺 。 这 两 个 组 分 是 否 能 完全 分 开 ? 

41. 为 测定 物质 A 的 校正 因子 ,将 4.500g 物质 A (纯度 为 98.5% ) 和 
1.500 的 参 比 物质 茶 (纯度 也 是 98. 5% ) 混合 均匀 后 进 样 ， 根 据 谱 图 测 得 两 峰 
面积 为 284. Ост? 和 71. 00cm  。 试 求 物质 A 的 相对 质量 校正 因子 f'。 

42. 在 一 根 长 40m 的 空心 柱 上 ， 测 得 正 辛 醇 的 保留 时 间 е, = 8. 56min， 半 峰 
宽 №,» =0.036min， 死 时 间 г =2. 12min。 试 计算 容量 因子 K 和 每 米 的 理论 塔 板 
Ж по 

43. 在 一 张 色谱 图 上 空气 峰 的 保留 时 间 为 1. 10min， 组 分 A 的 保留 时 间 为 
4. 10min， 组 分 B 的 保留 时 间 为 $5.00min， 峰 底 宽 度 分 别 为 0. 50mm 和 0. 55mm。 
以 A 为 参 比 ， 试 计算 A、B 组 分 的 相对 保留 值 。 

44. 用 色谱 法 测定 水 中 的 甲醇 含量 时 ， 称 取 2. 500g 水 样 ， 加 入 内 标 物 丙酮 
0. 1200g， 混 匀 后 进 样 ， 得 到 甲醇 峰 面积 为 1 20mm  ， 丙 酮 峰 面 积 为 250mm 。 试 
计算 水 中 甲醇 的 质量 分 数 。( 已 知 甲醇 的 f' =0.75， 丙 酮 的 f' =0. 87) 

45. 用 热 导 色谱 法 测定 无 水 乙醇 中 水 含量 时 ,注入 1. Ор. 样品 ， 得 到 水 的 峰 
高 为 196mm， 同 样 条 件 下 注入 1.0kL 茶 饱 和 水 标 样 ， 得 到 水 的 峰 高 为 110mm。 
已 知 茶 标 样 中 含水 280 x 10 一 % ， 葵 的 密度 为 0.80g/mL， 无 水 乙醇 的 密度 为 
0.78g/mL， 试 求 无 水 乙醇 中 的 含水 量 。 

46. 用 外 标 法 测定 水 中 的 溶解 乙 燃 含量 ， 将 标 样 为 1.0mL 纯 C,H, 稀释 至 
100mL， 进 样 1mL， 上 峰 高 为 10. 2cm， 误 减 为 8; ЗЕЕ ТОР, С.Н, 峰 高 5. Ост, 
衰减 为 1。 试 计算 水 样 中 C,H 的 含量 。 

47. 在 原子 吸收 分 光 光 度 计 上 测 得 表 4 数据 。 试 用 内 插 法 计算 未 知 试 样 
浓度 。 























表 4 所 得 数据 











试 样 号 浓度 /( mg/L) 吸光 度 
试 样 1 14.0 0. 240 
试 样 2 21.0 0. 330 
ЖИ cx 0. 280 
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48. 某 色 谱 峰 的 保留 时 间 为 43s， 峰 底 宽 为 3. 5Ss， 柱 长 是 2. 0m。 试 计算 理论 
塔 板 数 和 塔 板 高 度 。 

49. ЛЕВ ЕЕ Е 60°С 时 各 物质 的 保留 时 间 为 : 空气 147.9s， 正己 烷 
410. 08， 正 庚 烷 809. 2s， 茶 543. 3s。 试 计算 茶 在 效 鱼 烷 柱 上 的 保留 指数 7 值 。 

50. 一 液体 混合 物 中 含有 茶 、 甲 茶 、 邻 二 甲 茶 、 对 二 甲 茶 。 采 用 气相 色谱 
法 ， 以 热 导 池 为 检测 器 进行 定量 ， 葵 的 峰 面 积 为 1.26cm*， 甲 茶 的 峰 面 积 》 
0.95cm”* ， 邻 二 甲 茶 的 峰 面 积 为 2. 55cm*， 对 二 甲 茶 的 峰 面 积 为 1. 04сш’. 224+ 
组 分 的 质量 分 数 。 (质量 校正 因子 : 茶 为 0.780， 甲 茶 为 0.794， 邻 二 甲苯 为 
0. 840 ， 对 二 甲 茶 为 0. 812) 

51. 试 求 7=300K 时 ， 处 于 3P 激发 态 的 钠 原 子 数 与 3s 基态 原子 数 的 比值 。 
(已 知 共振 线 的 波长 为 589nm， 8/8. =2) 

52. 已 知 钙 的 特征 浓度 为 0.004pg/(mL . %) 吸收 ， 某 土壤 中 钙 的 质量 分 数 
约 为 0.01% 。 若 用 原子 吸收 分 光 光 度 法 测定 钙 ， 其 最 适宜 的 测定 浓度 是 多 少 ? 
应 称 取 多 少 克 试 样 制 成 多 少 体积 的 溶液 进行 测定 ? (提示: 吸光 度 控制 在 0.15 ~ 
0. 60 范围 内 ) 

53. 采用 原子 吸收 分 光 光 度 法 分 析 尿 样 中 的 铜 ， 测定 结 果 见 表 5。 试 计算 样 




















品 中 铜 的 含量 。 
表 5 用 原子 吸收 分 光 光度 法 分 析 尿 样 中 铜 的 测定 结果 
加 入 铜 的 浓度 /( g/mL) 0 2.0 4.0 6.0 8.0 
吸光 度 值 4 0. 280 0. 440 0. 600 0.757 0.912 


54. 制 成 的 储备 液 含 钙 0. 1mg/mL， 取 一 系列 不 同体 积 的 储备 液 置 于 50mL 
容量 瓶 中 ， 以 蒸馏 水 稀释 至 刻度 。 将 SmL 天 然 水 样品 置 于 50mLl 容量 瓶 中 ， 并 以 
蒸馏 水 稀释 至 刻度 ， 测 定 结果 见 表 6。 试 计算 天 然 水 样 中 钙 的 含量 。 

表 6 储备 溶液 的 测定 结果 











储备 溶液 体积 /mL 1.00 2. 00 3. 00 4. 00 5. 00 稀释 水 样 








吸光 度 值 4 0. 224 0.447 0. 675 0. 900 1. 122 0. 475 

55. 某 工 业 上 废水 的 半 定 量 结果 是 : 锌 2000pg/mL， 铜 1000pg/mL， 铬 
500ug/mL。 现 用 原子 吸收 分 光 光 度 法 对 上 述 元 素 进行 准确 定量 测定 ， 已 知 锌 、 
铜 、 铬 的 特征 浓度 分 别 是 0.01ng/(mL Ф), 0. О5о (п, + 6), 0. ле (п, 
“ % ) 。 试 问 在 测定 前 对 水 样 是 否 需 要 预先 浓缩 或 稀释 ? 如 果 需 要 ， 应 浓缩 或 稀 


释 多 少 倍 为 宜 ? 
五 、 设 计 是 
1. 制定 某 企业 的 某 一 新 产品 的 检验 标准 
(1) 内 容 掌握 新 产品 、 新 项 目的 检验 。 
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(2) 要 求 “企业 产品 标准 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 的 规定 ， 不 得 与 强制 性 
标准 相抵 触 ， 具 体 编写 时 ， 标 准 的 结构 和 格式 应 符合 国家 标准 《标准 化 工作 导 
М] 第 1 部 分 : 标准 的 结构 和 编写 》 (СВИТ 1. 1 一 2009) 的 要 求 ， 可 参照 一 些 相 
似 产 品 的 国家 或 行业 标准 。 

(3) 考核 标准 内 容 应 完整 并 准确 地 表达 产品 的 功能 特性 ， 一 般 应 包含 要 
求 、 试 验方 法 、 检 验 规 则 、 标 志 、 标 签 、 包 装 、 运 输 、 储 存 等 内 容 。 根 据 以 上 内 
容 编 写 情 况 进行 考核 。 

2. 设计 一 个 化 验 室 发 生火 灾 的 紧急 预案 

(1) 内 容 ”包括 如 何 处 理 现场 的 化 学 试剂 、 人 员 如 何 芍 散 、 如 何 灭 火 、 如 
何 报警 、 如 何 保护 现场 、 如 何 分 析 产 生火 灾 的 原因 、 如 何 进一步 制订 防范 措 
施 等 。 

(2) 要 求 ”制订 的 预案 要 目标 明确 ， 能 根据 企业 的 实际 情况 ,在 发 生 紧 急 
情况 时 ， 更 有 效 地 调动 人 员 和 资源 使 火灾 引起 的 破坏 和 损失 降低 到 最 低 程度 。 制 
订 的 预案 要 切合 生产 实际 ， 要 科学 、 易 操作 、 合 理 可 行 ， 要 和 企业 的 规章 制度 不 
矛盾 ， 要 具体 化 (时间 、 地 点 、 人 物 、 方 法 、 评 价 )。 

(3) 考核 根据 计划 目的 明确 性 ， 内 容 的 可 操作 性 、 科 学 性 ， 是 否 与 生产 
实际 相 结 合 ， 人 力 、 财 力 、 物 力 是 否 分 配合 理 ， 计 划 的 格式 等 方面 逐 项 进行 考核 
打分 。 

3. 设计 原子 吸收 分 光 光 度 计 使 用 过 程 中 出 现 故 障 时 的 排除 方案 

(1) 内 容 原子 吸收 分 光 光 度 计 仪器 总 电源 线 指示 灯 不 亮 。 请 分 析 原 因 并 
进行 故障 排除 。 

(2) 要 求 ”能 做 到 以 下 两 点 ; 

1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ”要 求 从 电源 线路 、 熔 电器 、 电 
源 输入 线路 、 电 路 系统 、 指 示 灯 等 方面 进行 分 析 。 

2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 

(3) 考核 根据 要 求 分 段 打分 ， 各 个 点 均 要 求 考核 到 位 ， 特 别 是 注重 实 
用 性 。 

4. 设计 原子 吸收 分 光 光 度 计 使 用 过 程 中 出 现 故 障 时 的 排除 方案 

(1) 内 容 原子 吸收 分 光 光 度 计 灵 敏 度 低 。 请 分 析 原 因 并 进行 故障 排除 。 

(2) 要 求 ”能 做 到 以 下 两 点 ; 

1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ”要 求 从 元 素 灯 、 火 焰 温 度 、 雾 
化 器 、 燃 烧 器 、 光 谱 通 带 、 波 长 选择 、 燃 气 、 火 焰 、 气 源 等 方面 进行 分 析 。 

2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 

(3) 考核 根据 要 求 分 段 打分 ， 各 个 点 均 要 求 考核 到 位 ， 特 别 是 注重 实 
用 性 。 








化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
· 286 · (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





5. 设计 原子 吸收 分 光 光 度 计 使 用 过 程 中 出 现 故 障 时 的 排除 方案 

(1) ИЖ 原子 吸收 分 光 光 度 计 噪 声 过 大 。 请 分 析 原 因 并 进行 故障 排除 。 

(2) 要 求 ”能 做 到 以 下 两 点 : 

1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ?要求 从 空心 明 极 灯 、 人 燃烧 器 、 
灯 电 流 、 废 液 管 、 雾 化 器 、 乙 冉 钢 瓶 、 空 气 过 滤器 等 方面 进行 分 析 。 

2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 

(3) 考核 根据 要 求 分 段 打 分 ， 各 个 点 均 要 求 考核 到 位 ， 特 别 是 注重 实用 性 。 

6. 气相 色谱 仪 运行 时 主机 常见 故障 及 其 排除 方法 

(1) 内 容 АНУ ХА ИА, 或 用 热 导 池 检测 絮 时 进 样 不 出 峰 或 
灵敏 度 显 著 下 降 。 请 分 析 原 因 并 进行 故障 排除 。 

(2) 要 求 ” 能 做 到 以 下 两 点 : 

1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ? 要求 从 灵敏 度 选 择 、 进 样 口 、 
汽化 室 、 注 射 锅 、 热 导 池 、 离 子 室 等 方面 进行 分 析 。 

2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 

(3) 考核 根据 要 求 分 段 打分 ， 各 个 点 均 要 求 考 核 到 位 ， 特 别 是 注重 实 

















用 性 。 
7. 气相 色谱 仪 运行 时 记录 仪 常见 故障 及 其 排除 方法 
(1) 内 容 气相 色谱 仪 仪器 运行 时 记录 仪 衰减 不 呈 线 性 。 请 分 析 原 因 并 进 
行 故障 排除 。 

(2) 要 求 ” 能 做 到 以 下 两 点 : 

1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ? 

2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 

(3) 考核 根据 要 求 分 段 打 分 ， 各 个 点 均 要 求 考核 到 位 ， 特 别 是 注重 实 





用 性 。 
8. 气相 色谱 仪 运行 时 温度 控制 和 程序 升温 系统 常见 故障 及 其 排除 方法 
(1) 内 容 气相 色谱 仪 运行 时 检测 器 不 加 热 。 请 分 析 原 因 并 进行 故障 排除 。 
(2) 要 求 ” 能 做 到 以 下 两 点 : 
1) 分 析 原 因 : 出 现 上 述 情况 的 原因 是 什么 ? 
2) 故障 排除 方法 : 要 求 写 出 操作 步骤 并 切实 可 行 。 
(3) 考核 根据 要 求 分 段 打分 ， 各 个 点 均 要 求 考 核 到 位 ， 特 别 是 注重 实 
用 性 。 

9. 设计 一 个 50m 的 化 验 室 

(1) 内 容 ”设计 一 个 50m 的 能 满足 常规 化 学 分 析 用 的 化 验 室 ， 包 括 以 下 
内 容 : 
1) 化 验 室 的 功能 说 明 。 
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2) 化 验 室 的 室内 布置 图 。 

3) 化 验 室内 基本 仪器 与 试剂 配备 方案 。 

4) 化 验 室 水 、 电 、 气 配备 方案 。 

(2) 要 求 ”设计 的 化 验 室 针对 性 要 强 ， 特 别 对 水 电 的 配备 及 室内 整体 布局 
应 具有 实用 性 。 电 的 容量 应 重点 考虑 ， 不 应 事后 再 补 容 量 ， 最 好 带 有 计算 的 附 页 
来 证 明 设 计 的 合理 性 。 水 的 通道 应 考虑 上 下 水 的 流量 以 及 化 验 室 的 耐 蚀 性 。 

(3) 考核 将 布置 图 的 设计 作为 重点 考核 内 容 ， 水 、 电 设计 和 基本 仪器 配 
备 方案 注重 可 行 性 。 

10. 试验 台 的 设计 

(1) 内 容 完成 一 个 化 验 室内 试验 台 的 设计 。 

(2) 要 求 ”从 试验 台 的 尺度 、 设 施 、 台 面 、 空 间 要 求 等 方面 考虑 设计 方案 。 

(3) 考核 针对 以 上 需要 考虑 的 各 方面 因素 进行 逐 项 考核 。 

11. 化 验 室 通 风 柜 的 设计 

(1) 内 容 、 有 一 小 型 化 验 室 ， 面 积 为 40m”( 长 度 为 8m， 宽 度 为 5m) ， 要 求 
在 该 室内 设计 通风 柜 ， 以 满足 多 人 同时 在 通风 柜 室 内 进行 试验 的 要 求 。 

(2) 要 求 ” 请 按照 化 验 室 的 大 小 合理 设计 通风 柜 的 尺寸 ， 选 择 适合 的 通风 
柜 种 类 。 从 布置 格式 、 采 用 的 通风 柜 类 型 、 基 本 尺寸 的 确定 、 气 流速 度 等 方面 进 
行 设计 。 

(3) 考核 针对 以 上 需要 考虑 的 各 方面 因素 进行 逐 项 考核 。 

12. 制订 一 个 高 级 检验 工 ISO 质量 认证 体系 知识 普及 及 培训 班 工作 计划 

(1) 内 容 高 级 检验 工 ISO 质量 认证 体系 知识 普及 及 培训 班 工作 计划 。 

1) 列 出 工作 时 间 进 程 。 

2) 编写 教学 大 纲 ， 包 括 内 容 提要 、 学 员 应 掌握 的 知识 点 和 技能 点 、 考 核 的 
方法 、 各 知识 点 的 考核 权重 。 

(2) 要 求 “计划 切实 可 行 ， 培 训 的 重点 、 难 点 应 适当 ， 培 训 时 间 安 排 应 合 
理 ， 要 注重 教学 规律 。 

(3) 考核 时 间 安 排 的 合理 性 和 计划 的 可 行 性 。 

13. 查阅 一 种 进口 农药 的 质量 标准 及 其 检测 方法 

(1) 内 容 

1) 查阅 我 国 进口 农药 的 质量 标准 。 

2) 根据 所 在 单位 的 检测 能 力 设计 出 所 能 检测 的 项 目 。 

(2) 要 求 ” 熟 悉 我 国 进口 农药 的 质量 标准 ， 注 意 与 该 进口 国 的 农药 质量 标 
准 进行 比较 ， 查 阅 资料 时 应 查阅 国际 通用 标准 。 检 测 方案 设计 应 和 我 国 的 实际 情 
况 相 结合 ， 比 较 国 际 通 用 测试 方法 ， 再 设计 出 检测 方案 。 

(3) 考核 注重 标准 查阅 的 准确 性 和 测试 方案 的 可 行 性 。 
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技师 和 高 级 技师 操作 技能 鉴定 考核 试题 
一 、 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 测定 未 知 物 的 含量 


1. 时 间 定 额 

90min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记录 试验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周 赎 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 ”石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
参 比 ， 调 节 7 为 100% ,测定 其 余 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0. 5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 其 余 比 色 亚 的 吸光 度 值 作 为 校正 值 。 

(2) 未 知 物 的 定性 分 析 “将 未 知 样品 配制 成 一 定 浓度 的 溶液 ， 以 蒸馏 水 为 
参 比 ， 于 波长 200 ~350nm 范围 内 测定 涂 液 吸光 度 ， 并 绘制 吸收 曲线 。 根 据 吸收 
曲线 的 形状 确定 未 知 物 ， 并 从 吸收 曲线 上 确定 最 大 吸收 波长 作为 定量 测定 时 的 测 
量 波 长 。 

(3) 标准 曲线 的 绘制 ”分 别 准确 移 取 一 定 体积 的 标准 溶液 置 于 所 选用 的 容 
量 瓶 中 ， 以 蒸馏 水 稀释 至 刻度 线 ， 播 义 。 根 据 未 知 样品 液 吸 收 曲线 上 的 最 大 吸收 
波长 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 测 定 吸 光度 ， 然 后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 
纵 坐 标 绘制 标准 曲线 。 

(4) 未 知 物 的 定量 分 析 “确定 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 并 配制 待 测 洲 液 置 于 所 
选用 的 容量 瓶 中 ， 以 燕 饮 水 稀释 至 刻 线 ， 播 勺 。 根 据 未 知 样品 液 吸 收 曲 线 上 最 大 
吸收 波长 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 测 定 吸光 度 。 根 据 待 测 溶液 的 吸光 度 确定 未 知 样品 
的 浓度 。 未 知 样品 要 平行 测定 3 次 。 

(5) 结果 人 处理” 根据 未 知 溶液 的 稀释 倍数 ， 求 出 未 知 物 的 含量 。 计 算 公式 
为 
































Co = с, Xn 
原始 未 知 溶液 浓度 (ng/mL); 
查 出 的 未 知 溶液 浓度 (g/mL) ; 
未 知 溶液 的 稀释 倍数 。 

4. 数据 记录 与 计算 
(1) КЕША 
А, =0. 000 А, = 





式 中 6 


Cx 








n 
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(2) 定性 分 析 
1) 未 知 样品 液 的 吸收 曲线 数据 
未 知 样品 液 定性 的 吸收 曲线 数据 





波长 



































吸光 度 








2) 用 未 知 样品 的 定性 的 吸收 曲线 数据 绘制 吸收 曲线 ， 判 断 未 知 样品 的 名 称 
并 给 出 定性 结果 。 未 知 物 为 : ; 测量 工作 波长 为 : о 

(3) 定量 分 析 

1) 标准 使 用 溶液 的 配制 

















稀释 次 数 吸取 体积 /mL 稀释 后 的 体积 /mL 稀释 倍数 
1 
2 

标准 储备 溶液 浓度 为 : ; 标准 使 用 溶液 浓度 为 : о 


2) 绘制 标准 曲线 的 测定 数据 
根据 测定 得 到 的 标准 系列 吸光 度数 据 的 校准 值 和 对 应 的 浓度 绘制 标准 曲线 。 
溶液 代号 吸取 标准 溶液 的 体积 /mL р/ (шат) А 4 校正 



































(4) 样品 溶液 的 配制 
稀释 次 数 吸取 体积 /mL 稀释 后 的 体积 /mL 稀释 倍数 





1 





2 


(5) 样品 含量 的 测定 
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平行 测定 次 数 2 3 
4 
4 校正 
查 得 的 浓度 /( hg/mL) 
原始 试 液 浓 度 /( pg/ mL) 
原始 试 液 浓 度 的 平均 值 /( pg/ mL) 
样品 含量 测定 的 相对 极 差 (% ) 
相关 的 计算 : 
1. 计算 过 程 
2. 定量 分 析 结 果 
(1) 样品 的 浓度 为 
(2) 相关 系数 "为 
5. 评分 标准 
紫外 -可 见 分 光 光 度 法 测定 未 知 物 的 含量 评分 记录 表 
开始 时 间 结束 时 间 日 其 
序号 项 目 名称 考核 内 容 配 分 分 и Ж 扣 分 /分 | 得 
定性 分 析 定性 是 否 准确 3 定性 错误 3 
(5 分 ) 吸收 曲线 质量 2 没有 绘制 吸收 曲线 2 
2 | 标准 曲线 (3 分 ) | 绘制 标准 曲线 3 标准 曲线 绘制 正确 ， 表 示 齐 全 | 1/ 项 
220. 999990 0 
220. 999950, <0. 999990 2 
标准 曲线 线性 220. 99990, ， <0. 999950 5 
关系 (13 分 ) 20. 99950, <0. 99990 10 
=0.9990, <0. 99950 12 
<0. 9990 13 
<0. 001 0 
<0. 002 1 
Р 样品 吸光 度 值 样品 4 值 的 а >0.002, =0. 003 2 
(5 分 ) 最 大 差 值 >0. 003, «0. 005 3 
>0. 005 =0. 007 4 
>0. 007 5 
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(2%) 
序号 项 目 名 称 考核 内 容 配 分 /分 要 求 扣 分 /分 | 得 分 
<0.1% 0 
=0.1%, <0. 3% 2 
о 20.3, <0.5% 5 
5 а 相对 误差 20 20.5%, <1.0% 10 
=1.0%, <2. 0% 15 
=2.0%, <5.0% 18 
=5.0% 20 
每 缺 1 项 扣 2 分 ， 每 修改 
6 | 填写 报告 (4 分 ) | 填写 报告 项 目 | 4 и 
仪器 分 析 总 得 分 





二 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 维生素 С 的 含量 


1. 时 间 定 额 


180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

3) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 


3. 操作 步骤 




















维生素 С 的 测定 ， 各 种 质量 标准 均 采 用 2，6- 二 氧 吗 哄 酚 滴定 法 ， 中 国药 典 











(2000 Лх) ЖН 














量 法 。 虽 然 该 方法 对 于 维生素 С 原料 的 测定 结果 使 人 比较 满 


意 ， 但 对 于 制剂 中 维生素 C 含量 的 测定 结果 就 不 太 令 人 满意 了 。 采 用 紫外 分 光 
光度 法 既 可 以 测定 维生素 C 各 种 制剂 及 复合 维生素 片 剂 中 维生素 С 的 含量 ， 
可 以 测定 多 种 饮料 中 维生素 C 的 含量 。 

4. 数据 记录 与 计算 

(1) 吸收 池 配 套 性 检查 “石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸 馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 
2, ЗМ т 为 100% ,测定 男 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0. 5% ， 可 配 
成 一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 亚 的 吸光 度 值 作 为 校正 值 。 

(2) 吸收 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓 











度 约 为 10pg/mL 的 待 测 溶液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~350nm 范围 内 测定 





吸光 度 ， 绘制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 (265nm 附近 ) 。 
(3) 标准 曲线 的 绘制 ”准确 吸取 一 定量 的 维生素 С 标准 溶液 ， 稀 释 成 一 系 
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列 不 同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~16ug/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 
然后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐 标 绘制 出 标准 曲线 。 
(4) 样品 的 测定 ”根据 上 述 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测量 结 
从 标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 
(5) 结果 计算 ”根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 
紫外 分 光 光度 法 测定 维生素 C 的 含量 试验 记录 表 











日 期 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 


неш 
比 色 亚 的 校准 и 光度 
色 亚 的 校准 8 透射 比 吸光 ) 


чр 






























































比 色 严 配套 性 结论 

吸收 曲线 测定 数据 
波长 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 

绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 

标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样 品 
吸光 度 
浓度 

从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 
























































测定 相对 本 次 测定 


待 测 样品 的 浓度 吸光 度 
待 测 样品 的 浓 ЕЛ в 的 结果 


























数据 处 理 . 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲线 
































2. 计算 公式 


3. 有 关 数 据 计算 





发 
8; 
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5. 评分 标准 


紫外 分 光 光度 法 测定 维生素 C 的 含量 评分 记录 表 




































































































































































































































































































































































开始 时 间 ， 结束 时 间 : 日 期 
配 分 扣 分 标 
项 25 > 说 日 
项 目 考 核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 о 扣 分 
此 璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 吸 | ，。 正确 有 错误 扣 分 ь 
量 管 规格 ) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
坡 璃 仪器 的 洗涤 0.5 ет 有 错误 扣 分 
79; 0. 5 
иы 比 色 亚 规 格 的 选择 ( 视 仪 器 而 正确 0 
准备 =) 0. 5 = 有 错误 扣 分 
(3 分) Ж. 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 有 错误 扣 分 
未 洗 净 0.5 
. 进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 = 有 错误 扣 分 
未 进行 1 
进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 — 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插入 溶 液 前 及 调节 液 面 | ，。 进行 有 错误 扣 分 0 
前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 未 进行 0.5 
放出 溶液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 正确 0 
瓶 倾斜 约 3%。， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 有 错误 扣 分 
壁 ， 溶 液 自然 流下 不 正确 0.5 
溶液 的 | 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s| 。 正确 0 
制备 | 后 移 开 不 正确 0.5 
(4 分 ) | 用 蒸馏 水 稀释 至 容量 瓶 3/4 体 要 进行 ИО 0 
积 时 平 摇 | 未 进行 0.5 
~ pa А 
加 效仿 水 至 近 标 线 约 1em 处 等 | ，。 进行 有 错误 扣 分 9 
待 1~2min 未 进行 0.5 
准确 0 
逐 滴 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 “| 0.5 有 错误 扣 分 
不 准确 0.5 
1ЕЯ 0 
$85 0.5 — 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
ШШ. 正确 0 
的 使 用 | 手持 0.5 有 错误 扣 分 
(3 分 ) T е 
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294. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
( 续 ) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考 核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 и 
/分 准 / 分 
| 进行 0 
待 测 溶液 润 洗 0.5 — 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
正确 0 
溶液 高 度 0.5 тет 有 错误 扣 分 
кеш =. 
Я 0 
的 使 用 Наш 0.5 一 一 有 错误 扣 分 
(3 分 ) 未 进 0.5 
进行 0 
同 组 比 色 亚 透 光 度 的 校正 0.5 - 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
Мен, НШ, |, 进行 0 
保存 未 进行 0.5 
正确 0 
波长 的 选择 0.5 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
进行 0 
关闭 光 门 ,调整 为 0 0.5 ——— 有 错误 扣 分 
分 光 光 未 进行 0.5 
度 计 的 | 参 比 溶液 置 于 光路 ， 调 整 7 为 | ， 进行 pe 0 
操作 |100% (4=0) 未 进行 1 
(3 分 ) 正确 0 
吸光 度 稳定 后 读数 0.5 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 单 好 防 | ，。 进行 有 错误 扣 分 
28 | 未 进行 0.5 
吸 量 管 吸取 未 知 溶液 若干 ， 正和 有 错误 扣 分 0 
在 容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
ED 0 
定性 | ”绘制 吸收 曲线 2 т 有 错误 扣 分 
测定 — 
2 КОЯР | 1Е9 0 
(8 分 ) | ”比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 | 2 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
正确 0 
定性 结果 2 — 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
定量 正确 0 
正确 配制 标准 系列 溶液 (不 少 
测定 ол) | 有 错误 扣 分 
(14) 分 | 不 正确 1 
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Т 配 分 
项 目 考核 内 容 2. 考核 记录 扣 分 说 明 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 1ЕЯ 
2 有 错误 扣 4 
于 标准 曲线 线性 范围 内 不 正确 
ТЕЎ 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 2 有 错误 扣 分 
不 正确 
正确 
标准 曲线 经 过 坐标 原点 1 有 错误 扣 分 
不 正确 
标准 曲线 相关 系数 —— 有 错误 扣 分 
定量 标准 曲线 相关 系 交 4 错误 扣 
| <0. 9990 Ка 
测定 
(14) 分 | 图 上 标注 项 目 齐全 1 有 错误 扣 分 
不 全 
КЕ 斜率 接近 1 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 有 错误 扣 分 
斜率 小 于 0.8 
正确 
标准 曲线 使 用 方法 正确 1 有 错误 扣 分 
不 正确 
正确 
计算 公式 正确 1 有 错误 扣 分 
不 正确 
好 <2% 
БЕЙ 2% -3% 
测定 准 и 
确 度 一 般 10 3% -5% 按 相对 极 差 
10 7 
较 差 5% ~7% 
差 >7% 
, 规范 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 有 错误 扣 分 
不 规范 
м 
原始 有 原始 记录 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 т 有 错误 扣 分 
(5 分 ) 无 原始 记录 
正确 修改 
修改 错误 数值 2 - 有 错误 扣 分 
不 正确 修改 
р 提前 每 拖 后 Smin 扣 1 分 ， 
180min 完成 按时 200min 未 完成 ， 
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三 、 紫 外 分 光 光 度 法 测定 糖精 钠 的 含量 

1. 时间 定额 

180min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安 全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规 则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

(1) 试剂 

1) 糖精 钠 标 准 溶液 (1mg/mL) : 精密 称 取 0. 08516 经 120% 干燥 4h 后 的 糖 
精 钠 ， 置 于 100mL 容量 瓶 中 ， 加 水 溶解 ， 并 稀释 至 刻度 。 

2) 未 知 液 : 浓度 为 50 ~ 55 в/і. 

(2) 试验 操作 

1) 吸收 池 配 套 性 检查 : 石英 吸收 池 在 220nm 装 蒸馏 水 ， 以 一 个 吸收 池 为 参 
比 ， 调 节 7 为 100% ， 测 定 另 一 吸收 池 的 透射 比 ， 其 偏差 应 小 于 0.5% ， 可 配 成 
一 套 使 用 ， 记 录 第 二 比 色 罗 的 吸光 度 值 作为 校正 值 。 

2) 吸收 曲线 的 绘制 准确 吸取 未 知 液 SmL， 置 于 100mL 容量 瓶 中 配 成 浓度 
约 为 10kg/mL 的 待 测 溶液 ， 以 蒸馏 水 为 参 比 ， 于 波长 200 ~350nm 范围 内 测定 吸 
光度 ， 绘 制 吸收 曲线 ， 从 吸收 曲线 上 查 得 最 大 吸收 波长 (267nm 附近 ) 。 

3) 标准 曲线 的 绘制 准确 吸取 一 定量 的 糖精 钠 标 准 溶液 ， 稀 释 成 一 系列 不 
同 浓度 的 标准 溶液 (0 ~ 16kg/mL) ， 于 最 大 吸收 波长 处 分 别 测 出 其 吸光 度 ， 然 
后 以 浓度 为 横 坐 标 ， 以 相应 的 吸光 度 为 纵 坐标 绘制 出 标准 曲线 。 

4) 样品 的 测定 : 根据 上 述 方法 配制 2 份 样品 进行 测量 ， 根 据 测 量 结果 ， 从 
标准 曲线 上 查 出 样品 的 浓度 。 

5) 结果 计算 : 根据 未 知 液 的 稀释 倍数 ， 可 求 出 未 知 溶液 的 浓度 。 

4. 数据 记录 与 计算 

紫外 分 光 光度 法 测定 糖精 钠 的 含量 试验 记录 表 
其 温度 仪器 名 称 仪器 型 号 
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Нш 
比 色 和 校准 Е 吸光 度 
上 色 亚 的 校准 规格 透射 比 и; 



























































比 色 下 配套 性 结论 
吸收 曲线 测定 数据 
波长 
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(2%) 
吸光 度 
吸收 曲线 绘制 的 最 大 波长 
绘制 标准 曲线 测定 用 的 工作 波长 : 
标准 系列 溶液 的 体积 待 测 样品 
吸光 度 
浓度 
从 标准 曲线 查 得 待 测 样品 的 数据 
测定 相对 本 次 测定 
待 测 样 品 的 浓度 吸光 度 
待 测 样品 的 浓 8/8) 极 关 的 结果 
数据 处 理 : 
1. 绘制 吸收 曲线 和 标准 曲线 
2. 计算 公式 
3. 有 关 数 据 计算 
结论 : 
5. 评分 标准 
紫外 分 光 光 度 法 测定 糖精 钠 的 含量 评分 记录 表 
开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 ; 
配 分 扣 分 标 
项 2 зај УМН] 0, 
项 目 考核 内 容 7 分 考核 记录 扣 分 说 明 жил 扣 分 
玻璃 仪器 的 选择 (容量 瓶 、 正确 0 
ЕЕ (ВЫ, М са 2 有 错误 扣 分 
量 管 规格 ) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
玻璃 仪器 的 洗涤 0.5 有 错误 扣 分 
未 洗 净 0.5 
on 比 色 中 规格 的 选择 ( 视 仪器 而 正确 0 
准备 | _ 0.5 有 错误 扣 分 
(3 分 ) [®) 不 正确 0.5 
洗 净 0 
比 色 亚 的 清洗 0.5 有 错误 扣 分 
未 洗 净 0.5 
三 进行 0 
仪器 自 检 、 预 热 1 有 错误 扣 分 
未 进行 1 
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. 298 . (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 
(2%) 
配 分 扣 分 标 
项 目 考核 内 容 考核 记录 扣 分 说 明 е 
/分 准 / 分 
| 进行 0 
吸 量 管 的 润 洗 0.5 — 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
吸 量 管 插 入 溶液 前 及 调节 液 进行 0 
т Е 17 有 错误 扣 分 
前 应 用 滤纸 擦拭 管 尖 部 未 进行 0.5 
放出 溶液 时 吸 量 管 垂直 ， 容 量 正确 0 
瓶 倾 斜 约 30* ， 管 尖 抵 容量 瓶 内 | 0.5 有 错误 扣 分 
壁 ， 溶 液 自然 流下 不 正确 0.5 
浴 液 的 | 溶液 放 尽 后 ， 吸 量 管 停留 15s м 正确 на 0 
制备 | 后 移 开 不 正确 0.5 
(4 分 ) р о зла 体 下 进行 нео 0 
积 时 平 摇 未 进行 0.5 
加 蒸馏 水 至 近 标 线 约 1em 处 等 Въ 进行 有 错误 扣 分 0 
待 1 ~2min 未 进行 0.5 
准确 0 
逐 滴 加 入 蒸馏 水 稀释 至 刻度 0.5 有 错误 扣 分 
不 准确 0.5 
ТЕЗ 0 
摇 匀 0.5 — 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
正确 0 
手持 0.5 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
4-м >, му 进行 0 
待 测 溶液 润 洗 0.5 - 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
正确 0 
比 色 | 溶液 高 度 0.5 т 有 错误 扣 分 
的 使 用 一 
进行 0 
(3 分 ) | шеш 0.5 = 有 错误 扣 分 
未 进 和 0.5 
о. 进行 0 
同 组 比 色 严 透 光度 的 校正 0.5 = 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
测定 后 ， 将 比 色 亚 洗 净 ， 控 干 Ти 进行 ан 0 
保存 未 进行 0.5 
分 光 光 度 正确 0 
计 的 操作 波长 的 选择 0.5 — 有 错误 扣 分 
(3 分 ) 1и зА 
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(2%) 
配 分 扣 分 标 
项 Га з= РАЖ: 14, 
项 目 ж 核 内 容 分 考核 记录 扣 分 说 明 ЖА 扣 分 
进行 0 
关闭 光 门 ， 调 整 + 为 0 0.5 一 有 错误 扣 分 
未 进行 0.5 
参 比 溶液 置 于 光路 ， 调 整 > 为 进行 0 
№ МИ. Е) 1 Е 错误 志 
分 光 光 度 100% (д =0) 未 进行 И 1 
计 的 操作 
JE 
(3 分 ) | 吸光 度 稳定 后 读数 0.5 有 错误 扣 分 
不 正确 0.5 
测定 结束 后 关闭 电源 ， 单 好 р 0 
с 束 后 关闭 电源 ， 罩 好 防 а 过 Д 有 错误 扣 分 
8 未 进行 0.5 
吸 量 名 : 知 溶液 若干 TE 0 
мы |, П а 
容量 瓶 中 定 容 不 正确 2 
绘制 吸收 曲线 有 错误 扣 分 ? 
+) 绘制 曲线 2 错误 所 
定性 不 正确 2 
测定 本 
2 К г: | 1Е 2 Р 0 
(8 分 ) | ”比较 曲线 形状 及 最 大 吸收 波长 | 2 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
ED 0 
定性 结果 2 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
正确 配制 标准 系列 溶液 (不 少 JIE 0 
| 标准 系列 溶液 有 错误 扣 分 
于 5 个 ) 不 正确 1 
正确 配制 试 样 溶液 ， 吸 光度 处 E 确 0 
и ан и. 及 光度 处 А 了 有 错误 扣 分 
于 标准 曲线 线性 范围 内 不 正确 2 
ED 0 
正确 绘制 标准 曲线 ， 描 点 作 图 | 2 有 错误 扣 分 
不 正确 2 
定量 2. И 正确 0 
测定 标准 线 经 过 坐标 原点 1 ЕЙ 有 错误 和 分 
(14) 分 
>0. 9999 0 
标准 曲线 相关 系数 4 有 错误 扣 分 
<0. 9990 4 
全 0 
图 上 标注 项 目 齐 全 1 有 错误 扣 分 
不 全 0. 5/ 项 
斜率 接近 1 0 
标准 曲线 斜率 接近 1 1 有 错误 扣 分 
斜率 小 于 0 1 
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(2%) 
配 分 扣 分 标 
项 容 记忆 说 日 
项 目 考 核 内 容 A 考核 记录 扣 分 说 明 ж/д 扣 分 
正确 0 
定量 标准 曲线 使 用 方法 正确 1 тет 有 错误 扣 分 
测定 = о 
ЧЕ. 
(14) 分 | “计算 公式 正确 1 有 错误 扣 分 
不 正确 1 
好 <2% 0 
а аи а 
确 度 一 般 10 3% -5% 按 相 对 极 差 6 
(10 分) | 较 差 5% ~7% 8 
差 >7% 10 
规范 0 
项 目 齐 全 、 不 空 项 2 有 错误 扣 分 
不 规范 1/ 项 
м 
原始 有 原始 记录 0 
记录 数据 填 在 原始 记录 上 1 有 错误 扣 分 
(5 Ф) 无 原始 记录 1 
正确 修改 0 
修改 错误 数值 2 一 有 错误 扣 分 
不 正确 修改 2 
完成 提前 每 拖 后 Smin 扣 1 分 ， 
人 180min 完成 按时 200min 未 完成 ， 
超时 终止 考试 























四 、 酸 式 滴定 管 的 校准 操作 

1. 时 间 定 额 

150min 内 完成 所 有 考核 内 容 。 

2. 安全 文明 操作 

1) 正确 执行 实验 室 安全 操作 规程 。 

2) 遵守 实验 室 规则 ， 认 真 、 如 实 记 录 试 验 数 据 。 

З) 保持 试验 台面 及 周围 环境 整洁 ， 仪 器 、 用 品 摆 放 整齐 。 

3. 操作 步骤 

1) 考生 对 酸 式 滴定 管 的 0 ~5mL、5 ~10mL 、10 ~ 15, 15 ~20mL、20 ~ 
25mL、25 ~30mL、30 ~35mL、35 ~40mL、40 ~45mL 和 45 ~ 50mL 这 几 段 进行 
校准 ， 在 150min 内 完成 整个 校准 操作 。 

2) 称 量 操作 过 程 顺序 : 粗 称 质量 一 准确 称 量 。 
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3) 分 析 天 平 为 电子 天 平 。 
4) 考生 需 记录 每 次 称 样 质量 。 
5) 根据 校正 所 得 到 的 数据 绘制 该 滴定 管 的 0 ~50mL 校正 曲线 。 
4. 数据 记录 与 计算 
酸 式 滴定 管 的 校准 数据 记录 表 
读 取 容量 | 表 观 体积 | 空 瓶 重 | 瓶 + 水 重 | ЖЕ | 校正 时 的 | 该 温度 时 | 实际 容量 Е 
/mL /mL /g /g /g 温度 /% | 的 修正 值 | /mL 
0-5 
5-10 
10 - 15 
15 -20 
20 -25 
25 -30 
30 -35 
35 -40 
40 - 45 
45 -50 
水 的 密度 表 
С p/ (g/mL) °С p/ (g/mL) °С р/ (g/mL) < p/ (g/mL) 
1 0. 99824 11 0. 99832 21 0. 99700 31 0. 99464 
2 0. 99834 12 0. 99823 22 0. 99680 32 0. 99434 
3 0. 99839 13 0. 99814 23 0. 99660 33 0. 99406 
4 0. 99844 14 0. 99804 24 0. 99638 34 0. 99325 
5 0. 99848 16 0. 99793 25 0. 99617 35 0. 99345 
6 0. 99850 16 0. 99780 26 0. 99593 36 0. 99312 
7 0. 99850 17 0. 99765 27 0. 99569 37 0. 99280 
8 0. 99848 18 0. 99751 28 0. 99544 38 0. 99246 
9 0. 99844 19 0. 99734 29 0. 99518 39 0. 99212 
10 0. 99839 20 0. 99718 30 0. 99491 40 0. 99177 
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5. 评分 标准 
酸 式 滴定 管 的 校准 评分 记录 表 












































开始 时 间 : 结束 时 间 : 日 期 ; 

序号 评分 点 | 配 分 /分 评分 标准 操作 情况 记录 | 和 分 得 分 
未 选择 干净 、 干 燥 的 具 塞 锥 形 瓶 ， 扣 2 分 
滴定 管 未 检 漏 ， 扣 2 分 

г. 滴定 管 未 洗涤 干净 ， 扣 2 分 

1 НА 10 | 滴定 管 装 液 操作 不 准确 ， 扣 1 分 
注定 管 未 排 尖端 气泡 ， 扣 1 分 
滴定 管 调 零 操作 不 正确 ， 扣 1 分 
注定 管 外 壁 有 浴 液 ， 扣 1 分 





未 测定 蒸馏 水 的 温度 ， 扣 5 分 /次 
















































































滴定 管 放 液 速度 控制 不 当 ， 扣 5 分 /次 
| 滴定 管 的 读数 不 正确 ， 扣 5 分 /次 

2 35 滴定 管 的 读数 操作 不 正确 ， 扣 5 分 /次 
称 量 操作 不 正确 ， 扣 5 分 /次 
滴定 管 出 现 漏 液 现象 ， 扣 5 分 /次 
数据 记录 不 准确 ， 扣 5 分 /次 

А 校正 后 Р 台面 不 整洁 ， 扣 3 分 

的 处 理 修正 值 查找 错误 ， 扣 2 分 

4 | 本 次 操作 总 分 

QD 完成 本 次 操作 总 用 时 为 130min， 每 超过 lmin 扣 1 77, ЖА Пит 按 Пит 计 











算 ， 超 过 200min 本 操作 项 目 成 绩 记 0 分 
@ 计 算 错误 一 处 扣 3 分 

@ 作 图 错误 一 处 扣 3 分 

@ 数 据 记 录 错 误 一 处 扣 2 分 


操作 时 间 及 计算 
步骤 评分 





技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 


化 学 检验 工 技师 理论 知识 试卷 


注意 事项 
1. 考试 时 间 : 120min。 
2. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 ”化 学 检验 工 》 命 制 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 
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称 。 
4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 
5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 











得 分 


评分 人 


—. ЖРА (下 列 答案 中 只 有 一 个 是 正确 的 ， 请 将 正确 





答案 的 序号 填 在 括号 中 ; 每 题 1 分 ,满分 80 分 ) 
职业 道德 的 内 容 不 包括 <). 
职业 道德 意识 B， 职 业 道德 行为 规范 
. 从 业者 享有 的 权利 р. 职业 守则 


职业 道德 不 误 励 从 业者 ( ) 。 

通过 诚实 的 劳动 改善 个 人 生活 В. 通过 诚实 的 劳动 增加 社会 的 财富 
通过 诚实 的 劳动 促进 国家 建设 。 р. 通过 诚实 的 劳动 为 个 人 服务 

( ) 就 是 要 求 把 自己 职业 范围 内 的 工作 做 好 。 

爱 岗 敬业 B. 奉献 社会 С. 办 事 公 道 р. 忠于 职守 
职业 纪律 是 企业 的 行为 规范 ， 职 业 纪律 具有 ( ) 的 特点 。 
明确 的 规定 性 В. 高 度 的 强制 性 С. 普遍 适用 性 。 D. 自愿 性 
职业 道德 的 实质 内 容 是 ( ) 。 











改善 个 人 生活 B. 增加 社会 的 财富 
树立 全 新 的 社会 主义 劳动 态度 р. 增强 竞争 意识 
职业 意识 是 指 ( ) 。 

人 们 对 职业 的 认识 


人 们 对 理想 职业 的 认识 

人 们 对 求职 择业 和 职业 劳动 的 各 种 认识 的 总 和 

人 们 对 各 行业 的 评价 

化 学 检验 工 的 职业 守则 最 重要 的 内 涵 是 ( ) 。 

爱 岗 敬业 ， 工 作 热情 主动 

认真 负责 ， 实 事 求 是 ， 坚 持原 则 ， 一 丝 不 有 地 依据 标准 进行 检验 和 判定 
遵守 劳动 纪律 

遵守 操作 规程 ， 注 意 安全 

下 面 有 关爱 岗 敬 业 与 职业 选择 的 关系 中 正确 的 是 (  )。 
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当前 严峻 的 就 业 形势 要 求人 们 爱 岗 敬 业 
具有 爱 岗 敬 业 的 职业 道德 与 职业 选择 无 关 
di 只 业 道 德 只 与 服务 行业 有 关 
Бу т 
и ) 不 是 职 ， 道德 的 表现 。 
A. 激励 作用 ов С. 规范 行为 р. 遵 纪 守法 
10. 市 场 经 济 条 ( о о 
А. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利益 最 大 化 
В. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 竞争 优势 
С. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵 守 承 诺 
D. 凡 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 
11. 在 用 统计 方法 处 理 数 据 时 ， 广 泛 采 用 ( ) 来 衡量 数据 的 分 散 程度 。 
А. 偏差 B. 标准 偏差 С. 平均 偏差 D. 相对 偏差 
12. 在 分 析 化 学 中 ， 通 常 把 置信 和 度 选 在 ( i 
А. 90% 或 95% В. 80% 或 85% С. 85% 或 90% Р. 95% 或 100% 
13. ( ) 是 指 一 组 数据 方差 可 以 大 于 、 等 于 或 小 于 另 一 组 数据 的 方差 。 
А. 单 边 检验 В. 双边 检验 С. 标准 偏差 D. 相对 偏差 
14. 有 一 组 测量 值 ， 已 知 其 标准 值 ， 要 检验 得 到 这 组 数据 的 分 析 结 果 是 否 可 





A. 
B. 是 否 
C. 是 否 
D. 市 场 











， 应 采用 的 检验 方法 是 (  )。 


А. 0 检验 法 В. 1 检验 法 С. 下 检验 法 р. 4d 法 检验 法 
15. 当 原 始 记录 数据 写 错时 , 应 (” ” )。 

А. 用 橡皮 探 掉 ， 重 写 

В. 用 涂改 液 涂 掉 ， 重 写 

С. 在 错 的 数据 上 画 一 横 线 ， 将 正确 数据 写 于 上 方 ， 并 加 盖 签 章 

D. 换 张 新 的 记录 纸 重 新 写 

16. 分 析 工 作 中 实际 能 够 测量 到 的 数字 称 为 ( ) 。 

A. 精密 数字 В. 准确 数字 С. 可 靠 数字 р. 有 效 数 字 
17. 可 用 ( ) 方法 减少 滴定 过 程 中 的 偶然 误差 。 








A. 进行 对 照 试 验 В. 进行 空白 试验 
С. 进行 仪器 校准 р. 进行 分 析 结 果 校 正 


18. 下 列 关 于 平行 测定 结果 准确 度 与 精密 度 的 描述 正确 的 有 ( ) 。 
А. 精密 度 高 则 没有 随机 误差 

В. 精密 度 高 则 准确 度 一 定 高 

C. 精密 度 高 表明 方法 的 重 现 性 好 

D. 存在 系统 误差 则 精密 度 一 定 不 高 
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19. 下 列 叙 述 不 正确 的 是 ( 28 

А. 置信 区 间 是 指 在 一 定 的 概率 保证 下 ,估计 出 来 的 包含 可 能 参数 在 内 的 一 
个 区 间 

В. 保证 参数 在 置信 区 间 的 概率 称 为 置信 度 

. 置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 会 越 宽 

D. 置信 度 越 高 ， 置 信 区 间 就 会 越 罕 

20. 编制 仪器 设备 购置 计划 时 ， 需要 编制 经 常 性 购置 计划 和 ( ) 购置 计 





| 











А. 周 B. Я С. 季度 р. 年 
21. 现代 质量 管理 的 基本 工作 方法 是 ( 2% 
А. РОСА 循环 В. 5МІЕ С. 5SW1H р. СМР 


22. 仪器 设备 的 技术 档案 包括 原始 档案 和 ( а 

А. 使 用 档案 B. 维修 记录 С. 故障 记录 D. 改装 记录 

23. 化 学 试剂 等 级 中 分 析 纯 试剂 的 代号 及 标签 颜色 是 ( ). 

А. СВ, В. АВ, 2. С. СР, Ж р. ТВ, # 

24. 大 量化 学 试剂 应 放 在 试剂 库 内 ， 严 禁 在 化 验 室内 存放 总 量 大 于 ( ) 





的 瓶装 易 燃 液体 。 

А. 10mL В. 20mL С. 30mL D. 40mL 

25. 易 燃 类 液体 试剂 要 求 单独 存 放 于 阴凉 通风 处 ,理想 的 存放 温度 为 
(0) 

А. 4-4% В. =5 ~ 5% С. -6 ~6% р. -8 ~ 8% 

26. 生物 试验 致死 量 在 (0) 以 下 的 试剂 称 为 剧 毒物 品 ， 如 氰 化 钾 、 握 化 
钠 等 。 

А. 20mg/kg B. 30mg/kg C. 40mg/kg D. 50mg/kg 

27. 全 面 质量 管理 的 常用 英文 缩写 是 ( ) 。 

А. ТОС В. АОС С. ТОМ р. ТОР 

28. 盐酸 、 甲 醋 溶 液 、 乙 醚 等 易 挥发 试剂 应 (  ) 存放 。 

А. 和 其 他 试剂 混 放 В. 放 在 冰箱 中 

С. 分 类 存放 在 干燥 通风 处 р. 放 在 密闭 的 柜子 中 

29. 当 实 验 室 发 生火 灾 、 爆 炸 等 危险 事故 时 ， 首先 应 (о 

A. 迅速 撤离 实验 室 B. 自己 留 下 来 排查 事故 原因 

С. 打 电 话 求救 D. 切断 电源 


30. 实验 室 使 用 过 的 有 机 洲 剂 废 液 不 应 该 采取 的 处 理 方式 是 (  )。 
A. 汇集 后 排放 入 下 水 道 
B. 回收 一 部 分 用 于 要 求 较 低 的 试验 中 


. 30 
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31 


[8%] 
“ә 


将 少量 残 液 置 于 安全 的 空旷 地 点 充分 燃烧 排放 
将 废 液 分 类 集中 于 废 液 瓶 中 
. 下 列 有 关 安 全 进行 试验 工作 的 基本 要 素 ， 不 正确 的 是 ( ) 。 


. 取 用 酸 、 碱 等 腐蚀 性 试剂 时 ， 应 特别 小 心 ， 不 要 酒 出 

. 废 酸 液 和 废 碱 液 可 倒 入 同一 个 废 液 负 中 处 理 

. 在 热天 取 用 氨水 时 ， 最 好 先 用 冷水 漫 泡 氨水 瓶 ， 使 其 降温 后 再 开 瓶 取 用 
. 对 茶 些 强 氧化 剂 〈 如 氧 酸 钾 、 硝 酸 钊 、 高 锰 酸 钾 等 ) 或 其 混合 物 ， 不 能 


研磨， 否则 将 引起 爆炸 
. 安全 进行 实验 室 工 作 ， 对 意外 事故 要 有 必要 的 预防 措施 ， 下 列 属 于 不 当 
行为 的 是 ( ) 。 





. 当 瓶 塞 不 易 开 启 时 ， 必 须 注 意 瓶 内 储存 物质 的 性 质 ， 切 不 可 贸然 用 火 加 


АВЕ е 


. 试验 中 所 用 的 剧 毒物 质 应 有 专人 负责 收发 , 对 试验 后 的 有 毒 残渣 必须 做 


妥善 有 效 处理 ， 不 准 乱 丢 


. 在 通风 橱 内 进行 试验 时 ， 头 、 手 均 可 伸 和 人 橱 内 观察 试验 现象 和 进行 操作 
. 次 伤 不 重 时 ， 可 涂 凡 士 林 、 万 花 油 ; 泌 伤 较 重 时 ， 立 即 用 芯 有 人 饱和 苦味 


酸 或 高 锰 酸 钾 溶 液 的 棉花 或 纱布 贴 上 ， 送 到 医务 室 处 理 
. 领取 及 存放 化 学 药品 时 ， 以 下 说 法 错误 的 是 (  )。 


. 确认 容器 上 标的 中 文 名 称 是 否 为 需要 的 试验 用 药品 

. 学 习 并 清楚 化 学 药品 危害 标志 和 图 样 

. 化 学 药品 应 分 类 存放 

. 有 机 溶剂 ， 固 体 化 学 药品 ， 酸 、 碱 化 合 物 可 以 存放 于 同一 药品 柜 中 


. 实验 室 各 种 管理 规章 制度 应 该 (。”)。 





. 上 墙 或 存放 在 便于 取 阅 的 地 方 B. 存放 在 档案 柜 中 
. 由 相关 人 员 集 中 保管 D. 保存 在 计算 机 内 


. 剧 毒物 品 保管 人 员 应 做 到 ( ” ” )。 





. 日 清 月 结 В. 账 物 相 符 C. 手续 齐全 D. 以 上 都 对 


. 实验 室 常用 于 皮肤 或 普通 试验 咒 械 的 消毒 液 有 (  ” )。 


. 75% 乙醇 В. 福 尔 马 林 (甲醛 ) 
. 来 苏 儿 ( 甲 酚 ) D. 漂白 粉 〈 次 氧 酸 钠 ) 

















. 危险 化 学 品 包 括 (””)。 


. 爆炸 品 、 易 燃气 体 、 易 燃 喷雾 剂 、 氧 化 性 气体 、 加 压气 体 
. 易 燃 液体 、 易 燃 固 体 、 自 反应 物质 、 可 自燃 液体 、 自 燃 自 热 物 质 、 遇 水 


放出 易 燃气 体 的 物质 


. 氧化 性 液体 、 氧 化 性 固体 、 有 机 过 氧化 物 、 腐 蚀 性 物质 
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С. 
D. 


46. 


. 以 上 都 是 

. 在 实验 室 中 ， 应 放 在 第 一 位 的 是 О). 

. 试验 结果 B. 试验 安全 C. 试验 创新 性 D. 试验 可 行 性 

. 关于 存储 化 学 品 说 法 错误 的 是 <). 

.化 学 危险 物品 应 当 分 类 、 分 项 存放 ， 相 互 之 间 保 持 安全 距离 

. 遇 火 、 遇 潮 容易 燃烧 、 爆 炸 或 产生 有 毒气 体 的 化 学 危险 品 ， 不 得 在 露天 、 


淹 湿 、 漏 两 或 低洼 容易 积 水 的 地 点 存放 
受 阳 光照 射 易 燃 烧 、 易 爆炸 或 产生 有 毒气 体 的 化 学 危险 品 ， 以 及 桶 装 、 
蕉 装 等 易 燃 液体 和 气体 应 当 在 密闭 地 点 存放 




















. 防护 和 灭火 方法 相互 抵触 的 化 学 危险 品 ， 不 得 在 同一 仓库 或 同一 储存 室 














存放 

. 实验 室 对 质量 体系 运行 全 面 负责 的 人 是 ( ) 

. 最 高 管理 者 B. 质量 负责 人 

. 技术 负责 人 D. 专业 实验 室 组 长 

. 核磁 共振 波谱 解析 分 子 结构 的 主要 参数 是 ( 25 

а В. 波 数 C. 化 学 位 移 D. 保留 值 
РИТ Е ) 

а В. ХЕ 

. 四 极 杆 质量 分 析 器 р. 离子 阱 质量 分 析 器 

. 在 质谱 中 ， 被 称 为 基 峰 或 标准 峰 的 是 ( ) 。 

. 分子 离子 峰 В. 质 荷 比 最 大 的 峰 

. 强度 最 大 的 离子 峰 D. 强度 最 小 的 离子 峰 


. 下 列 说 法 错误 的 是 ( ) 。 
. 无 限 多 次 测量 值 的 偶然 误差 服从 正 态 分 布 
. 有 限 次 测量 值 的 偶然 误差 服从 1 分布 


























t 分 布 就 是 正 态 分 布 
t 分 布 曲线 随 着 自由 度 f 的 不 同 而 改变 





. 以 下 有 关 实 验 室 用 电 的 注意 事项 中 ， 不 正确 的 是 ( ) 。 
. 试验 前 先 检查 用 电 设备 ， 再 接 通 电源 ; 试验 结束 后 ， 先 关 仪 器 设备 ， 再 


关闭 电源 


. 工作 人 员 离 开 实验 室 或 遇 突然 断 电 时 ， 应 关闭 电源 ， 尤 其 要 关闭 加 热电 


器 的 电源 开关 

电源 或 电气 设备 的 熔 丝 烧 断 后 ， 可 以 用 其 他 金属 导线 代替 
电源 开关 附近 不 得 存放 易 燃 易 爆 物品 或 堆放 杂 

化 肥 中 碳酸 氧 铵 的 含 气量 用 (  ) 测量 
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А. 酸 量 法 В. 碘 量 法 С. 容量 法 D. 滴定 法 
47. 水 泥 用 钢渣 中 三 氧化 二 铁 的 测定 可 以 用 ( ) 。 

А. 配 位 滴定 法 В. 酸 碱 滴 定 法 С. 重量 法 р. 分 光 光 度 法 


48. 当 不 慎 把 大 量 浓 硫 酸 滴 在 皮肤 上 时 ， 正 确 的 处 理 方法 是 (” ”)。 
А. 用 酒精 棉 球 擦 

В. 不 做 处 理 ， 马 上 去 医院 

C. 用 碱 液 中 和 后 ， 再 用 水 冲洗 

р. 迅速 以 吸水 性 强 的 纸 或 布 吸 去 后 ， 马 上 再 用 大 量 水 冲洗 
49. 质量 体系 文件 包括 ( ) 。 

A. 质量 手册 、 程 序 文件 、 标 准 操作 规程 和 记录 

B. 质量 手册 和 程序 文件 

C. 标准 操作 规程 和 记录 

D. 程序 文件 和 标准 操作 规程 

50. 进行 现场 质量 体系 审核 的 主要 目的 是 ( ) 。 





A. 修改 质量 手册 B. 检验 质量 体系 文件 的 实施 情况 

C. 修改 程序 文件 D. 寻找 质量 体系 存在 的 问题 

51. 化 验 室 的 排水 管 最 好 使 用 ( ) 

А. 铁 管道 В. 铝 管 道 С. 铅 管道 D. 塑料 管道 

52. 自由 度 是 指 ( ) 的 个 数 。 

А. 偏差 B. 标准 偏差 С. 平均 偏差 D. 独立 偏差 

53. 为 保证 天 平 或 天 平 室内 干燥 ， 下 列 物品 不 能 放 入 的 是 ( ) 

А. 乙醇 В. 蓝 色 硅胶 C. 石灰 D. 木炭 

54. 移 液 管 应 用 干净 的 ( ) 包 好 两 端 ， 然 后 置 于 专用 架 上 存放 备用 。 

A. 棉花 B. 滤纸 C. 海绵 D. 塑料 

55. 使 用 酒精 时 ， 切 勿 将 其 装 满 ， 应 不 超过 容器 容量 的 ( ) 。 

А. 2/3 В. 3/4 C. 1/2 D. 1/3 

56. 在 实验 室 不 慎 将 酒精 灯 打 翻 ， 酒 精 在 桌 上 燃烧 起 来 ,正确 有 效 的 灭火 方 
法 是 ( js 

А. 用 嘴 吹 В. 用 抹布 抽打 с НЕ р. ИЖ 


57. 用 马 弗 炉 灰 化 样品 时 ， 下 面 操作 正确 的 是 (  )。 

A. 用 小 烧杯 盛装 样品 

В. 样品 滴 加 盐酸 后 直接 放 入 

С. 样品 灰 化 好 后 ， 关 闭 电 源 至 温度 小 于 200 人 取出 

р. 样品 在 马 弗 炉 里 灰 化 过 夜 

58. 与 有 机 物 或 易 氧 化 的 无 机 物 接触 时 会 发 生 剧烈 爆炸 的 酸 是 ( ” ” )。 
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А. 硫酸 В. 硝酸 С. 盐酸 р. 热 的 浓 高 氧 酸 
59. 化 验 分 析 中 遇 到 的 有 毒气 体 中 有 颜色 的 是 ( 2 

А. 一 氧化 碳 В. 一 氧化 所 С D. 硫化 氧 

60. 化 验 室 的 供电 线路 应 给 出 较 大 宽裕 量 ， 通 常 可 按 预 计 用 电量 增加 
) 

А. 20% В. 30% С. 50% р. 60% 

61. 受理 检验 质量 申诉 的 有 效 期 最 长 为 自发 出 检验 报告 之 日 起 ( ) 日 。 
А. 15 В. 30 С. 60 р. 90 

62. 尿素 中 的 含 氮 量 用 ( ) 测定 

А. 酸 量 法 В. 碘 量 法 C. 容量 法 р. ЕЛЕ 
63. 尿素 中 的 缩 二 脲 的 含量 用 ( ) 测定 。 

А. 酸 量 法 В. РЖ С. 容量 法 р. 滴定 法 

64. 在 农药 分 析 中 ， 我 们 通常 使 用 的 标准 硬 水 浓度 以 碳酸 钙 计 为 〈 6 
А. 3425/1. В. 342 то МТ, С. 3425/11. р. 342g/mL 
65. КЕННЕТ ( ) 和 0.045mm 541.0, 

А. 0. 90mm В. 0. 080mm С. 0. 20 пи О. 0. 10mm 

66. 焦化 产品 的 水 分 含量 采用 ( ) 测定 方法 。 

А. 微 库仑 В. 卡尔 . 费 休 法 С. 滴定 法 D. 容量 法 

67. 测定 有 机 化 合 物 的 相对 分 子 质量 应 采用 ( ) 

A. 气相 色谱 B. 质谱 С. 紫外 光谱 р. 核磁 共振 谱 
68. CI-MS 表示 ( а 

А. 31710 В. 化 学 电离 质谱 

С. 电 喷 雾 质谱 D. 激光 解吸 质谱 





69. ( ) 是 拉 曼 光谱 仪 的 心脏 ， 要 求 环境 清洁 。 
А. а В. эе С. 激光 光源 
70. 气相 色谱 -质谱 联 用 仪 的 英文 简写 是 ( Ла 
А. СС-М$ В. LC-MS С. MS-MS р. CI-MS 
71. 下 列 分 子 或 基 团 具有 红外 活性 的 是 ( ) 。 

А. 对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 

В. 对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 

С. 非 对 称 性 振动 和 极 性 基 团 的 振动 

D. 非 对 称 性 振动 和 非 极 性 基 团 的 振动 

72. 下 列 规则 中 不 能 判别 其 拉 曼 或 红外 光谱 是 否 具 有 活性 的 是 ( ) 。 
A. 相互 允许 原则 B. 相互 排斥 原则 

С. 相互 禁 阻 原则 D. 相互 不 允许 原则 


号 
| 
Юу 
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73. 在 气相 色谱 仪 气 路 安装 过 程 中 (  ) 不 是 必需 的 步骤 。 





A. 检查 室内 照明 B. 检查 管 路 连接 是 否 正确 
С. 检查 相关 接头 是 否 清洁 D. 对 气 路 的 密封 性 进行 检查 


74. 气相 色谱 仪 中 毛细 管 检 漏 一 般 不 能 用 肥皂 水 的 原因 是 ( ) 。 

А. 肥皂 水 对 环境 有 污染 

В. 肥皂 水 碱 性 太 强 ， 对 毛细 管 有 腐蚀 作用 

С. 为 防止 电磁 干扰 和 仪器 漏电 

D. 如 果 系 统 有 泄漏 ， 检 漏 的 肥皂 液 将 渗入 并 污染 系统 ， 还 可 能 损坏 柱子 的 
性 能 

75. 红外 吸收 光谱 的 产生 是 由 于 (  )。 

А. 分 子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

В. 原子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 路 迁 

С. 分 子 振动 -转动 能 级 的 路 迁 

р. 分 子 外 层 电 子 的 能 级 路 迁 

76. 涂料 产品 以 ) 进行 分 类 。 














A. 有 机 物质 的 基 团 В. 涂料 漆 基 中 主要 成 膜 物质 为 基础 
С. 产品 在 水 中 的 溶解 度 р. 涂料 的 辅助 溶剂 

77. 涂料 储存 稳定 性 试验 内 容 包括 ( е 

А. 沉降 程度 的 检查 В. 有 机 物质 的 挥发 性 

С. 产品 在 水 中 的 稳定 性 D. 涂料 中 的 辅助 溶剂 挥发 性 
78. 在 质谱 图 中 ， 被 称 为 基 峰 或 标准 峰 的 是 ( )'a 

A. 分 子 离子 峰 B. 强度 最 小 的 离子 峰 

C. 强度 最 大 的 离子 峰 р. 质 荷 比 最 大 的 峰 

79. 拉 曼 光谱 是 ( Зь 

А. 分 子 振动 光谱 B. 分 子 吸 收 光谱 

С. 原子 吸收 光谱 D. 原子 发 射 光谱 


80. 含有 较 多 ( ) 的 水 称 为 便 水 。 
А. 钙 的 化 合 物 В. 镁 的 化 合 物 ” C. 钙 、 镁 化 合 物 “D. 金属 化 合 物 


得 分 
评分 人 


二 、 判 断 题 〈 将 判断 结果 填 和 人 括号 中 ， 正 确 的 填 “v ”， 
错误 的 填 “ x ”; 每 题 0.5 分 ， 满 分 10 分 ) 
81. ( ) 在 统计 学 中 ， 所 考察 对 象 的 全 体 称 为 母体 。 
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自 总 体 中 随机 抽出 的 一 组 测量 值 称 为 样本 或 子 样 。 

一 系列 的 样本 平均 值 没有 波动 ， 完 全 相等 。 

平均 值 的 标准 偏差 与 测定 次 数 的 平方 根 成 正比 。 

当 测 量 次 数 不 多 ， 总 体 平均 值 又 不 知道 时 ， 用 样本 的 标准 偏差 


数据 的 分 散 程 度 。 


| 


| 


测定 值 越 接近 最 大 概率 值 ，x 与 y 之 间 的 关系 就 越 明确 。 

算数 平均 值 与 总 体 平均 值 没有 什么 本 质 上 的 区 别 。 

标准 偏差 可 以 使 大 偏差 能 更 显著 地 反映 出 来 。 

分 析 任 务 和 分 析 方 法 不 同 ， 对 试剂 纯度 的 要 求 也 不 同 。 

容易 变质 的 化 学 试剂 应 尽量 少 采购 、 少 储存 。 

化 验 室 的 仪器 设备 在 储存 状态 时 可 以 不 指定 人 员 负 责 保 管 。 
仪器 设备 因 非 正常 运行 的 损耗 而 导致 性 能 下 降 者 ， 不 属于 设备 

















分 析 纯 试剂 的 纯度 较 高 ， 用 于 一 般 分 析 及 科研 。 

质量 是 反映 实体 满足 规定 和 隐 含 需要 能 力 的 特性 总 和 。 
推行 质量 管理 体系 是 总 经 理 的 事情 ， 普 通 员工 无 须 了 解 。 
因 生 产 任务 重 ， 用 于 检验 的 仪表 可 以 延期 进行 仪表 周期 检定 。 
切忌 为 求 “ 新 ”而 购买 无 法 配套 的 “新 型 号 ”设备 。 

尽 可 能 避免 使 用 高 毒性 、 高 危险 性 的 化 学 试剂 。 

皮肤 有 外 伤 的 人 不 得 配制 和 使 用 剧 毒 试剂 。 

) 化 验 室 的 仪器 设备 一 般 避 免 长 期 连续 使 用 。 








三 、 问 答题 (每 题 5 分 ， 满 分 10 分 ) 


1. 用 比 色 分 析 法 测 物质 含量 时 ， 在 显 色 反应 确定 之 后 ， 应 从 哪 几 方 面 选 择 


试验 条 件 ? 
2. 在 制备 有 毒 、 有 害 、 有 危险 的 试 样 时 应 该 注意 哪些 要 领 和 细节 ? 


称 。 











高 级 技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 


化 学 检验 工 高 级 技师 理论 知识 试卷 
注意 事项 


1. 考试 时 间 : 120min。 
2. 本 试卷 依据 《国家 职业 标准 “化 学 检验 工 》 命 制 。 
3. 请 首先 按 要 求 在 试卷 的 标 封 处 填写 您 的 姓名 、 准 考证 号 和 所 在 单位 的 名 
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4. 请 仔细 阅读 各 种 题目 的 回答 要 求 ， 在 规定 的 位 置 填写 您 的 答案 。 
5. 不 要 在 试卷 上 乱 写 乱 画 ， 不 要 在 标 封 区 填写 无 关 的 内 容 。 


= = 总 分 





















答案 的 序号 填 在 括号 中 ; 每 题 1 分 ， 满 分 80 分 ) 
1. 在 高 效 液 相 色 谱 流程 中 ， 试 样 混合 物 在 ( ) 中 被 分 离 。 
А. 检测 器 В. ии С. 色谱 柱 D. 进 样 器 
2. 从 精密 度 好 就 可 断定 分 析 结 果 可 靠 的 前 提 条 件 是 (  )。 
А. 随机 误差 小 ”了 B. 系统 误差 小 ” С. 平均 偏差 小 ” D. 相对 偏差 小 
3. 工业 污水 中 测定 来 、 铬 等 一 类 污染 物 的 采样 点 一 律 设 在 ( ) 。 
A. 单位 总 排污 口 B. 所 在 车 间或 车 间 处 理 设施 
С. 排污 渠 р. 以 上 均 可 
4. 下 列 论述 中 错误 的 是 ( ””)。 
A. 方法 误差 属于 系统 误差 B. 系统 误差 包括 操作 误差 
C. 系统 误差 呈现 正 态 分 布 р. 系统 误差 具有 单 向 性 
5. 使 用 浓 盐 酸 、 浓 硝酸 时 ， 必 须 在 (  ) 中 进行 。 
А. К В. З Ш. С. МУ р. 通风 橱 
6. ПОР В ЕНЕ ВА — ЗСА Г ( ) 。 
А. 增 大 气体 的 通路 B. 延长 吸收 时 间 
С. 加 快 吸收 速度 р. 减 小 吸收 面积 
7. 在 不 加 样品 的 情况 下 ， 用 测定 样品 同样 的 方法 、 步 又， 对 空白 样品 进行 


定量 分 析 ， 称 为 〈 ) 。 
А. 对 照 试 验 B. 空白 试验 C. 平行 试验 р. 预 试验 
8. 储存 易 燃 易 爆 和 强 氧 化 性 物质 时 ， 最 高 温度 不 能 高 于 ( ) 。 


А. 20% В. 10% С. 30% р. 0% 
9. 下 列 药品 需要 用 专柜 由 专人 负责 储存 的 是 ( А 
А. КОН В. КСМ С. KMnO, р. Ж Н,50, 


10. 直接 法 配制 标准 溶液 必须 使 用 ( ) 。 
А. 基准 试剂 В. 化 学 纯 试剂 С. 分 析 纯 试剂 р. 优 级 纯 试 剂 
П. 以 下 用 于 化 工 产 品 检验 的 带 具 中 属于 国家 发 布 的 强制 检定 的 工作 计量 咒 
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具 的 是 ( 08 
А. ж, ХЕ В. 台秤 、 密 度 计 
С. 烧杯 、 硅 码 р. 温度 计 、 量 杯 
12. 系统 误差 的 性 质 是 ( 28 
А. 随机 产生 В. 具有 单 向 性 С. ЕЗДА р. 难以 测定 
13. 国家 标准 规定 化 学 试剂 的 密度 是 指 在 ( ) 时 单位 体积 物质 的 质量 。 
А. 28% В. 25% С. 20% р. 23% 
14. 我 国法 定 计量 单位 是 由 ( ) 两 部 分 计量 单位 组 成 的 。 
А. 国际 单位 制 和 国家 选 定 的 其 他 计量 单位 
в. 国际 单位 制 和 习惯 使 用 的 其 他 计量 单位 
С. 国际 单位 制 和 国家 单位 制 
D. 国际 单位 制 和 国际 上 使 用 的 其 他 计量 单位 
15. 实验 室 所 使 用 的 玻璃 量 器 ， 都 要 经 过 ( ) 的 检定 。 




















A. 国家 计量 部 门 В. 国家 计量 基准 器 具 

C. 地 方 计量 部 门 р. 社会 公用 计量 标准 器 具 

16. 一 组 测量 数据 中 ， 最 大 值 与 最 小 值 之 差 叫 作 ( js 

А. 绝对 误差 B. 绝对 偏差 С. 极 差 D. 平均 偏差 

17. 水 泥 厂 对 石灰 石 等 样品 中 二 氧化 硅 进 行 测定 时 ， 一般 采用 ( ) 分 解 
试 样 。 

А. 硫酸 溶解 B. 盐酸 溶解 

C. 混合 酸 王 水 溶解 D. 碳酸 钠 作 熔剂 ， 半 熔融 

18. 用 人 烘 干 法 测定 煤 中 的 水 分 含量 属于 称 量 分 析 法 中 的 ( 5 

А. 沉淀 法 B. 汽化 法 C. 电解 法 р. 茜 取 法 

19. 重 氮 化 法 测定 磺胺 类 药物 要 使 用 过 量 的 盐酸 , 下 列 氢 述 错误 的 是 
( ) 。 

A. 可 以 抑制 副 反 应 的 发 生 В. 增加 重 氮 盐 的 稳定 性 

С. 加 速 重 氮 化 反应 D. 便于 КІ 淀粉 试纸 指示 终点 

20. 对 某 一 商品 煤 进 行 采 样 时 ， 以 下 三 者 所 代表 的 煤 样 关系 正确 的 是 
( я 

А. 子 样 < 总 样 < 采样 单元 B. 采样 单元 < 子 样 < 总 样 

С. 子 样 < 采样 单元 < 总 样 D. 总 样 < 采样 单元 < 子 样 

21. 在 气 固 色谱 中 各 组 分 在 吸附 剂 上 分 离 的 原理 是 ( ) 。 

А. 各 组 分 的 溶解 度 不 一 样 B. 各 组 分 电 负 性 不 一 样 

C. 各 组 分 颗粒 大 小 不 一 样 D. 各 组 分 的 吸附 能 力 不 一 样 


22. 气 - 液 色谱 、 液 - 液 色谱 缘 属 于 (  ”)。 
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A. 吸附 色谱 В. ЕВЕ С. 分 配色 谱 D. 离子 色谱 
23. 在 气相 色谱 法 中 ， 可 用 于 定量 的 参数 是 ( ) 。 





A. 保留 时 间 В. 相对 保留 值 С. 半 峰 宽 р. 峰 面 积 
24. 氧 火焰 检测 咒 的 检测 依据 是 (  )。 
А. 不 同 溶液 折射 率 不 同 В. 被 测 组 分 对 紫外 光 的 选择 性 吸收 





С. 有 机 分 子 在 氧 氧 焰 中 发 生 电 高 D. 不 同 气体 导热 系数 不 同 
25. 下 列 有 关 高 压气 瓶 的 操作 正确 的 选项 是 ( ) 。 


А. 气 阀 打 不 开 时 用 铁 带 项 击 В. 使 用 已 过 检定 有 效 期 的 气 瓶 
с. ХАКАН, 06 D. 定期 检查 气 瓶 、 压 力 表 、 安 全 立 


26. 对 所 有 物质 均 有 响应 的 气相 色谱 检测 顺 是 ( ) 。 

А. FID 检测 器 В. 热 导 检测 器 。 C. 电导 检测 器 。 D. 紫外 检测 器 

27. 在 色谱 分 析 中 ， 分 离 非 极 性 与 极 性 混合 组 分 时 ， 大 选用 非 极 性 固定 液 ， 
则 首先 出 峰 的 是 ( ) 。 

А. 同 沸点 的 极 性 组 分 В. 同 沸点 的 非 极 性 组 分 

С. 极 性 相近 的 高 沸点 组 分 D. 极 性 相近 的 低 沸点 组 分 

28. 红外 吸收 光谱 的 产生 是 由 于 (””)。 

А. 分 子 外 层 电 子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

В. 原子 外 层 电子 、 振 动 、 转 动能 级 的 跃迁 

С. 分 子 振动 -转动 能 级 的 获 迁 

р. 分 子 外 层 电子 的 能 级 路 迁 

29. 在 环保 分 析 中 ， 常 常 要 监测 水 中 多 环 芳烃 ， 若 用 高 效 液 相 色谱 分 析 ， 则 
选用 ( ) 。 


























А. ЖЖ В. 示 差 折光 检测 器 
С. 电导 检测 需 р. 紫外 吸收 检测 需 
30. 在 液 相 色 谱 中 ， 不 会 显著 影响 分 离 效果 的 是 ( ) 。 
А. 改变 固定 相 种 类 В. 改变 流动 相 流速 
С. 改变 流动 相配 比 D. 改变 流动 相 种 类 


31. 认证 是 指 ( ) 依据 程序 对 产品 、 过 程 或 服务 符合 规定 的 要 求 给 予 书 
面 保证 〈 合 格 证 书 ) 。 

A. 第 三 方 В. 双方 С. 单方 D. 消费 者 

32. 下 列 说 法 正确 的 是 ( Ав 

А. 认证 由 买卖 双方 外 的 第 三 方 实施 

B. 认证 的 对 象 是 产品 、 过 程 或 服务 

С. 认可 的 对 象 是 产品 、 对 象 或 服务 

D. 认可 活动 由 买卖 双方 之 外 的 第 三 方 实施 
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33. 认证 和 认可 的 主要 区 别 不 是 ( ) 。 


A. 两 者 的 表达 不 同 B. 两 者 的 主体 不 同 
C. 两 者 的 目的 不 同 D. 两 者 的 对 象 不 同 
34. 我 国 的 计量 认证 起 源 于 ( Лы 

А. 19 世纪 80 年 代 В. 20 世纪 80 年 代 
С. 20 世纪 60 年 代 р. 20 世纪 90 年 代 


35. 全 国 性 的 产品 质量 检验 机 构 由 ( ) 进行 管理 。 

А. 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 负责 并 会 同 有 关 主 管 部 门 
B. 地 区 以 上 产品 质量 监督 部 门 

С. 省 以 上 产品 质量 监督 部 门 

D. 市 以 上 产品 质量 监督 部 门 

36. 电热 恒温 干燥 箱 的 最 高 工作 温度 一 般 为 〈 ) 




















А. 200 В. 300 С. 400 р. 500 

37. 远 红外 干燥 箱 的 远 红外 线 波 长 范围 为 ( ) шп, 功率 为 1.6 ~ 
4.8KW。 

A. 2.5~1.5 B. 3.5~2.5 C. 3.5~1.5 D. 2.5~0.5 

38. 电 水 浴 锅 恒温 范围 通常 在 ( ) CC， 温差 为 1%C 。 

А. 20 ~100 B. 30 ~100 С. 40 ~ 100 р. 40-99 




















39. 恒温 槽 是 实验 室 中 控制 恒温 最 常用 的 设备 ， 具 有 高 精度 的 恒温 性 能 ， 温 
度 波 动 度 控 制 在 ( )% 范围 内 。 

А. +0.1~ +1 В. +0. 01- =0.1 С. =0. 01- +1 D. =0. 01 ~ +1 

40. 高 速 冷冻 离 心机 转速 、 温 度 范围 分 别 为 ) 。 

А. 240001/ тіп, -– 20 ~ 40% В. 24001/ тіп, – 20 ~ 40% 

С. 240001/ тіп, 20 ~ 40% р. 24001/ тіп, 20 ~ 40% 

41. 国际 标准 书号 由 ( ) 位 阿拉 但 数字 组 成 ， 分 成 四 部 分 ， 即 组 号 、 出 
版 者 号 、 书 名 号 、 校 验 号 。 

A. 7 В. 8 С. 9 р. 10 

42. 从 期 刊 上 得 到 的 科技 信息 约 占 整个 信息 来 源 的 ( ) 以 上 ， 所 以 期 刊 
论文 一 直 是 科技 人 员 最 重视 的 信息 来 源 。 

A. 45% B. 55% C. 65% D. 75% 

43. 检索 工具 SCI 是 指 (  )。 

А. 科学 引文 索引 В. 工程 索引 C. 化 学 文摘 D. 科学 文摘 

44. 在 化 学 检验 工 培训 方法 中 ，( ) 是 在 已 有 知识 、 经 验 的 基础 上 ， 通 
过 探讨 ， 得 出 新 结论 ， 获 得 新 知识 的 教学 方法 。 

A. 谈话 法 B. 讲授 法 C. 演示 法 D. 试验 法 
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45. 下 列 方法 中 不 是 培训 中 常用 的 教学 方法 的 是 ( ЛЬ 

А. 讲授 法 В. 自学 考试 法 С. 演示 法 D. 试验 法 

46. 关于 化 学 检验 工 培训 教师 ， 下 列 不 正确 的 是 ( в 

А. 必须 具备 相关 专业 的 等 级 证 书 ， 且 必须 比 被 培训 对 象 的 级 别 高 

B. 既 要 有 专业 水 平 ， 也 要 有 事业 心 和 一 定 的 语言 表达 能 力 

С. 必须 是 本 科 毕 业 以 上 学 历 

D. 必须 熟悉 化 学 检验 工 国 家 职业 标准 

47. 关于 制订 培训 计划 的 叙述 不 正确 的 是 ( js 

А. 必须 与 国家 职业 技术 标准 相 一 致 

B. 工程 师 以 上 的 人 员 才 有 制订 计划 的 资格 

С. 培训 计划 必须 与 企业 的 实际 工作 情况 相 一 致 

р. 计划 应 包含 培训 目的 、 培 训 内 容 、 培 训 对 象 、 培 训 的 课时 数 、 考 核 标 准 
及 奖惩 措施 等 内 容 

48. 下 列 标准 中 不 是 和 常用 的 基础 标准 的 是 ( ) 。 

А. 保证 精度 和 互 换 性 方面 的 标准 

B. 与 产品 质量 鉴定 有 关 的 方法 标准 

C. 通用 科学 技术 语言 标准 

D. 实现 产品 系列 化 和 保证 配套 关系 的 标准 

49. 15014000 指 的 是 ( ) 。 

A. 企业 质量 管理 体系 B. 企业 环境 管理 体系 

C. 企业 环境 与 质量 管理 体系 D. 企业 服务 管理 体系 

50. СВИТ 24000-15014000 指 的 是 ( Б 

А. 我 国 的 国家 标准 

B. 国家 强制 执行 标准 

C. 国际 与 国家 标准 的 混合 标准 

D. 根据 我 国 实际 情况 ， 适 时 地 将 国际 标准 转化 为 我 国 国家 标准 

51. 下 列 内 容 不 是 高 级 化 学 检验 工 必 须 掌 握 的 知识 内 容 的 是 ( в 

А. 本 企业 中 使 用 的 产品 质量 标准 

В. 一 般 化 学 分 析 和 仪器 分 析 的 工作 原理 及 适用 范围 

С. 所 有 分 析 仪 器 的 维护 和 维修 知识 

D. 电位 滴定 法 、 分 光 光 度 法 、 气 象 色谱 法 的 有 关 知 识 





A. 分 析 实 验 室 用 水 、 化 学 试剂 使 用 的 基本 知识 
В. 一 般 化 学 分 析 方 法 的 原理 及 适用 范围 
С. 定量 分 析 中 的 误差 、 有 效 数字 及 其 运算 规则 、 定 量 分 析 结 果 的 数据 处 理 
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知识 
D. pH 计 的 维护 及 保养 方法 和 电极 的 使 用 知识 
. 下 列 不 是 仪器 分 析 测 试 中 化 学 检验 工 应 掌握 的 知识 点 的 是 ( а 
А. 分 光 光 度 计 的 工作 原理 、 结 构 和 常见 故障 的 排除 方法 
B. 原子 吸收 分 光 光 度 计 最 佳 仪 器 条 件 的 选择 
С. 本 企业 产品 中 所 涉及 的 所 有 国家 标准 
р. 电位 滴定 法 、 分 光 光 度 法 、 气 象 色谱 法 有 关 知 识 
54. 下 列 ( ) 不 是 化 学 检验 工 应 掌握 的 仪器 分 析 中 操作 技能 的 要 求 。 
A. 电位 滴定 装置 的 组 装 和 使 用 
B. 维护 及 保养 分 光 光 度 计 
С. 气相 色谱 仪 的 维护 和 保养 气相 色谱 仪 开 关机 的 过 程 
D. 实验 室 标准 溶 液 的 配制 和 一 般 溶液 的 配制 
55. 下 列 ( ) 不 是 化 学 分 析 测 试 操作 技能 的 要 点 。 
А. 试 样 的 采集 、 制 备 和 分 解 方法 
B. 使 用 和 维护 半自动 电光 分 析 天 平和 电子 天 平 
C. 分 析 仪器 的 维护 和 保养 
D. 实验 室 标准 溶 液 的 配制 和 一 般 溶液 的 配制 
56. 对 于 化 验 台面 排 风 或 槽 口 排 风 ， 一 般 采 用 ( ) НЕ. 


л 
> 















































А. 5145 В. 侧 吸 式 С. $ р. 通风 柜 
57. 对 于 色谱 仪 ， 一 般 采 用 ( ) ЕЖЕ. 

А. 5145 В. 侧 吸 式 С. Ф р. 通风 柜 
58. 对 于 加 热 槽 ， 一 般 适 宜 采 用 ( ) ЧЕХ. 

А. 围 挡 式 B. 侧 吸 式 с. 企 形 р. 通风 柜 
59. 下 列 不 是 仪器 分 析 呈 现 的 主要 发 展 趋势 的 ( ) 。 

A. 自动 化 В. 微型 化 C. 专业 化 D. 技能 化 
60. 下 列 物质 在 保存 温度 过 低 时 会 产生 凝固 现象 的 是 ( ) 

А. Жо В. 硝酸 С. 硫酸 D. 盐酸 


61. 下 列 所 列 的 资料 中 ,不 属于 企业 质量 监督 机 构 应 有 的 基础 资料 的 是 
) 。 
机 构 设置 和 员工 素质 分 析 表 

承 检 产 品目 录 一 览 

产品 现行 标准 一 览 表 、 原 材料 一 览 表 

仪器 设备 、 计 量 器 具 检定 一 览 表 

2. 下 列 不 在 不 合格 产品 划分 范围 内 的 是 (  )。 

A. A 类 不 合格 品 B. B 类 不 合格 品 C. C 类 不 合格 品 D. р 类 不 合格 品 


ноя» 








CN 
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63. 国际 标准 是 指 ( ) 制定 的 标准 ， 及 国际 标准 化 组 织 确认 并 公布 的 其 
他 国际 组 织 制定 的 标准 。 


А. 150 В. ТЕС С. ITU р. 以 上 都 是 
64. 与 有 机 物 或 易 氧 化 的 无 机 物 接触 时 会 发 生 剧 烈 爆炸 的 酸 是 ( За 
А. 硫酸 В. 盐酸 С. 硝酸 р. 热 的 浓 高 氧 酸 
65. 质量 监督 部 门 检验 人 员 必 须 具 有 ( ) 文化 程度 。 

А. 中 专 或 高 中 以 上 B. 大 专 及 以 上 

С. 本 科 及 以 上 D. 研究 生 及 以 上 





66. 下 列 不 是 标准 化 目的 的 是 ( ) 。 

А. 得 到 综合 的 经 济 效益 

B. 保护 消费 者 利益 

С. 促进 各 国之 间 和 国内 各 部 门 、 各 单位 间 的 技术 交流 
D. 使 各 区 域 利益 均 分 

67. 下 列 叙 述 中 不 正确 的 是 ( ) 。 

А. СВ 表示 中 华人 民 共 和 国 强制 性 国家 标准 

В. СВИТ 表示 中 华人 民 共 和 国 推荐 性 国家 标准 

C. HG 表示 推荐 性 化 学 工业 标准 

р. СВА 表示 中 华人 民 共 和 国 国家 标准 化 指导 性 技术 文件 
68. РЯ ( ) 不 是 标准 的 编写 要 达到 的 基本 要 求 。 
А. 标准 要 简明 、 准 确 、 无 技术 错误 

В. 标准 要 与 国家 法 律 法 规 、 有 关 标 准 协调 一 致 

C. 标准 所 用 名 词 、 术 语 、 符 号 要 统一 

D. 标准 必须 与 ISO 相 吻 合 

69. 下 列 氢 述 中 ( ) 不 是 企业 标准 制订 的 基本 要 求 。 
A. 根据 企业 产品 实际 确定 起 草 企业 标准 

B. 根据 企业 产品 特点 制订 企业 标准 

C. 企业 标准 必须 低 于 国家 标准 

D. 根据 企业 产品 实际 准确 表述 企业 标准 

70. 检验 报告 是 检验 机 构 计量 测试 的 ( 后 




















А. 最 终结 果 B. 数据 汇总 
C. 分 析 结 果 的 记录 D. 向 外 报 出 的 报告 


71. 两 位 分 析 人 员 对 同一 含 铁 的 样品 用 分 光 光 度 法 进行 分 析 ， 得 到 两 组 分 析 
数据 ， 要 判断 两 组 分 析 数 据 的 精密 度 有 无 显著 性 差异 ， 应 该 选用 ( ) 

А. 0 检验 法 В. 1 检验 法 

С. РЕЖЕ р. 0 和 :联合 检验 法 
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72. 分 光 光 度 计 对 使 用 环境 的 要 求 不 包括 ( js 

А. 阳光 充足 B. 防潮 C. 防震 D. 防腐 蚀 

73. 721 型 分 光 光 度 计 适用 于 ( Р 

А. 可 见 光 区 В. 紫外 光 区 С. 红外 光 区 D. 都 适用 

74. 下 列 气体 中 ， 既 有 毒性 又 具有 可 燃 性 的 是 ( ЈЕ 

А. 0, В. №, С. СО р. СО, 

75. 在 滴定 分 析 中 ， 若 怀疑 试剂 已 失效 ， 则 可 通过 ( ) 方法 进行 验证 。 

A. 仪器 校正 В. 对 照 分 析 С. 空白 试验 D. 多 次 测定 

76. 在 一 定 条 件 下 ， 试 样 的 测定 值 与 真实 值 之 间 相 符合 的 程度 称 为 分 析 结 
的 ( ) 。 

А. 误差 В. 偏差 С. 准确 度 D. 精密 度 

77. 个 别 测定 值 与 几 次 平行 测定 的 算术 平均 值 之 间 的 差 值 称 为 ( 6 

А. 绝对 误差 В. 相对 误差 С. 绝对 偏差 D. 相对 偏差 

78. 国家 标准 有 效 期 一 般 为 〈 ) +. 





A. 2 B. 3 C. 5 р. 10 

79. 我 国 的 标准 体系 分 为 (  ) 个 级 别 。 

A. 三 В. 四 C. 五 р. 六 

80. 根据 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 (  ) 两 类 。 
A. 国家 标准 和 行业 标准 B. 国家 标准 和 企业 标准 

C. 国家 标准 和 地 方 标准 D. 强制 性 标准 和 推荐 性 标准 








得 分 
评分 人 


二 、 判 断 题 (将 判断 结果 填 人 括号 中 ， 正 确 的 填 “v ”， 
错误 的 填 “ x ”; 每 题 0.5 分 ， 满 分 10 分 ) 

8. ( ) 在 分 析 方法 的 选择 上 ， 应 优先 选用 行业 统一 分 析 方法 或 行业 规 
范 ， 次 之 选择 国家 或 行业 标准 分 析 方 法 。 

8. ( ) 进行 无 机 物 成 分 分 析 所 用 的 质谱 仪 是 火花 源 双 聚 焦 质谱 仪 。 

83. ( ) 在 用 质谱 仪 进行 无 机 物 成 分 分 析 的 实际 测定 中 ， 内 标 元 素 可 以 
外 加 ， 也 可 以 是 样品 本 身 含有 的 。 

84. ( ) 灭 菌 丹 是 一 种 具有 保护 作用 的 光谱 杀菌 剂 ， 对 各 种 作物 的 所 有 
疾病 都 有 良好 的 效果 。 

85. ( ) 水 泥 的 生产 方法 按照 生 料 制备 方法 来 分 只 有 干 法 一 类 。 

86. ( ) 乙酸 生产 过 程 中 过 氧 乙酸 积累 过 多 容易 引起 爆炸 。 
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87. ( ) 在 气相 色谱 柱 的 安装 过 程 中 ,在 毛细 血管 系统 中 ， 可 以 用 肥皂 
液 进行 检 漏 。 

88. ( ””) 气相 色谱 分 析 时 进 样 时 间 应 控制 在 1s 以 内 。 

89. ( ) 原子 吸收 分 光 光 度 计 实 验 室 必须 远离 电场 和 磁场 ， 以 防 干扰 。 

90. ( ) 原子 吸收 分 光 光 度 计 实验 室 可 以 使 用 公共 电线 。 

91. ( ) 石英 玻璃 不 能 耐 急 冷 急 热 ， 将 透明 的 石英 玻璃 烧 至 红 热 ， 放 到 
冷水 中 会 炸 裂 。 

92. ) 任何 检索 工具 都 有 存储 和 检索 两 个 方面 的 职能 。 


( 
93. ( ) ISBN 为 国际 标准 书号 ， 是 国际 通行 的 出 版 物 代码 。 

( ) 《中 华人 民 共 和 国标 准 化 法 》 规 定 ， 我 国标 准 分 为 国家 标准 、 
行业 标准 、 地 方 标准 和 企业 标准 四 级 。 

95. ( ) СА 是 当今 世界 上 公认 的 化 工 领域 最 具 权威 性 的 文摘 性 检索 刊 


物 。 
96. ( ) 一 次 文献 是 文献 的 主体 ， 是 文献 检索 的 主要 对 象 。 
97. ( ) 图 书 分 类 号 不 按 数字 大 小 排序 而 按 小 数 制 排列 。 
98. ( ) ISBN 和 СМ 是 我 国正 规 期 刊 必须 具备 的 两 种 标准 刊 号 。 
99. ( ) 不 是 在 核心 期 刊 上 发 表 的 论文 不 是 正规 的 论文 。 


100. ( ) 培训 化 学 检验 工时 ， 只 有 工程 师 以 上 的 技术 人 员 才 能 作为 培 
训 教师 。 


得 分 
评分 人 


三 、 分 析 题 (10 分 ) 

设计 一 个 化 验 室 发 生火 灾 的 紧急 预案 。 

1. 内 容 

包括 如 何 处 理 现场 的 化 学 试剂 、 人 员 如 何 玖 散 、 如 何 灭 火 、 如 何 报警 、 如 何 
保护 现场 、 如 何 分 析 产 生火 灾 的 原因 、 如 何 进一步 制订 防范 措施 等 。 

2. 要 求 

制订 的 预案 要 目标 明确 ， 能 根据 企业 的 实际 情况 (ЛМ, МЛ, МЛ), 在 
发 生 紧 急 情 况 时 ， 更 有 效 地 调动 人 员 和 资源 使 火灾 引起 的 破坏 和 损失 降低 到 最 低 
程度 。 制 订 的 预案 要 切合 生产 实际 ， 要 科学 、 易 操作 、 合 理 可 行 ， 要 和 企业 的 规 
章 制度 不 矛盾 ， 要 具体 化 〈 时 间 、 地 点 、 人 物 、 方 法 、 评 价 ) 。 

3. 考核 

根据 计划 目的 明确 性 ， 内 容 可 操作 性 、 科 学 性 ， 是 否 与 生产 实际 相 结合 ， 
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力 、 财 力 、 物 力 是 否 分 配合 理 ， 计 划 的 格式 等 方面 逐 项 进行 考核 打分 。 
答案 部 分 


技师 和 高 级 技师 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 


人 人 人 人 人 x 人 人 人 人 人 x 


一 、 判 断 题 

І. м 3. у 4. х 5:5 6. х 7. х 
8. х : 10. и 11. х 12. х 13. и 14. 

15. и 16. И 17. х 18. / 19. х 20. и 21. 

22. / 23. х 24. у 25. и 26. / 27. х 28. 

29. / 30. х 31. и 32. и 33. и 34. и 35. 

36. и 37. и 38. и 39. и 40. х 41. и 42. 

43. / 44. / 45. / 46. у 47. / 48. х 49. 

50. и 51. и 52. х 53. м 54. и 55. М 56. 

57. и 58. и 59. и 60. х 61. х 62. и 63. 

64. / 65. х 66. v 67. и 68. х 69. и 70. 

71. и 72. и 73. и 74. х 75. и 76. х 77. 

78. х 79. и 80. х 81. и 82. и 83. и 84. 

85. и 86. v 87. и 88. и 89. и 90. и 91. 

92. у 93. х 94. х 95. х 96. / 97. и 98. 

99. и 100. v 101. х 102. и 103. х 104. х 105. 
106. / 107. и 108. v 109. и 110. И 111. х 112. 
11.3 114. И 115. И 116. х 117. И 118. х 119. 
120. У 121. х 122. / 123. И 124. / 125. х 126. 
127. И 128. и 129. и 130. и 131. И 132. и 133. 
134. И 135. х 136. v 137. х 138. х 139. х 140. 
141. У 142. х 143. И 144. х 145. х 146. / 147. 
148. х 149. / 150. х 151. И 152. х 153. и 154. 
155. и 156. У 157. И 158. и 159. х 160. / 161. 
162. х 163. х 164. / 165. х 166. / 167. и 168. 
169. и 170. И 171. х 172. И 173. И 174. х 175. 
176. и 177. И 178. И 179. и 180. / 181. х 182. 
183. и 184. / 185. х 186. / 187. И 188. х 189. 
190. х 191. х 192. и 193. и 194. х 195. и 196. 


< < < < и<4 миа ААА 4 < 
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хх хх ASS 和 和 和 和 хх < < 
хх AAA 


< ххх < хх хх хх ххх х хз ххх <х © < < < < < 


199. х 200. х 201. х 202. у 203. 
206. у 207. х 208. у 209. х 210. 
213. х 214. х 215. и 216. V 217. 
220. х 221. и 222. / 223. х 224. 
227. х 228. / 229. у 230. у 231. 
234. у 235. и 236. у 237. / 238. 
241. у 242. V 243. и 244. х 245. 
248. х 249. у 250. у 251. х 252. 
255. и 256. х 257. и 258. х 259. 
262. х 263. х 264. х 265. х 266. 
269. у 270. У 271. У 272. и 273. 
276. и 277. У 278. и 279. и 280. 
283. и 284. х 285. х 286. у 287. 
290. у 291. х 292. у 293. х 294. 
297. у 298. у 299. х 300. х 301. 
304. и 305. х 306. и 307. х 308. 
311. и 312. х 313. х 314. и 315. 
318. и 319. х 320. и 321. х 322. 
325. х 326. и 327. и 328. и 329. 
332. х 333. х 334. и 335. х 336. 
339. и 340. х 341. и 342. и 343. 
346. х 347. м 348. и 349. и 350. 
353. м 354. х 355. и 356. х 357. 
360. х 361. х 362. х 363. х 364. 
367. и 368. и 369. х 370. х 371. 
374. и 375. х 376. и 377. и 378. 
381. х 382. и 383. и 384. х 385. 
388. и 389. и 390. и 391. и 392. 
395. и 396. и 397. и 398. и 399. 
3. А 4. А 5. В 6. А 7. С 


10. А 11. С 12. С 13. С 14. р 
17. С 18. С 19. р 20. р 21. р 
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22. А 23. А 24. В 25. А 26. С 27. В 28. А 
29. р 30. р 31. А 32. С 33. С 34. р 35. А 
36. В 37. С 38. р 39. В 40. р 41. А 42. D 
43. А 44. р 45. С 46. В 47. С 48. А 49. А 
50. В 51. С 52. р 53. А 54. В 55. А 56. С 
57.6 58р 5A 60р 6C 6.0 6.C 
64. В 65. А 66. В 67. О 68. р 69. В 70. А 
71. А 72. 0 73. В 74. С 75. Е 76. В 77. А 
78. Е 79. С 80. С 81. С 82. В 83. А 84. С 
85. В 86. С 87. В 88. А 89. А 90. А 91. А 
92. А 93. А 94. С 95. р 96. В 97. А 98. р 
99. А 100. А 101. С 102. р 103. А 104. р 105. С 
106. С 107. В 108. А 109. В 110. С 111. С 112. С 
113. В 114. А 115. С 116. А 117. В 118. р 119. р 
120. р 121. р 122. р 123. С 124. р 125. р 126. С 
127. С 128. С 129. А 130. А 131. С 132. С 133. В 
134. С 135. р 136. С 137. р 138. В 139. В 140. С 
141. С 142. В 143. С 144. В 145. А 146. В 147. А 
148. р 149. В 150. С 151. А 152. В 153. В 154. А 
155. А 156. С 157. р 158. В 159. р 160. А 161. А 
162. А 163. С 164. С 165. В 166. С 167. р 168. А 
169. С 170. р 171. С 172. В 173. О 174. С 175. С 
176. р 177. С 178. С 179. р 180. В 181. р 182. С 
183. р 184. С 185. А 186. А 187. В 188. р 189. В 
190. В 191. р 192. р 193. В 194. р 195. р 196. В 
197. В 198. А 199. А 200. В 201. р 202. А 203. А 
204. р 205. В 206. р 207. В 208. С 209. С 210. В 
211. А 212. А 213. А 214. В 215. А 216. А 217. С 
218. С 219. С 220. р 221. А 222. С 223. С 224. А 
225. С 226. В 227. А 228. С 229. В 230. А 231. р 
232. В 233. р 234. С 235. С 236. р 237. р 238. С 
239. А 240. С 241. р 242. С 243. А 244. В 245. С 
246. С 247. А 248. В 249. В 250. р 251. А 252. р 
253. D 254. А 255. В 256. С 257. В 258. А 259. р 
260. С 261. С 262. р 263. С 264. р 265. С 266. р 
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267. В 268. А 269. р 270. р 271. С 272. А 273. В 
274. А 275. В 276. А 277. В 278. С 279. С 280. А 
281. А 282. р 283. С 284. р 285. А 286. В 287. А 
288. В 289. С 290. С 291. А 292. р 293. р 294. С 
295. р 296. С 297. р 298. С 299. А 300. В 301. р 
302. С 303. В 304. р 305. В 306. С 307. В 308. С 
309. р 310. А 311. С 312. В 313. С 314. С 315. С 
316. р 317. А 318. р 319. В 320. С 321. В 322. С 
323. р 324. В 325. С 326. С 327. А 328. А 329. С 
330. А 331. В 332. А 333. С 334. А 335. С 336. А 
337. В 338. р 339. С 340. С 341. А 342. В 343. С 
344. р 345. С 346. А 347. р 348. А 349. А 350. С 
351. В 352. А 353. А 354. А 355. р 356. С 357. В 
358. р 359. С 360. С 361. С 362. В 363. А 364. В 
365. С 366. А 367. С 368. С 369. С 370. С 371. С 
372. В 373. С 374. В 375. А 376. А 377. В 378. С 
379. р 380. С 381. р 382. р 383. А 384. С 385. В 
386. В 387. С 388. А 389. В 390. С 391. р 392. р 
393. С 394. р 395. С 396. р 397. В 398. В 399. С 
400. В 401. р 402. р 403. В 404. В 405. р 406. А 
407. А 408. р 409. В 410. В 411. В 

三 、 简 答题 


答 : 不 是 同一 概念 。 








1; 酸度 是 指 溶液 中 H' 的 浓度 ， 
酸 的 浓度 是 未 离 解 和 已 离 解 酸 的 浓度 。 
2 








. 答 : 指示 剂 的 变色 范围 全 部 或 大 部 分 落 在 滴定 突 跃 范围 内 。 
答 . 


准确 地 说 是 Н 的 活 度 。 





. 答 : 在 生产 和 储藏 过 程 中 ， етю СО, 而 产生 部 分 Ма, СО, 1] 
ан А 
4. 答 : 用 其 控制 咨 液 的 酸度 ， 使 深 液 酸度 基本 俱 持 不 

5. 答 : ИИ НАИ ЖАТ] 

6. 5. 有 三 种 类 型 。 中 自身 指示 剂 ， 


Я 








次 甲 基 蓝 ; @ 专 属 指示 剂 ， 如 可 溶性 淀粉 。 
7 不 能 。 因 为 温度 超过 90% Н,С,0, 容易 分 解 ， 导 致 标定 
8 


如 高 鳃 酸 钾 ， 忆 氧化 还 原 指示 剂 ， 如 


р 
, ж, 因为 在 碱 性 溶液 中 世 5 5,0,6 Лу, Вр 
$,0.27 +41, +100H- =250,27 +8I- +5Н,0 
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同时 ，D 在 碱 性 涂 液 中 发 生 靶 化 反应 ， 即 
ЗІ, +60H- =I0,- +5I- +3H,0 
在 强酸 性 溶液 中 ，Na,S,0; 溶液 会 发 生 分 解 反应 ， 即 
S 0 +2Н* =50, +5 + Н,0 
同时 , 1 在 酸性 溶液 中 易 被 空气 中 的 О, 氧化 ， 即 
417 +4Н* +0, =2L +2Н,0 

9. Ж; 沉淀 滴定 法 是 以 沉淀 反应 为 基础 的 滴定 分 析 方 法 。 用 于 沉淀 滴定 的 
反应 必须 符合 以 下 条 件 : 中 沉淀 的 洲 解 度 必 须 很 小 ， 要 求 反应 能 定量 进行 @ 反 
应 快速 ,不 易 形成 过 饱和 溶液 ;有 确定 重点 的 简单 方法 。 

10. 答 : 吸附 指示 剂 的 阴离子 被 吸附 在 胶体 微粒 表面 之 后 ， 分 子 结构 发 生变 
形 ， 引 起 吸附 指示 剂 颜色 变化 ， 从 而 指示 终点 的 到 达 。 

11. 答 : 有 影响 。 如 果 КСО, 指示 剂 的 浓度 过 高 或 过 低 ， 沉 淀 Ag,Cr0, 析 
出 就 会 提前 或 滞后 。 

12. 答 : 有 机 沉淀 剂 具有 较 大 的 相对 分 子 质量 和 较 高 的 选择 性 ， 形 成 的 沉淀 
具有 和 较 小 的 溶解 度 ， 并 具有 鲜艳 的 颜色 和 便于 洗涤 的 结构 ， 也 容易 转化 为 称 量 形 
式 。 使 用 有 机 沉淀 剂 ， 一 方面 能 够 降低 沉淀 的 溶解 度 ， 同 时 还 可 以 减少 共 沉 淀 现 
象 及 形成 混 晶 的 概率 。 

13. 答 : 沉淀 剂 应 为 易 挥发 或 易 分 解 的 物质 ， 在 灼 烧 时 可 以 除去 ;名 沉淀 
剂 应 具有 较 高 的 选择 性 。 

14. 答 : 烘 干 可 除去 沉淀 中 的 水 分 和 挥发 性 物质 ， 同 时 使 沉淀 组 成 达到 恒 
定 。 灼 烧 可 除去 沉淀 中 的 水 分 、 挥 发 性 物质 和 滤纸 等 ， 还 可 以 使 初始 生成 的 沉淀 
在 高 温 下 转化 为 组 成 恒定 的 称 量 形式 。 

15. 答 : 和 欲 测 组 分 的 回收 率 是 指 欲 测 组 分 经 分 离 或 富 集 后 所 得 的 含量 与 它 在 
试 样 中 的 原始 含量 的 比值 (数值 以 % 表示 ) 。 对 常量 组 分 的 测定 ， 要 求 回 收 率 大 
于 99.9% ， 而 对 于 微量 组 分 的 测定 ， 回 收 率 可 为 95% ， 甚 至 更 低 。 

16. №. 禁 取 效率 是 指 物 质 在 有 机 相 中 的 总 物质 的 量 占 两 相 中 的 总 物质 的 量 
的 百分率 (数值 以 % 表 示 )。 它 表示 蔡 取 的 完全 程度 。 单 次 茜 取 ， 荣 取 效 率 不 
高 ;多 次 萃取 ， 茶 取 效 率 较 高 。 

17. 答 : 人 洲 剂 纯度 要 高 ， 以 减少 因 洲 剂 而 引入 的 杂质 ; @ 沸 点 宜 低 ， 以 便 
于 分 离 后 浓缩 ; @) 被 茜 取 物质 在 禁 取 剂 中 溶解 度 要 大 ， 而 杂质 在 其 中 的 溶解 度 要 
小 ; 山 密 度 大 小 适宜 ， 易 于 两 相 分 层 ; @@ 性 质 稳定 、 毒 性 小 。 

18. 答 : 分 别 调节 标准 液 和 竺 测 液 的 离子 强度 和 酸度 ， 以 掩蔽 干扰 离子 。 

19. 答 : 由 于 在 高 浓度 (通常 大 于 0.01mol/L) 时 ， 吸 收 质 点 之 间 的 平均 距 
离 缩小 到 一 定 程度 ， 邻 近 质 点 彼此 的 电荷 分 布 都 会 相互 受到 影响 ， 此 影响 能 改变 
它们 对 特定 辐射 的 吸收 能 力 ， 相 互 影响 程度 取决 于 浓度 。 因 此 ， 此 现象 可 导致 吸 
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光度 与 浓度 线性 关系 发 生 偏差 。 

20. 答 : 产品 质量 检验 机 构 计 量 认证 申请 书 ;@ 产 品质 量 检验 机 构 仪 器 设 
备 一 览 表 ; @ 产 品质 量 检 验 机 构 质 量 管理 手 册 。 

21. 答 : Na,C0, 与 НСІ 发 生 反 应 生成 的 СО, 溶 于 水 中 ,使 溶液 呈 酸 性 ， 从 
而 使 终点 提前 到 达 。 

22. 答 : 在 气体 的 负 压 不 太 高 时 可 用 。 

23. 答 : 液 - 液 禁 取 分 离 法 简称 茜 取 分 离 法 。 它 是 利用 物质 在 两 种 不 互 溶 
(或 仅 微 溶 ) 的 溶剂 中 溶解 度 的 差异 ， 达 到 分 离 纯 化 目的 的 一 种 分 离 试 样 的 方 
法 。 该 方法 所 需 仪器 设备 简单 ， 操 作 比 较 方便 ， 分 离 效 果 好 ， 既 能 用 于 大 量 元 素 
的 分 离 ， 又 适合 于 微量 元 素 的 分 离 与 富 集 。 

24. 答 : 内 点 是 有 机 化 合 物 特别 是 易 燃 性 物质 的 一 个 重要 物理 常数 ， 不 同类 
型 的 物质 有 不 同 的 内 点 值 。 测 定 闪 点 的 方法 有 开口 杯 法 和 闭口 杯 法 。 

25. 答 : ЛИ МАЕ, Е 44. 59 培养 ，24 ~48h 能 发 
酵 乳 糖 产 酸 并 产 气 的 革 兰 氏 阴 性 无 芽孢 杆菌 。 

26. 答 : 进行 多 次 平行 测定 。 

27. 答 : 不 能 。 因 为 如 果 使 用 时 间 过 长 ， 灯 管 的 亮度 会 下 降 ， 寿 命 也 会 降 
低 。 

28. 答 : 在 保证 用 空白 溶液 能 较 好 地 调 到 100% 透 光度 的 情况 下 ， 应 尽 可 能 
采用 灵敏 度 较 低 档 ， 这 样 仪器 稳定 性 高 。 

29. 答 : 应 使 用 防护 用 品 ， 瓶 口 不 要 对 着 人 ， 宜 在 通风 柜 中 进行 。 

30. 答 : 化 学 灼伤 时 ， 应 迅速 解 开 衣服 ， 清 除 皮肤 上 的 化 学 药品 ， 并 用 干净 























的 水 冲洗 。 
31. №. 气相 色谱 的 主要 特点 是 选择 性 好 ， 分 离 效 率 高 ， 灵 敏 度 高 ， 分 析 速 
度 快 。 


32. 答 : 色谱 定性 的 依据 是 保留 数值 ， 包 括 保留 时 间 、 相 对 保留 时 间 、 保 留 
指数 等 。 色 谱 定 量 的 依据 是 峰 高 和 峰 面积 。 

33. 答 : 主要 的 定性 方法 有 : 中 纯 物 质 对 照 法 ; 包 利 用 保留 值 经 验 规 律 定 
ВЕ; @ 利 用 其 他 方法 定性 ， 比 如 利用 化 学 方法 配合 进行 未 知 组 分 定性 ， 结 合 其 他 
仪器 进行 定性 (如 色谱 -质谱 联 用 、 色 谱 - 核 磁 共 振 联 用 等 ) 。 

34. 答 : 无 论 采 用 峰 高 还 是 峰 面 积 进行 定量 分 析 ， 其 物质 浓度 〈 或 含量 ) т, 
和 相应 的 峰 高 或 者 峰 面积 А, 之 间 必 须 呈 直线 函数 关系 ， 符 合 数学 式 m, = А, 
是 色谱 定量 分 析 的 重要 根据 。 色 谱 分 析 的 准确 度 主 要 取决 于 进 样 量 的 重复 性 和 操 
作 条 件 的 稳定 程度 。 

35. 答 : 色谱 柱 内 填充 的 不 移动 的 、 起 分 离 作用 的 物质 叫 固定 相 。 根 据 固定 
性 的 不 同 ， 气 相 色 谱 可 分 为 气 固 色 谱 法 和 气 液 色谱 法 两 类 。 奉 色谱 柱 内 填充 的 是 
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一 种 国体 吸附 剂 ， 如 分 子 盘 、 活 性 炭 、 氧 化 铝 等 ， 则 此 时 进行 的 分 析 叫 作 气 固 色 
谱 法 。 若 色谱 柱 内 填充 的 是 一 种 惰性 固体 【无 吸附 性 、 催 化 性 ， 但 有 较 大 的 比 
表面 积 (2 1m/g) 和 一 定 的 机 械 强度 ] ， 其 表面 涂 有 一 层 高 沸点 的 有 机 化 合 物 
液 腊 (通常 叫 作 固定 液 )， 则 此 时 进行 的 分 析 叫 作 气 液 色 谱 法 。 

36. 答 : 对 固定 液 的 要 求 有 : (对 样品 中 各 组 分 都 有 溶解 能 力 ， 而 且 具 有 选 
择 性 ，Q@ 沸 点 高 、 落 汽 压力 小 ,不易 流 失 ; 3) 热 稳定 性 好 ， 在 工作 温度 下 不 易 发 
生 分 解 、 聚 合 等 反应 ; ЗЕЛЕНИ ААА; 名 化 学 稳定 性 好 ， 不 与 样品 、 载 气 
等 发 生化 学 反应 ; (@) 能 牢固 地 附着 在 载体 表面 ， 形 成 均匀 结构 的 注 层 。 

37. 答 : 气 液 色谱 常用 的 固定 液 有 以 下 四 类 : 中 非 极 性 十 八 烷 (或 角 效 烷 、 
阿 匹 松 等 ); ОННАР З АН (ВАЗЕ НОЕ АН, ВИН, Г 
酸 二 乙醇 酯 等 ) ; ЗЖОЕЖОЛЬ (或 二 甲 基 甲 酰胺 等 ); @ 氧 键 型 ， 如 甘油 (或 
季 戊 四 醇 等 ) 。 

38. 答 : 色谱 柱 在 使 用 前 要 进行 老化 处 理 ， 其 目的 是 彻底 除去 残余 的 溶剂 和 
挥发 性 杂质 ， 促 进 固定 液 均 匀 、 牢 固 地 分 布 在 载体 表面 。 老 化 时 的 柱 温 应 略 高 于 
操作 时 使 用 的 柱 温 ， 但 不 能 超过 固定 液 的 最 高 使 用 温度 。 应 使 用 较 低 的 载 气流 
速 ， 以 使 载 气 充 分 冲洗 色谱 柱 。 老 化 好 的 标志 是 接 通 记 录 仪 后 基线 走 得 平 直 。 

39. 答 : 热 导 池 之 所 以 能 够 作为 检测 器 ， 根 据 的 是 不 同 的 物质 具有 不 同 的 导 
热 系数 。 各 种 组 分 和 载 气 通过 热 导 池 时 ， 气 体 组 成 及 浓度 如 果 发 生变 化 ， 就 会 从 
热 敏 元 件 上 带 走 不 同 的 热量 ， 使 热 敏 元 件 的 阻 值 发 生变 化 ， 从 而 改变 电 桥 的 输出 
信号 ， 该 信号 的 大 小 和 载 气 中 组 分 的 浓度 成 正比 。 热 导 池 检测 器 的 优点 为 : ОЮА 
构 简 单 、 操 作 方便 ; @ 灵 人 敏 度 适宜 ， 稳 定性 好 ; @@ 线 性 范围 宽 ; @ 应 用 范围 广 ， 
绝 大 部 分 样品 都 能 测定 ; 名 不 破坏 样品 ， 可 与 其 他 仪器 联 用 。 

40. 答 : 有 机 物 在 氨 火 焰 的 高 温 下 ， 被 电离 成 带电 的 离子 ， 这 些 离子 在 电场 
作用 下 进行 定向 流动 ， 被 收集 成 微弱 电流 ， 此 电流 的 大 小 与 进入 检测 融 的 有 机 物 
的 质量 成 正比 ， 因 此 可 根据 电流 大 小 进行 定量 分 析 。 氧 火焰 离子 化 检测 器 的 特点 
д: 灵敏 度 高 ， 比 热 导 检测 器 高 10 ~100 倍 ; @ 死 体积 小 ， 响 应 时 间 快 ;图 线 
性 范围 宽 ， 结构 简单 ， 操 作 方便 。 

41. 答 : 应 具备 三 个 条 件 : 中 样品 中 所 有 组 分 都 必须 出 峰 ， 否 则 结果 不 准 
确 ; 人 @ 要 已 知 各 组 分 的 校正 因子 ; @@ 各 个 峰之 间 要 能 较 好 地 分 离 。 

42. 答 : 气 固 色 谱 法 是 用 固体 〈 一 般 指 吸附 剂 ) 作为 固定 相 的 气相 色谱 法 。 
气 液 色谱 法 是 指 将 固定 液 涂 在 载体 上 作为 固定 相 的 气相 色谱 法 。 

43. 答 : 内 有 固定 相 用 以 分 离 混 合 组 分 的 柱 管 是 色谱 柱 。 具 有 吸附 活性 并 用 
于 色谱 分 离 的 固体 物质 是 吸附 剂 。 色 谱 柱 内 不 移动 的 ， 起 分 离 作用 的 物质 是 固定 
相 。 固 定 液 是 涂 在 载体 表面 上 起 分 离 作用 的 物质 ， 在 操作 温度 下 不 易 挥 发 的 液 
体 。 固 定 液 是 固定 相 的 组 成 部 分 。 在 色谱 柱 中 用 以 携带 试 样 和 洗 脱 组 分 的 气体 是 
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流动 相 。 用 作 流 动 相 的 气体 称 为 载 气 。 

44. 答 : 柱 效能 是 色谱 柱 在 色谱 分 离 过 程 中 主要 由 动力 学 因素 (操作 参数 ) 
所 决定 的 分 离 效 能 ， 通 常用 理论 板 数 、 理 论 板 高 或 有 效 板 表示 。 分 离 度 (К) 是 
两 个 相 邻 色谱 峰 的 分 离 程度 ， 以 两 个 组 分 保留 值 之 差 与 其 平均 峰 宽 值 之 比 表 示 ， 

і 一 如 


W, +, ° 





即 R=2 灵敏 度 (5) 是 检测 器 的 物质 比 变化 ДО 时 相应 信号 的 变化 率 ， 


即 $ = 人 5。 检测 限 《D) 是 随 单位 体积 的 载 气 或 在 单位 时 间 内 进入 检测 器 的 组 分 


所 产生 的 信号 等 于 基线 噪声 2 (Ван, Нр р =, 


45. 答 : 分 配 系 数 (К) 是 在 平衡 状态 时 ， 组 分 在 固定 液 与 流动 相 中 的 浓度 
之 比 。 

46. 答 : 试 样 中 全 部 组 分 都 显示 出 色谱 峰 时 ， 测 量 的 全 部 峰值 经 相应 的 校正 
因子 校正 并 归 一 后 ， 计 算 每 个 组 分 的 质量 分 数 的 方法 称 为 归 一 (化 ) 法 。 在 已 
知 量 的 试 样 中 加 入 能 与 所 有 组 分 完全 分 离 的 已 知 量 的 内 标 物质 ， 用 相应 的 校正 因 
子 校准 竺 测 组 分 的 峰值 ， 并 与 内 标 物 质 的 峰值 进行 比较 ， 求 出 待 测 组 分 的 质量 分 
数 的 方法 是 内 标 法 。 在 相同 的 操作 条 件 下 ， 分 别 将 等 量 的 试 样 与 含 待 测 组 分 的 标 
准 试 样 进行 色谱 分 析 ， 比 较 试 样 与 标准 试 样 中 待 测 组 分 的 峰值 ， 求 出 符 测 组 分 的 
含量 的 方法 称 为 外 标 法 。 

47. 答 : 分 离 系统 的 核心 是 色谱 柱 ， 它 的 作用 是 将 多 组 分 样品 分 离 为 单个 组 
分 。 色 谱 柱 分 为 两 类 : 填充 柱 和 毛细 管 柱 ( 开 管 柱 ) 。 

48. 答 : 载体 又 称 为 担 体 ， 作 用 是 提供 一 个 具有 较 大 表面 积 的 惰性 表面 ， 使 
国定 液 能 在 它 的 表面 上 形成 一 层 均匀 的 液 膜 。 由 于 载体 结构 与 表面 性 质 会 直接 影 
响 柱 的 分 离 效 果 ， 因 此 在 气 液 色谱 中 ， 要 求 载体 表面 应 是 化 学 惰性 的 ， 即 无 吸附 
性 、 无 催化 性 且 热 稳定 性 要 好 。 为 了 能 涂 布 更 多 的 固定 液 又 不 增加 液 膜 厚 度 ， 要 
求 载体 比 表 面积 要 大 ， 孔 径 分 布 均匀 ， 另 外 还 要 求 载体 机 械 强 度 好 ， 不 易 破碎 。 

49. 答 : 气相 色谱 常用 载体 主要 有 硅 藻 土 型 及 非 硅 藻 土 型 两 大 类 。 选 择 载 体 
的 原则 是 : 中 固定 液 用 量 大 于 质量 分 数 5% 时 ， 可 选用 硅 藻 土 白色 载体 或 红色 载 
Ж; 若 固 定 液 用量 小 于 质量 分 数 5% ， 可 选用 表面 处 理 过 的 载体 。 包 腐蚀 性 样品 
可 选 氟 载 体 ， 而 高 沸点 组 分 可 选用 玻璃 微 球 载体 。@) 载 体 粒 度 一 般 选 用 60 ~ 80 
目 〈( 粒 径 为 0.2~0.3mm) 或 80 ~100 Н ( 粒 径 为 0.15 ~0.2mm) ， 高 效 柱 可 选 
用 100 ~ 120 Н (ЖЖ 0. 125 ~0. 15 тт) 。 

50. 2. 气 液 色谱 柱 的 制备 有 以 下 四 个 步骤 : 中 色谱 柱 柱 管 的 选择 与 清洗 ; 
@ 固 定 液 的 涂 涡 ; @@ 色 谱 柱 的 填充 ; 由 色谱 柱 的 老化 。 

51. 答 : 原子 吸收 光谱 法 的 基本 原理 是 : 基于 元 素 所 产生 的 原子 蒸气 对 同 种 
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元 素 所 发 射 的 特征 谱 线 的 吸收 作用 进行 定量 分 析 ， 即 由 一 种 特制 的 光源 (元素 
空心 阴极 灯 ) 发 射出 该 元 素 的 特征 谱 线 ， 谱 线 通过 该 元 素 的 原子 蒸气 时 被 吸收 ， 
产生 吸收 信号 ， 所 吸收 的 吸光 度 的 大 小 与 试 样 中 该 元 素 的 含量 成 正比 ， 即 4 = 
Ке, 

52. 答 : 相同 之 处 : 中 它们 均 是 依据 样品 对 人 射 光 的 吸收 来 进行 测量 的 ， 即 
经 处 理 后 的 样品 ， 吸 收 来 自 光 源 发 射 的 某 一 特征 谱 线 ， 经 过 分 离 之 后 ， 将 剩余 的 
特征 谱 线 进行 光电 转换 ， 经 过 记录 器 记录 吸收 强度 的 大 小 来 测定 物质 含量 ; ИЯ 
种 方法 都 遵守 朗 伯 -比尔 定律 ，@@ 就 其 设备 而 言 ， 均 由 四 大 部 分 组 成 ， 即 光源 、 
аит. ШОС (或 原子 化 器 ) 、 检 测 右 。 

不 同 之 处 : Q@ 单 色 妖 与 吸收 器 的 位 置 不 同 。 在 原子 吸收 光谱 仪 中 ， 原 子 化 器 
的 使 用 相当 于 吸收 池 ， 它 的 位 置 在 单 色 器 之 前 ， 而 分 光 光 度 计 中 吸收 池 在 单 色 器 
之 后 ， 这 是 由 它们 的 吸收 机 理 不 同 决定 的 。@@ 从 吸收 机 理 上 看 ， 分 光 光 度 计 是 利 
用 有 色 化 合 物 对 光 的 吸收 进行 测定 的 ， 属 于 宽带 分 子 吸 收 光 谱 ， 它 可 以 使 用 连续 
光谱 〈 钨 灯 、 氧 灯 等 ) ， 比 色 亚 中 的 有 色 液 也 较 稳 定 。 原 子 吸收 光 谱 是 窄带 原子 
吸收 光谱 ， 因 而 它 所 使 用 的 光源 必须 是 锐 线 光源 (空心 阴极 灯 )， 在 测量 时 必须 
将 样品 原子 化 ， 转 化 为 基态 原子 ， 这 在 比 色 亚 中 是 办 不 到 的 。 

53. 答 : 中 灵敏 度 高 。 火 焰 原 子 吸 收 光 谱 对 多 数 元 素 的 测定 灵敏 度 在 10 以 
上 ， 少 数 元 素 采 取 特 殊 手段 可 达 10 级。 无 火焰 原子 吸收 比 火焰 原子 吸收 还 要 
灵敏 几 十 倍 到 几 百 倍 。@ 选 择 性 好 。 共 存 元 素 对 待 测 元 素 干 扰 少 ， 一 般 不 需要 分 
离 共 存 元 素 。@ 测 定 元 素 范 围 广 ， 可 以 测定 元 素 周期 表 中 的 70 多 个 元 素 。 思 操 
作 简 便 , 分 析 速 度 快 ， 分 析 方 法 容易 建立 ， 重 现 性 好 。@@) 准 确 度 高 。 可 进行 高 精 
度 的 微量 分 析 ， 准 确 度 可 达 0.1% ~1.0%。 

54. 答 : 中 光源 : 主要 部 件 是 空心 阴极 灯 ， 其 作用 是 发 射 足够 强度 的 特征 谱 
线 供 测量 用 。@) 原 子 化 器 : 分 为 有 火焰 和 无 火焰 两 种 ， 其 作用 是 将 试 样 中 的 被 测 
元 素 转变 成 基态 原子 ( 即 自由 原子 蒸气 )。@) 光 学 系统 : 主要 部 件 是 单 色 器 ， 由 
光栅 和 反光 镜 等 组 成 ， 其 作用 是 把 所 需 的 特征 谱 线 和 其 他 谱 线 分 开 。 检 测 系 统 : 
主要 部 件 为 光电 倍增 管 ， 其 作用 是 把 分 光 后 的 特征 谱 线 转换 为 电信 号 。 目 前， 有 些 
仪器 配 有 记录 仪 或 电脑 ， 可 将 电信 和 号 放大 或 记录 下 来 ， 或 直接 显示 为 浓度 值 。 

55. 答 : 原子 吸收 光谱 分 析 常 用 的 分 析 方 法 有 标准 曲线 法 、 标 准 加 入 法 和 浓 
度 直接 法 。 进 行 一 项 测定 时 通常 的 步骤 是 : 中 根据 待 测 元 素 的 灵敏 度 配制 一 份 相 
当 于 0.1 ~0.5 吸光 度 读数 的 标准 溶液 ; @ 选 择 仪器 的 试验 条 件 ;， 凶 确定 分 析 方 
法 ; 由 确 定 样品 洲 液 的 配制 方法 及 是 否 需 要 采取 分 离 、 富 集 、 前 处 理 等 ， 人 确定 
是 否 需 要 消除 干扰 及 消除 的 方法 。 

56. 答 : 原子 吸收 光谱 分 析 的 标准 曲线 不 能 长 时 间 使 用 。 分 光 光 度 法 测定 
时 ， 在 仪器 、 药 品 、 操 作 手 续 不 变 的 情况 下 ， 标 准 曲线 一 般 改 变 不 大 ， 而 原子 吸 
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收 操作 时 ， 每 次 开机 与 前 一 次 开机 的 原子 化 条 件 不 可 能 完全 一 致 ， 因 此 需 每 次 开 
机 均 做 标准 曲线 或 再 测 标准 溶液 。 

57. 答 : 进行 原子 吸收 光谱 分 析 可 能 产生 化 学 干扰 、 电 离 干 扰 、 光 谱 干 扰 
(背景 吸收 、 邻 近 线 干扰 等 )。 消 除 方法 如 下 : 

1) 化 学 干扰 : 利用 温度 效应 消除 ; 利用 火焰 气氛 消除 ; 加 入 释放 剂 ， 利 用 





置换 反应 消除 ; 加 入 保护 剂 ; 加 入 助 熔 剂 ; 改变 溶液 的 性 质 及 筋 化 融 的 性 能 ; 预 
先 分 离 干扰 物质 。 


2) 电离 干扰 : 加 入 电离 抑制 剂 〈 或 称 消 电离 剂 ) 。 

3) 光谱 干扰 : 其 中 主要 是 背景 吸收 (干扰 )， 它 是 光谱 干扰 的 一 种 特殊 形 
式 ， 包 括 分 子 吸 收 、 光 的 散射 等 。 火 焰 原 子 吸 收 光 谱 干 扰 的 消除 : 利用 零点 调整 
消除 ; 利用 气 灯 连续 光谱 扣除 火焰 的 分 析 吸 收 干扰 。 光 散射 的 消除 ， 利用 背景 校 
正 可 以 测量 光 散 射 的 大 小 ， 求 得 被 测 元 素 吸收 的 真实 信号 。 另 外 ， 还 有 基体 效应 
(干扰 )， 即 溶液 物理 性 质 ( 黏度、 张力 、 温 度 等 ) 的 变化 使 喷雾 效率 改变 ， 产 
生 吸 光度 的 改变 ， 样 品 和 标准 溶液 中 主要 成 分 匹配 可 减少 基体 效应 干扰 。 

58. 答 : 测定 结果 灵敏 度 低 的 主要 原因 有 : 由 元 素 灯 发 射 背景 太 大 ; 中 元 素 
灯 工 作 电 流 太 大 ， 原 子 的 自 蚀 效 应 导致 谱 线 变 宽 ， 灵敏 度 降低 ; (Э) Ата ЕВЕ 
不 适当 ， 燃 气 与 助燃 气 之 比 选择 不 当 ; 火焰 高 度 选择 不 当 ; 名 筋 化 器 调整 不 
好 ， 或 因 长 期 不 用 ， 喷 嘴 被 盐 或 脏 东 西 墙 塞 ， 使 样品 提取 量 减 少 ， 这 是 仪 右 灵敏 
度 降 低 的 主要 原因 ; @ 撞 击 球 与 喷嘴 的 相对 位 置 没有 调 好 ; CO 燃烧 器 与 外 光路 不 
平行 ;，@@ 光 谱 通 带 选 择 不 合适 ; @ 波 长 选择 不 合适 ; ОБАМЕ; 巴 空 白 溶液 被 
污染 ， 造 成 火焰 状态 不 好 ， 使 空白 吸收 干扰 增 大 ， 灵 敏 度 降低 ; 只 雾 化 简 与 燃烧 
缝 严 重 锈 蚀 ， 雾 化 样品 变 成 水 珠 ; (3 筋 化 简 内 有 油膜 或 因 长 期 不 用 而 生 锈 ， 简 内 
积 水 ， 瞩 液 流动 不 通畅 ， 风 样品 与 标准 溶液 存放 时 间 过 长 而 变质 ， 容 器 的 吸附 作 
用 或 化 学 反应 的 结果 造成 灵敏 度 降 低 ; 曲 火 焰 状 态 不 好 ， 摆 动 严 重 或 呈 锯 齿 状 ， 
使 测定 结果 偏 低 ; @ 燃 气 漏 气 或 阀门 开关 不 灵 ， 造 成 工作 条 件 改变 ; d 气 源 压 力 
不 足 。 针 对 以 上 原因 ， 采 取 相 应 措施 ， 即 可 解决 。 

59. Ж: 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 产生 过 大 噪声 的 可 能 原因 为 : 中 火焰 的 高 度 
吸收 ， 当 测定 远 紫 外 区 的 元 素 (如 Аз 或 Se) 时 ， 分 析 过 程 中 产生 噪声 可 能 较 
К; 外 空心 阴极 灯 能 量 不 足 ， 伴 随从 火焰 或 涂 液 组 分 来 的 强 发 射 ， 引 起 光电 倍增 
管 的 高 度 噪声 ; 名 吸 喷 有 机 样品 试剂 〈 如 油 或 甲 基 异 丁 酮 ) 沾 污 了 燃烧 器 ; Ф 
灯 电 流 、 狭 缝 、 乙 燃 气 和 助燃 气流 量 的 设置 不 恰当 ; 名 废 液 管 状态 不 当 ， 排 液 异 
常 ; @@ 燃 烧 需 狭 颖 被 污染 ;CO 雾 化 器 调节 不 当 ， 雾 滴 过 大 ; ФОНО СИЕ 
缩 机 输出 压力 不 足 ; @ 检 查 空气 过 滤器 ， 尤 其 发 现在 火焰 中 存在 过 量 的 钠 发 射 
时 ,不 纯 的 乙 类 也 会 有 此 发 射 。 

针对 以 上 可 能 产生 故障 的 原因 ， 采取 以 下 方法 即 可 排除 : 中 采用 背景 校正 有 
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时 可 有 所 改善 ; @ 在 允许 的 最 大 电流 值 内 ， 增 大 灯 的 工作 电流 ， 换 用 能 量 大 的 新 
灯 ， 试 用 其 他 吸收 线 进行 分 析 ， 用 化 学 方法 去 除 溶液 中 能 通过 火焰 产生 强 发 射 的 
干扰 组 分 ;清洗 燃烧 器 ，@ 将 灯 电 流 、 狭 缝 、 乙 类 气 和 助燃 气 的 流量 重新 设置 
为 一 合适 值 ，@ 更 换 排 液 管 ， 重 新 设置 水 封 ，@ 清 洗 燃 烧 器 的 缝隙 ，@) 重 新 调节 
雾 化 器 ; (@ 增 加 乙 烧 及 空气 的 输出 压力 ; @@ 采 取 措 施 ， 纯 化 空气 或 乙 烽 气 。 

60. 答 : 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 分 析 结 果 偏 高 的 可 能 原因 有 : ФИА 
国体 未 完全 溶解 ， 因 而 造成 假 吸收 ; @) 由 于 背景 吸收 造成 假 吸 收 ; 他 未 进行 空白 
校正 试验 ; 由 标准 溶液 变质 ; 人 由 于 谱 线 覆盖 造成 假 吸 收 。 

针对 上 述 可 能 原因 ， 采 取 下 述 方法 即 可 解决 : 中 调 高 火焰 温度 ， 使 固体 颗粒 
蒸发 离 解 ; @) 在 共振 线 附近 用 同样 条 件 再 测定 一 次 ， 把 两 次 测 的 结果 相 减 ; ЗУ 
空白 校正 试验 ; 纪 由 于 标准 浴 液 变质 ， 所 以 需 重 新 配制 标准 溶液 ; 包 降 低 试 样 浓 
№, 减少 假 吸收 。 

61. 答 : 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 分 析 结 果 偏 低 的 可 能 原因 有 : 中 试 样 挥发 
不 完全 ， 细 雾 颗粒 大 ， 在 火焰 中 未 完全 离 解 ， 书 标准 溶液 变质 ，@) 被 测试 样 浓度 
太 高 ， 仪 器 工作 在 非 线 性 部 分 ，@ 试 样 被 污染 或 存在 其 他 物理 化 学 干扰 。 

针对 上 述 可 能 原因 ， 采 用 下 述 方法 解决 : 中 调整 撞击 球 和 喷嘴 相对 位 置 ， 提 
高 喷雾 质量 ，@@ 重 新 配制 标准 溶液 ，@) 减 小 试 样 浓度 ， 使 仪器 工作 在 线性 范围 
内 ; 多 消除 干扰 因素 ， 更 换 试 样 。 

62. 答 : 对 于 火焰 条 件 的 选择 ， 一 般 应 按 下 述 步骤 进行 : 中 按 测定 元 素 的 性 
РАЕН ДНЯ (НЕА, ХЕ КН); 
@) 按 照 火焰 种 类 选择 燃烧 器 ; @@ 按 照 火焰 种 类 选择 喷雾 器 (2-6 ЛАМА 
化 亚 氛 - 乙 抉 火焰 可 合用 一 个 喷雾 器 ， 在 相同 压强 下 ， 氧 化 亚 氮 流 量 约 为 空气 流 
量 的 80% ， 但 具体 对 某 一 台 仪 器 是 否 适 用 还 要 看 仪器 说 明 ) ; ФВ 
ЖЕ 0. 15 ~0.2MPa/em 之 间 调 定 [ 调 定 助 燃气 流量 时 ， 对 某 一 特定 雾 化 器 ， 其 吸 
液 量 及 雾 化 效率 等 因素 也 就 较 固定 (还 与 溶液 性 质 等 有 关 ) ， 在 测定 过 程 中 ， 一 
般 不 再 变动 助燃 气流 量 ] ; @@ 选 定 燃气 流量 ， 调 定 火 焰 的 状态 【选择 时 可 用 标准 
溶液 吸 喷 ， 并 改变 流量 (改变 燃 气流 量 时 要 重新 调 零 ) ， 根 据 吸光 度 -流量 变化 情 
况 ， 选 用 具有 最 大 吸光 度 的 流量 范围 中 最 小 的 流量 ， 完 成 以 上 选择 后 ， 再 确定 燃 
烧 器 的 高 度 。 试 验 中 ， 可 以 通过 连续 变化 燃烧 器 高 度 ， 并 吸 喷 标准 溶液 ， 观 察 吸 
光度 的 变化 (也 应 注意 零点 有 没有 变化 ) ， 选 取 具 有 最 大 吸光 度 的 燃烧 器 高 度 ] 。 

63. 答 : 背景 吸收 是 来 自 原子 化 器 〈 火 焰 或 无 火焰 ) 的 一 种 光谱 干扰 。 它 是 
由 气态 分 子 对 光 的 吸收 以 及 高 浓度 盐 的 固体 颗粒 对 光 的 散射 所 引起 的 。 

(1) 火焰 成 分 对 光 的 吸收 “一般 来 说 ， 波 长 越 短 ， 火 焰 成 分 的 吸收 越 严 重 。 
这 是 火焰 中 的 ОН, СН, СО 等 分 子 或 基 团 吸收 光源 辐射 的 结果 。 这 种 干扰 对 分 
析 结 果 的 影响 不 大 ， 一 般 可 以 通过 零点 的 调节 来 消除 。 
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(2) 金属 的 上 锣 化 物 、 氧 化 物 、 氨 氧化 物 以 及 部 分 硫酸 盐 和 磷酸 盐分 子 对 光 
的 吸收 ”在 低温 火焰 中 ， 上 述 分 子 对 测定 结果 的 影响 比较 明显 ， 例 如 碱 金属 的 讽 
化 物 在 紫外 光 区 的 大 部 分 波段 均 有 吸收 ， 但 在 高 温 火焰 中 ， 由 于 分 子 分 解 而 变 得 
不 明显 。 碱 土 金属 的 氧化 物 和 氧 氧化 物 分 子 在 它们 发 射 谱 线 的 同一 光谱 区 中 呈现 
明显 的 吸收 。 这 种 吸收 在 低温 火焰 或 温度 较 高 的 空气 - 乙 鼎 火 焰 中 较为 明显 ， 在 
高 温 火 焰 中 则 吸收 减弱 。 

(3) 国体 颗粒 对 光 的 散射 ” 当 进 行 低 含量 或 痕 量 分 析 时 ， 大 量 盐 类 进入 原 
子 化 顺 ， 这 些 盐 类 的 微粒 在 光路 中 阻挡 光束 而 发 生 散射 现象 ， 此 时 将 引起 假 吸 
收 。 

由 此 可 见 ， 青 景 吸 收 〈 分 子 吸 收 ) 主要 是 由 于 在 火焰 〈 或 无 火焰 原子 化 装 
置 ) 中 形成 了 分 子 或 较 大 的 质点 ， 因 此 除了 待 测 元 素 吸 收 共 振 线 外 ， 火 焰 中 的 
这 些 物 质 一 一 分 子 和 盐 类 ， 也 吸收 或 散射 光线 ， 引 起 部 分 共振 发 射线 的 损失 而 产 
生 误 差 。 这 种 影响 一 般 随 波长 的 减弱 而 增 大 ， 同 时 随 基 体 元 素 浓度 的 增 大 而 增 
大 ， 并 与 火焰 条 件 有 关 。 无 火焰 原子 化 器 比 火焰 原子 化 咒 有 更 严重 的 分 子 吸收 。 

64. 答 : 原子 吸收 分 光 光 度 计 在 使 用 过 程 中 ,为 了 防止 出 现 “ 回 火 ” 其 至 爆 
炸 的 危险 ， 通 常 混合 室 应 呈 相 对 密闭 的 状态 ， 可 采取 以 下 两 条 措施 : 中 废 液 排放 
管 采 取水 封 式 ， 水 封 既 可 以 将 废 液 顺 利 地 排放 出 去 ， 又 能 防止 燃料 气体 通过 排放 
管 逸 出 空间 ， 和 否则 会 造成 火焰 不 稳定 ， 使 读数 指针 摆动 ， 甚 至 回 火 ; 包 在 混合 室 
的 后 端 设 置 有 聚 四 氟 乙 烯 制 成 的 防爆 垫 (安全 塞 ) ， 当 回 火 发 生 时 ， 混 合 室内 的 
可 燃 混 合 气体 因 燃烧 而 急剧 膨胀 ， 当 混合 室内 压强 增 大 到 一 定 程 度 时 ， 防 爆 热 能 
承受 的 压力 将 克服 它 与 混合 室 之 间 的 弹性 配合 力 而 自动 脱离 ， 使 混合 室 呈 开放 状 
态 ， 从 而 起 到 安全 防爆 作用 。 

65. 答 : 近年 来 ， 许 多 原子 吸收 分 兴 光 度 计 都 带 有 和 气 灯 自动 背景 校正 装置 ， 
用 来 自动 扣除 背景 干扰 。 此 方法 比邻 近 非 吸收 线 法 方便 、 可 靠 。 气 灯 发 射 的 是 连 
续 光 谱 ， 而 吸收 线 是 锐 线 ， 所 以 基态 原子 对 连续 光谱 的 吸收 是 很 小 的 (即使 是 
浓 溶液 ， 吸 收 也 小 于 1% ) 。 而 当空 心 阴极 灯 发 射 的 共振 线 通 过 原子 获 气 时 ， 基 
态 原 子 和 背景 对 它 都 产生 吸收 。 和 气 灯 背景 校正 法 通过 一 个 旋转 的 扇形 反射 镜 使 两 
束 光 交替 地 通过 火焰 进入 检测 器。 当 共 振 线 通过 火焰 时 ， 测 出 的 吸光 度 是 基态 原 
子 和 背景 吸收 的 总 吸光 度 ; 当 气 灯光 通过 火焰 时 ， 测 出 的 吸光 度 只 是 背景 吸收 
(基态 原子 的 吸收 可 以 忽略 不 计 ) ， 两 次 测定 值 之 差 即 为 待 测 元 素 的 真实 吸光 度 。 

66. 答 : 原子 吸收 分 光 光 度 计 按 照 仪 器 光路 结构 的 不 同 ， 可 将 仪 噩 分 为 单 道 
单 光 束 型 、 单 道 双 光束 型 、 双 道 单 光 束 型 及 双 道 双 光 束 型 四 种 类 型 。 

1) 单 道 单 光 束 型 的 原子 吸收 分 光 光 度 计 是 指 仪器 只 有 一 个 光源 ， 一 个 分 光 
系统 ， 一 个 检测 和 显示 系统 ， 从 光源 中 发 出 的 光 仅 以 单一 光束 的 形式 通过 原子 化 
器 ， 分 光 系 统 和 检测 系统 每 次 只 能 测定 一 种 元 素 。 该 类 仪器 具有 结构 简单 、 造 价 
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低 、 灵 敏 度 较 高 的 优点 ， 缺 点 是 受 光 源 强 度 波动 影响 较 大 ， 基 线 漂移 。 

2) 单 道 双 光 束 型 原子 吸收 分 光 光 度 计 是 指 从 光源 中 发 出 的 光 被 切 光 器 分 成 
强度 相等 的 两 束 光 ， 一 束 光 通过 原子 化 器 ， 另 一 东 光 不 通过 原子 化 器 ， 只 作为 参 
比 光 束 ， 两 束 光 交替 地 进入 分 光 系 统 和 检测 系统 。 该 类 仪器 中 两 束 光 来 自 同一 光 
源 ， 光 源 的 任何 波动 可 以 由 参 比 光束 的 作用 而 得 到 补偿 ， 从 而 消除 了 光源 强度 波 
动 的 影响 ， 提 高 了 仪器 的 稳定 性 。 

3) 双 道 单 光束 型 的 仪器 有 两 个 光源 ， 两 个 分 光 系 统 ， 两 个 检测 、 显 示 系 
统 ， 而 光束 只 有 一 路 。 该 类 仪器 利用 两 个 独立 的 分 光 系 统 和 两 个 独立 的 检测 系统 
对 两 路 光源 进行 分 光 和 检测 ， 同 时 给 出 两 种 元 素 的 检测 结果 ， 故 一 次 可 以 测定 两 
种 光速 ， 并 可 以 方便 地 进行 背景 吸收 和 扣除 。 

4) 双 道 双 光 束 型 的 仪器 采用 两 种 不 同 的 光源 ， 具 有 两 个 分 光 系 统 ， 两 个 检 
测 、 显 示 系 统 ， 但 每 一 个 光源 所 发 出 的 光 均 分 为 两 束 ， 一 东 通 过 原子 化 器 ， 另 一 
束 则 不 通过 原子 化 器 ， 只 作为 参 比 光束 。 该 类 仪器 可 以 同时 测定 两 种 元 素 ， 能 消 
除 光 源 强 度 波 动 的 影响 及 原子 化 系统 的 干扰 ， 准 确 度 高 ， 稳 定性 好 ， 但 仪器 结构 
Ык, И. 

67. 答 : 应 用 原子 吸收 光谱 法 进行 定量 测定 时 ， 常 用 的 定量 分 析 方 法 主要 有 
四 种 ， 分 别 为 标准 曲线 法 、 直 接 比 较 法 、 标 准 加 入 法 和 内 标 法 。 此 外 ， 还 有 浓度 
直 读 法 和 紧密 内 插 法 等 。 

标准 曲线 法 是 常用 的 分 析 方法 。 该 方法 主要 在 样品 组 成 简单 或 共存 元 素 无 十 
扰 且 样品 浓度 比较 低 的 情况 下 使 用 ， 可 用 于 大 批量 同 种 样品 的 分 析 。 
直接 比较 法 要 求 标准 曲线 是 一 条 通过 坐标 原点 的 直线 ， 适 用 于 干扰 少 、 浓 度 
低 的 试 样 测定 ， 并 要 求 试 样 溶液 与 标准 溶液 的 吸光 度 非常 接近 。 该 方法 操作 比较 
简单 。 

标准 加 入 法 可 以 消除 基体 效应 带 来 的 影响 ， 并 在 一 定 程度 上 消除 化 学 干扰 和 
电离 干扰 ， 但 不 能 消除 背景 吸收 干扰 。 该 方法 适用 于 在 基体 组 成 未 知 或 基体 较 复 
杂 ， 干 扰 不 宜 消 除 的 情况 下 使 用 。 该 方法 的 准确 度 较 高 。 

内 标 法 在 一 定 程度 上 可 以 消除 由 于 仪器 工作 条 件 〈 如 气体 流量 、 火 焰 状 态 、 
石墨 炉 温度 等 ) 的 波动 ， 试 液 黏 度 、 表 面 张 力 的 变化 ， 以 及 基体 效应 等 因素 给 
测定 带 来 的 误差 ， 故 准确 度 高 。 但 该 方法 比较 膝 烦 ， 其 应 用 受到 测量 仪器 的 限 
制 ， 若 采用 双 道 双 光 束 型 的 仪器 进行 测定 则 十 分 方便 。 

浓度 直 读 法 是 在 标准 曲线 为 直线 的 浓度 范围 内 ， 应 用 仪器 的 标尺 扩展 或 数字 
浓度 直 读 装置 测量 ， 人 为 地 使 读数 和 标准 溶液 的 浓度 值 一 致 。 该 方法 省 去 了 绘制 
标准 曲线 的 手续 ， 加 快 了 分 析 速 度 。 应 用 浓度 直接 方法 时 ， 必 须 用 标准 曲线 反复 
校正 后 再 进行 测定 ， 喷 雾 时 ， 标 准 深 液 与 试 样 洲 液 消耗 的 体积 应 一 致 ， 才 能 获得 
较 好 的 重复 性 ， 每 一 试 样 要 重复 读数 2 ~3 次 ， 取 其 平均 值 。 
























































化 学 检验 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 
- 334. (理论 试题 + 技能 试题 + 模拟 试卷 ) 





紧密 内 插 法 在 原子 吸收 的 工作 曲线 在 高 浓度 区 发 生 弯 曲 的 情况 下 使 用 。 运 用 
紧密 内 持 法 可 以 使 原子 吸收 法 进行 高 含量 组 分 的 分 析 ， 其 所 得 结果 的 准确 度 和 精 
密度 可 以 与 化 学 法 相 媲美 。 

68. 答 : 在 火焰 原子 吸收 法 中 ， 标 准 溶液 的 浓度 单位 通常 是 jg/mL; 在 无 火 
焰 原 子 吸收 法 中 ， 标 准 溶 液 的 浓度 单位 通常 是 jg/L。 标 准 溶液 通常 使 用 各 被 测 
元 素 合适 的 盐 类 (基准 物 ) 来 配制 ， 当 没有 合适 的 盐 类 可 供 选择 时 ， 也 可 直接 
溶解 相应 的 高 纯 (质量 分 数 为 99.99% ) 的 金属 丝 、 棒 、 片 于 合适 的 溶剂 中 ， 然 
后 稀释 成 所 需 浓 度 范围 的 标准 溶液 ， 但 不 能 使 用 海绵 状 金属 或 金属 粉末 来 配制 。 
金属 在 溶解 之 前 ， 要 磨 光 并 利用 稀 酸 清洗 ， 以 除去 表面 的 氧化 层 。 至 于 非 水 标准 
溶液 ， 可 将 金属 有 机 物 溶 于 适宜 的 有 机 溶剂 中 配制 (或 将 金属 离子 转化 为 禁 取 
的 化 合 物 ) ， 用 合适 的 溶剂 茜 取 ， 通 过 测定 水 相 中 的 金属 离子 合 量 间接 加 以 标 
定 。 

当 所 需 标准 溶液 的 浓度 低 于 0. 1mg/mL 时 ， 应 先 配 成 比 使 用 的 浓度 高 1 ~ З 
个 数量 级 的 浓 溶液 (大 于 1mg/mL) 作为 储备 液 ， 然 后 经 稀释 配 成 。 在 配制 标准 
溶液 时 应 注意 使 用 去 离子 水 ， 尤 其 在 测定 常见 元 素 如 钙 、 镁 А, 9, РЕ. Я 
时 更 应 注意 保证 去 离子 水 的 纯度 及 所 用 的 玻璃 器 血 (ДИ, ДЕВ СЕ А) 
的 洁净 和 不 被 沾 污 。 洲 解 高 纯 金 属 通常 使 用 优 级 纯 的 硝酸 或 盐酸 ， 而 避免 使 用 磷 
酸 或 硫酸 。 储 备 液 应 保存 在 玻璃 或 聚 乙烯 试剂 瓶 中 〈 金 、 银 等 元 素 的 储备 液 应 
保存 在 棕色 试剂 瓶 中 ， 有 些 含 氟 的 储备 液 只 能 用 聚 乙烯 试剂 瓶 储存 ) ， 且 储备 液 
应 保持 一 定 的 酸度 ， 以 防止 金属 离子 水 解 ， 达 到 能 存放 较 长 时 间 的 目的 。 浓 度 很 
小 (小 于 1pg/mL) 的 标准 溶液 不 稳定 ， 使 用 时 间 不 应 超过 1 ~2 天 。 

69. 答 : 使 用 标准 加 入 法 定量 时 ， 应 该 注意 以 下 几 个 问题 : 

1) 在 用 作 图 外 推 法 时 ， 要 求 相应 的 标准 曲线 应 是 一 条 通过 坐标 原点 的 直 
线 ， 且 待 测试 液 的 浓度 应 在 此 线性 范围 内 。 这 是 因为 标准 加 入 法 也 是 建立 在 吸光 
度 与 浓度 成 正比 的 基础 之 上 的 (遵循 朗 伯 -比尔 定律 ) 。 

2) 待 测 元 素 的 加 入 浓度 应 适当 ， 加 入 浓度 过 高 或 过 低 ， 将 使 标准 曲线 的 斜 
率 过 大 或 过 小 ， 从 而 产生 较 大 误差 。 一 般 情 况 下 ， 所 加 入 的 第 一 份 标准 溶液 的 浓 
度 与 试 样 溶液 的 浓度 应 当 接 近 ， 以 免 给 测定 结果 引入 较 大 的 误差 。 

3) 为 了 保证 能 够 得 到 较为 准确 的 外 推 结果 ， 至 少 要 采用 四 个 点 来 绘制 外 推 
曲线 。 

70. 答 : 根据 火焰 的 性 质 ， 可 将 火焰 分 为 三 类 : 中 性 火焰 、 贫 燃 性 火焰 和 富 
燃 性 火焰 。 

中 性 火焰 也 叫 化 学 计量 火焰 。 这 种 火焰 的 燃烧 气 与 助燃 气 之 比 ( 即 助 燃 比 ) 
是 按照 它们 之 间 化 学 反应 的 化 学 计量 关系 供给 的 。 其 特点 是 : 火焰 温度 较 高 ， 干 
扰 少 ， 稳 定性 好 ， 适 合 于 多 数 元 素 的 原子 化 。 富 燃 性 火焰 也 叫 还 原 性 火焰 。 此 种 
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火焰 的 燃 助 比 大 于 化 学 计算 量 ， 即 燃 烧 气 过 。 其 特点 是 : 火焰 燃烧 不 充分 ， 温 
Р а 具有 较 强 的 还 原 性 ， 合 于 易 形成 、 难 离 解 的 元 素 (Cr、 

Oe 
算 量 ， 即 助燃 气 过 量 。 其 特点 是 : 火焰 燃烧 充分 ， 温 度 比 富 燃 性 火焰 高 ， 不 具有 
还 原 性 ， 适 合 于 易 电 离 、 易 离 解 元 素 (如 碱 金属 ) 的 原子 化 。 


四 、 计 算 题 
1. 解 算术 平均 值 为 


Xi +, 十 … +х, 














一 
П, 


.2041 +0. 2049 +0. 2 . 204 
Во, 





























4 
平均 偏差 为 
- ldil+ld|+.…+ld, 
П, 
|0. 0002 | + |0. 0006 | + |0. 0004 | + 10. 0000 | 
= то Г, 
4 
= 0. 0003 1/1, 
相对 平均 偏差 为 
4 0.0003mol/L 
上 О 100% =0. 15% 
х 0.2043mol/L 
标准 偏差 为 
> (xi = х) 
$ —_ п-1 
п-1 
(0. 0002)? + (0.0006)? + (0.0004)? + (0.0000)? 
= Е mol/L 
= 0. 0004mol/L 
相对 标准 偏差 为 
. 0004mol/L 
вр = 5. x100% = 5 0004mol 工 x100% -0.20% 
х 0. 2043 то ИГ, 


2. Ж (1) 首先 将 各 数 按 递 增 顺序 排列 ”15.48% 15.51%, 15.52%, 
15.52%, 15.53%, 15.53%, 15.54%, 15.56%, 15.56%, 15.68%. 
(2) 求 出 最 大 值 与 最 小 值 之 差 
х, — x, 1 =15.68% -15.48% =0. 20% 
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(3) 求 出 可 疑 数据 与 最 邻近 数据 之 差 
x, —x, 1=15.68% – 15. 56% =0. 12% 
(4) 计算 Oo 值 





xx 0.20% _ 
查 表 可 知 : n=10 时 ，0Q6w =0.41，Q > 0 到 ， 所 以 最 高 值 15. 68% 必须 弃 去 。 
此 时 ,分 析 结 果 的 范围 为 15. 48% ~ 15. 56%, п=9. 
同样 ， 可 以 检查 最 低 值 15. 48% : 

15. 51% -15. 48% 

= 15.56% —15. 48% * 38 

查 表 可 知 , п =9 НУ, 0,0 =0.44, 0 < 0， 故 最 低 值 13. 48% 应 予以 保留 。 
х Еп: 有 可 疑 值 ，15. 68% 需 弃 去 。 
т( К. Сг,О-) 

















1 
3. 解 сно, 
ик Ск, О, и К, Сг, 0.) 


14.709 
294.2 500 

6 “1000 
=0. 6000mol/L 


mol/L 


1 
екс, иске) 
_ 0. 6000 х 55. 85 


g/mL =0. 0335 16/1, 
1000 1000 


Т(Ее/К,С,0,) = 





159.7 





1 1 
екс 0, ПЕ о) 0. 6000 х 


T( Fe,O0,/K,Cr,0,) = = 1, 
зни 1000 1000 #" 


=0. 0479 12/1, 


1 1 
{коню чью, 


1000 
231. 55 








Т(Ее,О,/К,Сг,0,) = 





0. 6000 х 


下 Е, 
1000 Ан 


=0.04631g/mL 





1 1 
c [mo， jemo， м СаСО, ) 
х 100% 





4. № w(CaC0,) = 5 
т 
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_0. 2012 х22. 30 x10- х100. 09 
Е 2 х0. 2303 


х 100% 





=97. 50% 
5. 解 1) НТ (СН, СООМ№а)/К, > 10°, с(СН,СООМ№а) К, > 10К,, ДЈ 
以 使 用 最 简 式 计算 ， 即 
[OH-] = „/еССН, СООМа) К, = V0.05 х0. 56 х 10 mol/L=0.53 x10 mol/L 
pOH =5. 28 
pH =8. 72 
2) НЗ с (МН. СПК, > 10°, с(СН.СООМа)/к, > 10K ， 所 以 可 以 使 用 最 简 
式 计算 ， 即 
[H*] = Ve(NH,CI)K, = V0.005 х0. 56 х 107° mol/L=0.17 x10 mol/L 

















РН =5. 77 
c( CH,COOH) 0. 05 
3) pH=pK +g 一 一 -lg(18x10-5) ам 
РН =рк, +1 сн. соону = 6 ) +lg0 -05 
0. 20 x25 
4) c(CHCOOH) =— ”Omol/L =0. 0670171, 
50 +25 
0.30 х50 -0. 20 х25 
人 ЕВ 
50 +25 
c( CH,COOH) 0. 067 
pH=pK +1 | = - (1.8 107°) +16 = 4. 45 


8 (CH,COOH) 0. 13 
5) НТК, >10К,, «ИК, >105， 所 以 可 以 用 最 简 式 计算 ， 即 
[Н] = К.К, = V4.2x10™ x5.6x10 "mol/L=4.85 x10™ mol/L 
pH =8. 31 
m(CH COONa) 
М(СН,СООМа)У 
6. № с(СН,СООН) = mol/L 
1.8х10°° 
Ы, —х10-° 
_ 136. 08 х 1000 x10 
Е 1.8 х10 
= 0. 4083mol/L 
у _ССНСООН) „У, _ 0. 4083 01/1, х 10001, 
:ce(CCHCOOH)， — 15 то ИТ, 
7. (СН, с00Н) _ < (МаоН) УСМаон) M( CHsCOOH) а 
рҮ, У, 
和 























=27. 2mL 
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_0. 09000 x21. 25 х60 05 РА 
1.06 х 25.00 х 一 
250. 0 
= 0). 433% 
8. 解 
1 
本 [ec(NaOH)TCNaOH) –с(НСІ) И(НСІ) ]М($) 
w(S) = х 100% 





т 


1 
а х [0. 01000 х 50. 00 -0. 01400 х 22. 65] x 10 х 32. 066 
































= х 100% 
1.000 
= 0). 29% 
9. 解 ” 此 混合 碱 组 成 是 NaHCO; 和 Ма, СО, 。 
с(НСІ) (У, -V)M(NaHCO,) 
wCNaHCO ) = (НСІ) (У, - И) М( о 
т, 
-3 
_ 0.2000 х (26. 81 –23. 10) х107? х84. 01 ТЯ 
0. 6839 
=9.11% 
1 
_с(НСІ)2У М(М№а, СО, ) 
0(№,С0,) = х 100% 
т, 
1 
7 х0. 2000 х2х23. 10х10 -* х105. 99 
= х 100% 
0. 6839 
= 71.60% 
10. № lgav =lgKewy -8 =18. 80 –8 = 10. 80 
рН =2. 91 
п. 解 ВК, =lgKesy -lgayn) =16. 31 –6. 45 =9. 86 
Ау ку >6， 所 以 在 pH =5. 0 时 能 用 EDTA 准确 滴定 。 
EDTA) V(EDTA) -c(Zn2+ 7т2*)] МСА 
12. ® wt ly 全 nD 
m 
-3 
_ (0.050 x25. 00 -0. 020 x21. 50) 10° x26. 98 О 
1. 2500 
=1. 77% 
0. 01000 х2. 14 х 56. 08 
13. 解 水 的 硬度 (Ca0) = a бт 





100. 00 х107° 
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c(EDTA) И М( Ее) 
А ү 
0. 01500 х 15. 40 х 55. 845 
- 25. 00 
=0. 5160mg/mL 
с(ЕРТА ) У М( Ее) 0. 01500 х 14. 10 х55. 845 
- ү 7 25. 00 
0. 059 eC MnO, )c (H’) 
n с(Ми?*) 
0.059 0.10х(1.0)* 





14. Ж с(Ее’*) 





mg/ mL 


с(Ее?* ) 





mg/mL = 0. 4724mg/ mL 





9 
15. 解 PkMnOF /Mn2+ = Фмьогимю + + 

















=1.51V+ lg V =1.53V 
5 0. 001 
16. 解 
1 1 
[zu L) – (№а,9,0,) (№,5,0,) | км( 50, ) 
Na,S,0,) = x 100% 
Ве т х 1000 И 
(0. 09770 х 50. 00 —0. 1008 х 25.40) х63. 02 
= х 100% 
0. 3878 х 1000 
= 37. 78% 
17. 解 
2т(№,С,0,) 1 
-一 一 -5c(KMnO,)T7CKMnO,) М| 二 Mno， 
М(№,С,0,) 2 
w( MnO, ) = x100% 
m 
0 
134.0 2 
х100% 
0. 3216 
=56. 08% 
18. 解 
1 1 
[с | кво, )\ КВ, ) ~c( Na,S,0, )V( Na,S,0,) | сно) 
w( CeHeO) = х 100% 





т, х 1000 
94. 11 





(6 х0. 1000 х25. 00 -0. 1003 х29. 91) х 


= х 100% 
0. 5000 х 1000 





= 37. 64% 
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1 1 
с [ ук», и KMnO, )M н, 0, 





19. Н,0,) = 
解 pl 2 2) Ү(Н,0,) 
1 
0. 1366 х35. 86 х107° х = х34. 02 
= g/L 


3.00x10™ = 06 
250 








= 277. 76/1. 
20. 解 


m(BaCL ) =[c(AgNO,)V( AgNO,) — с( МН, $С№) У(МН,5СМ№) I > Вась) 
= (0. 1020mol/L х 40. 00mL – 0. 09800mol/L х 15. 00mL) х 10-х 
2-х208, 24g/ mol 
=0. 2718g 


m( KIO,) x10° 
21. 解 М(КЮ.) = CKIO.) 

















c(AgNO, )V( AgNO,) 
0. 5000 х10° 
у ОЇ 
0. 1000 х23. 36 
= 214. 04g/mol 
214. 04 – 39. 098 – 126. 
„_214. 04 - 39. 098 — 126.9 0 
15. 999 
所 以 该 盐 的 化 学 式 为 KI0,。 
22. 解 Е= 5 = 20. = 0. 3621 
м( меро, | 222.6х— 
ту Е .1 .3621 
w( MgO) =- 至 - x100% = 
т 0. 2400 


5 


23. № [МЛ 0. 005935 1, 存在 于 KI 水 溶液 中 ， 则 进入 ССІ, 中 的 工 质量 


0. 1205 -0. 00539g =0. 115g。 























0. 115 
[11,1 25 
碘 的 分 配 系 数 天 = = = 85 
分 配 系数 [1,]» 0.00539 
100 


24. Ж 用 40mLCCL К: 


为 
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Ук п 
т, =Т X | 一 一 一 一 
Рур + Vx 


x ПЕ ИРТ =0. 0725 
85 х40 +50 


АСЕ) 
Е= 1 - | 
DV + Vx 


0. 072 
=== Jx100% =98.6% 


ту =5. 0 








Е 
每 次 用 20mL ССІ, 2 НОК : 
50 和 
т, =5.0х| === | =0. 0010те 
85 х40 +50 
0. 0010? 
ео 





х 100% =99. 98% 


25. 解 ” 因 为 在 蔡 取 后 HA 在 25. 0mL 水 相 中 的 量 为 
20. OmL х0. 0500mol/L = 1. 00mmol 
则 HA 在 25.0mL 乙 醚 相 中 的 量 为 
100mL x0. 100mol/L – 100 =25 х1. 00mmol = 6. 00mmol 
所 以 HA 在 有 机 相 中 的 量 与 水 相 中 的 量 之 比 为 
[НА]» 6.00 

ГНА] 水 71.007 

26. 解 ” 利 用 茜 取 多 次 后 的 禁 取 率 计 算 公 式 


ЕСЕ) 
Е=|1- | 
DV + Vx 


1 n 
99. 99% = = а) ] 100% 











则 有 


解 得 п =4。 
27. 解 ” 茜 取 一 次 后 的 茜 取 效 率 为 


D 
k= x100% = x100% =96% 











利用 禁 取 多 次 后 的 茜 取 率 计算 公式 ， 学 生 乙 的 芋 取 率 为 


т Y 50 \ 
z-|， = !- |1 е) ] 100% – 99. 96% 
рү + Vx 60 х5 +50 


可 见 ， ЗЕ ЗЕЕ Н КЕ Г 27 4% 。 
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28. № UO2* 的 比 移 值 为 
а _15.2 
‘Tb 35.0 
a’! 的 比 移 值 为 
27. 
К, лв 794 
b 35.0 
0. 308 
440 
29. 解 CEKocm0) О mol 。 ст) 


= 369. 751/( по] • ст) 





= 0. 443 


0. 009 
сы а . ст) = 10. 80L/ (mol • ст) 
0. 035 
0 = 一 一 一 一 一 L/(mol. cm) =92. 841. ( то] * ст 
КМһО4 3. 77 х 10 -4 І ( ) ( ) 
0. 886 
0 = 一 一 一 一 一 L[(mnol ет) =2. 35 х 10°%1/ ( то! + сш) 


3.77 х107* х1 
Ао Ц К, Сг, О.) но. bc( КМпо, ) 


А = вк, о вс ( Ко Ст» О.) + еко, с ( КМпО, ) 
0. 385 =369. 75c(K,Cr 0,) +92. 84c( КМпо, ) (1) 
0. 653 =10. 80с( K,Cr,0;) +2. 35 х 10°с( КМпо, ) (2) 
由 (1) 和 (2) 可 得 


c(K Ск, О.) =9. 72 x10 一 mol/L 
с(КМпО,) =2. 72 х 10 “шо МТ, 


с.У, 0.1000 х2. 00 
30, №" о ТАЙ 
V+V —100+2.00 
ДЕ = -0. 080% +0. 105У =0. 025У 


Ac 1.96х107° 


(== 102° – 1 Е 109 025/0:053 _ 1 





mol/L = 1. 06 x10 mol/L 





Гро 一 tl 


31. 解 及 = 一 一 =0.89 
(wh + wi ) /2 
两 个 峰 分 不 开 。 
"А. "А. 
32. 解 w, Е fi 1 fi 1 





А, +54, е +7:А, ЗА, 
2( 甲酸) =4. 41% 
№(2,№) =10. 06% 
ш( М) =3. 53% 
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33. 解 и = А, 





ш; =0. 5% 


тА, 





е 
34. /= 一 = 
6 ль т, А, 


1 =1. 00 
1, =1.07 

и =1. 10 

Г! =0. 99 

35. 解 Е 02 
i Ї 
v=81mL/min 

该 柱 载 气 的 体积 流速 是 81mL/min。 

36. 解 А 
тА. Ў: 
wi = 10. 11% 

Ты 

37. № Ф, РА 
Фан =58. 86% 
Фин =30. 02% 











Фоо =8. 17% 
Фо, =2. 96% 
38. 解 Е тА: 
тА, Ў! 
т =0. 189% 
и. 
39. 解 10; Б 


样品 的 含水 量 为 71.4 х 10 7%, 


by -ti 





40. 解 R= 


1 
(wiz +) х 5 


R=1.53， 大 于 1.5， 能 完全 分 开 。 


Am 
41. 解 fy =. 


1 


1 
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Їр = 
42. 解 及 = 二 
加 
К =3. 04 
їр 一 万 | 
п =5. “| = :) 
012 
п = 7830 
43. 解 Г Е. 
ЇКА 
ri = 1. 00 
各 
тв =1. 30 
т.А. 三 
44. 解 w, ЕР 5 fi 
тА, Ў! 
0 нв = 1. 99% 
ш, Осен; 
45. 解 Е 
ћ, Ос,н;он 
无 水 乙醇 样品 中 含水 量 是 512 х10 7%, 
46. 解 «7 
5 ЛР Wi Е. 


水 样 中 C,H, 的 含量 是 69. 6mg/L。 | 

Ам — > У 
7 的 比值 ， 在 内 标 工作 曲线 上 用 内 插 法 查 出 试 液 的 
浓度 并 计算 试 样 中 待 测 元 素 的 含量 。 未 知 样 的 浓度 是 17. 1g/L。 


48. 解 п= (=) 


wh 


47. № 由 待 测试 液 测 出 





| 
49. 解 1=100x|2 i 6 | 
Іза) – є, 
1=641 
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50. № Ах 


= 1. 26ст?, Анж =0. 95ст?, Ад = 2. 55е’, 





Аж =1.04cm 。 由 


归 一 化 法 得 : fy =0. 780, Је =0. 794, fs =0.840, fy =0. 812。 





У =} Аж +ЛьжАтж 





+ Ад +Л Ах 


= 0. 780 х1. 26 +0. 794 х0. 95 +0. 840 х2. 55 +0. 812 х 1. 04 
=0. 9828 +0. 7543 +2. 142 +0. 8445 =4. 7236 























0. 9828 
ша = х 100% =20. 8% 
4. 7236 
0. 7543 
юъж = х 100% =16. 0% 
4. 7236 
2. 142 
шщ = х 100% =45. 3% 
4. 7236 
. 844 
Е. 3 x1009% = 17.9% 
4. 7236 
51. 解 № 8 -вукт 
N。 &, 
Ac 
局 = 一 
A 
№. 
—=5. 83 х10 * 
М, 
52. 解吸 光度 在 0.15 ~ 0. 60 范围 内 ， 相 应 钙 的 浓度 范围 是 0. 14 ~ 0. 55 И 
т; с 


1 





У 0.01% x105 


的 适宜 范 


围 为 0.0014 ~ 0.0055pg/mL， 所 以 ,应 称 取 





0. 075 ~0. 275g 试 样 制 成 30mL 溶液 测量 较为 合适 。 


53. 解 


时 ， 所 求 浓度 即 为 铜 的 浓度 。 所 以 ， 铜 的 含 
用 标准 曲线 法 求 得 水 中 钙 的 含量 ， 或 者 进 和 
程 计 算 水 中 钙 的 含量 。 天 然 水 样 中 钙 的 含量 为 0.042mg/mL。 
在 原子 吸收 分 析 中 ， 
寺 征 浓度 的 表达 式 $ = с x0.0044/4[ 单位 为 : hg/(mL + 


54. 解 





55. 解 
较 小 ， 根 据 
各 元 素 的 测量 浓度 的 合适 范围 
稀释 。 

五 、 设 计 是 

1. 解 








x x 农 用 化 工 有 限 公 司 “50gAL ЖДЕТЕ” 


用 加 入 的 铜 的 浓度 及 相应 的 吸光 度 值 进 和 


经 计算 ， 锌 需 稀释 2000 倍 ， 


26. 隆 回 归 计 算 о 当 A=0 
量 为 3. 5бще/ шо 
二线 性 回归 ， 根 据 回归 方 








吸光 度 在 0. 15 ~ 0. 60 的 范围 内 的 测量 误差 比 
1% ) ] ， 求 出 
故 均 应 











吉 果 均 高 于 各 元 素 的 测量 浓度 合适 范围 ， 
铜 需 稀释 200 倍 ， 铬 需 稀释 50 倍 。 


标准 检验 
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(1) 前 言 

本 标准 代替 0/320381 GI39 一 2007。 

本 标准 由 x x 农 用 化 工 有 限 公 司 提出 并 起 草 。 
本 标准 主要 起 草 人 : хх. 

本 标准 于 x 年 x 月 x 日 首次 发 布 ， 标准 号 为 Q/320381 GI39 一 2016。 
本 标准 于 x 年 x 月 x 日 第 一 次 修订 。 

(2) 引言 

产品 介绍 (№). 

(3) 506/1. ЭЛАР ЈЕЛЕ (上 略 ) 。 

(4) 适用 范围 〈 略 ) 。 

(5) 规范 性 引用 文件 (№). 

(6) 项 目 指标 要 求 (了 略 ) 。 

(7) МЛ (№). 

(8) ЖЕНИ (№). 

(9) pH 值 的 测定 (上 略 ) 。 

(10) 悬浮 率 的 测定 〈 略 ) 。 
(11) т (№). 

(12) 持久 起 泡 性 试验 (№). 

(13) 倾倒 性 的 测定 (№). 

(14) 低温 稳定 性 试验 〈 略 ) 。 

(15) 热 储 稳定 性 试验 (1). 

(16) 产品 的 检验 与 验收 (6) 

(17) 标志 、 标 签 、 包 装 、 储 运 (№). 

2. 解 











化 验 室 发 生火 灾 的 紧急 预案 

1) 发 现 火 灾 、 爆 炸 事 故 初 起 时 ， 发现 人 员 要 及 时 向 事故 应 急 领 导 小 组 、 公 
司 值班 领导 和 地 方 消防 队 报 警 ， 并 讲 明 发 生火 灾 或 爆炸 的 地 点 、 燃 烧 (爆炸 ) 
物质 的 种 类 和 数量 、 火 势 情况 、 报 警 人 姓名 、 联 系 电 话 等 详细 情况 。 

2) 事故 应 急 领 导 小 组 接 到 报警 电话 后 ， 接 报 人 员 要 立即 通知 各 小 组 赶赴 火 
场 ， 拨 打 “119” 报 管 电话 报警 并 指派 专人 到 路 口 迎 接 消 防 队 ， 同 时 通知 有 关 部 
门 立 即 切断 火场 电源 。 医 疗 救治 组 联系 医院 派出 医生 一 起 赶赴 火场 并 做 好 准备 抢 
救 受伤 人 员 的 工作 。 现 场 抢救 人 员 接 到 报警 后 应 立即 戴 好 安全 帽 及 其 他 防护 用 
具 ， 携 带 消防 咒 材 赶 赴 现 场 。 

3) 抵达 火场 后 ， 要 立即 进行 灭火 工作 。 扑 救火 灾 在 应 急 小 组 组 长 的 领导 下 
统一 进行 ， 灭 火 指挥 应 佩戴 明显 的 标志 ， 各 灭火 队伍 由 组 长 统一 调度 。 在 地 方 消 
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防 队 到 达 后 ， 应 急 组 长 向 地 方 消防 队 汇 报 火灾 情况 ， 火 场 交 由 地 方 消防 队 统一 指 
挥 。 如 果 火 势 较 大 ， 则 应 等 消防 队 到 达 后 再 由 消防 队 统 一 指挥 灭火 ， 应 急 小 组 先 
组 织 火 源 隔 离 、 易 燃 易 爆 物 等 的 搬 离 等 工作 ， 以 免 由 于 指挥 不 当 出 现 不 必要 的 人 
身 伤害 。 

4) 现场 抢救 组 负责 抢救 被 困 人 员 及 贵重 物资 ， 在 人 员 集 中 的 场所 ， 要 有 计 
划 、 有 组 织 地 玻 散人 员 ， 抢 险 救 灾 按 “ 先 人 员 ， 后 物资 ; 先 重 点 ， 后 一 般 ” 的 
原则 进行 。 抢 救 人 员 要 戴 齐 防护 用 具 ， 注 意 上 自身 安全 ， 防 止 发 生意 外 事故 。 

5) 安全 保卫 组 负责 火灾 现场 及 周围 的 安全 保卫 、 和 危险 区 警戒、 交通 管制 等 
任务 ， 对 现场 抢救 出 的 人 、 财 、 物 进行 管理 和 琉 散 ， 预 防 破坏 、 哄 抢 、 资 穷 等 案 
件 的 发 生 ， 并 在 扑救 过 程 中 及 扑救 工作 结束 后 对 火灾 现场 加 以 保护 。 

б) 医疗 救护 组 主要 负责 火场 上 各 种 受伤 人 员 的 抢救 、 医 治 、 转 移 工作 ,并 
协助 做 好 防 中 毒 、 防 中 时 等 防护 工作 。 

7) 后 勤 保障 组 负责 火场 上 器 材 装 备 、 供 水 排水 、 供 电 照 明 、 运 输 工 具 、 食 
品 衣物 等 灭火 工作 所 需 的 各 种 物资 供应 保障 工作 。 

8) 在 灭火 总 指挥 的 统一 指挥 下 ， 首 先 要 查 明火 场 情 况 、 燃 烧 物 质 及 周围 的 
情况 ， 特 别 是 有 无 剧 毒 、 爆 炸 等 危险 品 ， 火 势 大 小 ， 烟 雾 大 小 ， 有 无 毒性 气体 ， 
火场 电源 是 否 切断 等 ， 查 明 后 由 义务 消防 队 按照 “ 先 控制 ， 后 消灭 ， 救 人 第 一 ， 
分 清 主 次 ， 快 速 准确 ”的 扑救 原则 ， 针 对 不 同 的 燃烧 物质 ， 采 用 隔离 灭火 法 、 
塞 息 灭 火 法 、 冷 却 灭火 法 、 抑 制 灭 火 法 等 方法 组 织 火灾 扑救 。 灭 火 时 要 加 强 个 人 
防护 意识 ， 防 止 意外 事故 的 发 生 。 

9) 火场 有 有 毒气 体 时 ， 要 迅速 查 明火 场 上 毒气 的 性 质 、 扩 散 范 围 、 来 源 和 
数量 ， 以 此 为 依据 来 决定 能 否 在 佩戴 防毒 面具 和 防护 用 具 的 情况 下 ， 安 全 地 出 和 人 
火场 进行 各 种 扑救 工作 。 

中 对 泄气 口 要 做 “ 关 堵 ” 处 理 (关闭 阀门 、 堵 塞 洞 ) ， 以 切断 毒气 来 源 。 

@ 对 已 弥散 在 火场 周围 的 毒气 进行 通风 驱散 或 用 雾 状 水 流 令 可 浴 于 水 的 毒气 
溶解 ， 降 低空 气 中 的 毒气 含量 。 

(3) 针 对 毒气 对 人 身 的 特殊 毒害 作用 ， 调 集 医 疗 队 等 有 关 队 伍 协 同 作战 ， 做 预 
防 和 救护 工作 。 

(9 根据 有 毒物 质 的 化 学 性 质 和 物理 性 质 ， 选 择 合适 的 灭火 剂 和 灭火 方法 ， 避 
免 实施 无 效 扑救 或 造成 “ 火 上 浇 油 ”的 后 有 果 。 

名 当 爆 炸 物品 着 火 或 火场 上 有 爆炸 物品 时 ， 要 及 时 玻 散 并 冷却 爆炸 物品 。 焉 
散 时 要 防止 摔 、 掷 、 抛 、 拖 、 拉 。 对 于 燃烧 的 爆炸 物品 ， 可 用 水 扑救 ， 但 应 注意 
避免 用 强大 水 流 冲 击 。 

(@@ 火 灾 扑 灭 之 后 ， 参 加 灭火 的 人 员 应 进行 清洗 ， 消 除 余 毒 ， 并 进行 必要 的 专 
项 体检 以 减少 后 患 。 
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治 后 ， 


10) 应 急 响 应 的 终止 。 在 火灾 、 爆 炸 事故 处 理 完全 、 受 伤 人 员 得 到 受 善 救 
经 事故 应 急 领 导 小 组 确定 ， 即 可 终止 应 急 状 态 。 

11) 善后 处 理工 作 

中 应 急 响应 终止 后 ， 事 故 应 急 领 导 小 组 人 员 必 须 做 好 事故 过 程 、 损 失 及 其 他 


相关 情况 的 整理 记录 工作 。 


作 。 


增高 


增高 


@ 事 故 现场 调查 完毕 ， 即 可 对 现场 进行 善后 处 理 并 恢复 其 正常 状态 。 
(3 组 织 相 关 人 员 参 加 事故 调查 处 理工 作 ， 认真 总 结 经 验 教 训 ， 做 好 防范 工 


@@ 对 损坏 的 设备 、 设 施 进行 维修 ， 尽 快 恢 复 正 常 的 生产 工作 。 
3. 解 





仪器 总 电源 线 指示 灯 不 亮 故障 的 排除 方案 
(1) 故障 原因 
1) 仪器 电源 线路 断路 或 接触 不 良 。 
2) АГЕНТ 
З) 电源 输入 线路 中 有 断路 处 。 
4) 仪器 中 的 电路 系统 有 短路 处 ， 因 而 将 熔断 器 熔 丝 熔断 ， 或 某 点 电压 突然 
5) 指示 灯 灯 泡 烧 坏 。 
6) 灯 座 接触 不 良 。 
(2) 排除 方法 
1) 将 电源 线 接 好 ， 奈 紧 插头 插座 ， 若 仍 接触 不 良 ， 则 应 更 换 新 电源 线 。 
2) 更 换 新 熔断 器 熔 丝 。 
3) 卡 紧 熔断 器 使 其 接触 良好 。 
4) 用 万 用 表 检 查 ， 并 用 观察 法 寻找 断路 处 ， 将 其 焊 好 。 
5) 短路 现象 产生 的 原因 一 般 是 元 件 损 坏 ， 应 更 换 损坏 的 元 件 ， 或 找到 电压 
的 原因 进行 排除 。 
6) 更 换 指 示 灯 灯泡 。 
7) 改善 灯 座 接触 状态 。 
4. 解 





灵敏 度 低 故 障 的 排除 方案 
(1) 故障 原因 
1) 元 素 灯 发 射 背 景 太 大 。 
2) 元 素 灯 工作 电流 太 大 ， 原 子 的 自 蚀 效 应 致使 谱 线 变 宽 ， 灵敏 度 降低 。 
3) 火焰 温度 选择 不 当 ， 燃气 与 助燃 气 之 比 选择 不 当 。 
4) 火焰 高 度 选择 不 当 。 
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5) ЗИ Ар, НЕА, ИЕ ЛЕК НИЕ, ИЕ ЕЕ 
量 减少 ， 这 是 仪器 灵敏 度 下 降 的 主要 原因 。 

6) 撞击 球 与 喷嘴 的 相对 位 置 没有 调 好 。 

7) 燃烧 器 与 外 光路 不 平行 。 

8) 光谱 通 带 选 择 不 当 。 

9) 波长 选择 不 合适 。 

10) 燃气 不 纯 。 

11) 空白 溶液 被 污染 ， 造 成 火焰 状态 不 好 ， 使 空白 吸收 干扰 增 大 ,灵敏度 
降低 。 

12) 筋 化 简 和 燃烧 缝 严 重 锈蚀 ， 筋 化 样品 变 成 水 珠 。 

13) 雾 化 简 内 有 油膜 或 因 长 期 不 用 而 生 锈 ， 简 内 积 水 ， 废 液 流动 不 通畅 。 

14) 样品 与 标准 样品 存放 时 间 过 长 而 变质 ， 容 器 的 吸附 作用 或 化 学 反应 的 
结果 造成 灵敏 度 降低 。 

15) 火焰 状态 不 好 ， 摆 动 严重 或 呈 锯 从 形 ， 使 测定 结果 偏 低 。 

16) 燃气 漏 气 或 阀门 开关 不 灵 ， 造 成 工作 条 件 改变 

17) 气 源 不 足 。 

(2) 排除 方法 

1) 选择 与 发 射 背景 适合 的 元 素 灯 作 光源 。 

2) 在 发 射 光 强度 能 满足 需要 的 前 提 下 使 用 尽 可 能 低 的 工作 电流 ， 以 提高 仪 
器 的 灵敏 度 。 

3) 根据 不 同 金属 选择 合适 的 助燃 比 。 

4) 合理 选择 火焰 高 度 。 

5) 将 助燃 气体 流量 开 到 最 大 ， 用 手指 堵 住 喷嘴 ， 使 助燃 气体 吹 到 通畅 为 





























б) 调整 撞击 球 与 喷嘴 相 切 ， 相 对 位 置 主要 看 喷雾 质量 如 何 。 
7) 使 光 轴 通过 火焰 中 心 ， 不 使 燃烧 颖 与 光 轴 有 夹 角 。 

8) 根据 不 同 元 素 选 择 适 宜 的 光谱 通 带 。 

9) 选择 较 灵敏 的 共振 线 作 为 分 析 线 。 

10) 采取 措施 纯化 燃气 。 

11) 更 换 空白 溶液 。 

12) АЗ, ИА, 

13) 用 丙酮 去 锈 ， 用 乙醚 -乙醇 混合 液 清洗 除 油 。 
14) 将 容器 清洗 干净 ， 重 新 配制 样品 和 标准 溶液 。 

15) 清洗 燃烧 缝 ， 改变 助 燃气 ， 检 查 气 路 是 否 有 水 存在 。 
16) 封 墙 漏 气 处 ， 加 润滑 油 使 阀门 开关 自如 。 
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17) 加 大 气 源 压 力 。 
5. 解 





噪声 过 大 故障 的 排除 方案 

(1) 故障 原因 

1) 由 于 火焰 的 高 度 吸收 ， 当 测定 远 紫 外 区 域 的 元 素 时 ， 分 析 噪 声 可 能 较 
大 。 

2) 空心 阴极 灯 能 量 不 足 ， 伴 随从 火焰 或 溶液 组 分 来 的 强 发 射 ， 引 起 光电 倍 
增 管 的 高 度 噪声 。 

З) 吸 喷 有 机 样品 试剂 时 沾 污 了 燃烧 器 。 

4) 灯 电 流 、 狭 颖 、 乙 类 气 和 助燃 气流 量 的 设置 不 当 。 

5) 废 液 管状 态 不 当 ， 排 液 异 常 。 

6) 燃烧 器 缝隙 被 污染 。 

7) 雾 化 器 调整 不 当 ， 雾 滴 过 大 。 

8) 乙 烽 钢 瓶 或 空气 压缩 机 输出 压力 不 足 。 

9) 检查 空气 过 滤器 ， 尤 其 当 火 焰 中 存在 过 量 的 钠 发 射 时 ， 不 纯 的 乙 烽 也 会 
有 此 类 发 射 。 

(2) 排除 方法 

1) 采用 背景 校正 有 时 可 有 所 改善 。 

2) 在 允许 的 最 大 电流 值 内 ， 增 大 灯 的 工作 电流 ， 换 用 能 量 大 的 新 灯 ， 试 用 
其 他 吸收 线 进行 分 析 ， 用 化 学 方法 去 除 溶 液 中 能 通过 火焰 产生 强 发 射 的 干扰 组 
分 5 

3) 清洗 助燃 器 。 

4) 重新 设置 至 合适 。 

5) 更 换 排 液 管 ， 重 新 设置 水 封 。 

6) НАЗ. 

7) 重新 调整 雾 化 器 。 

8) 增加 气 源 压力 。 

9) ЧЕ, АМА У. 

6. 解 








氧 火焰 已 点 燃 ， 或 用 热 导 池 检 测 器 时 进 样 不 出 峰 
或 灵敏 度 显著 下 降 故 障 的 排除 方案 














(1) 故障 原因 

1) 灵敏 度 过 低 。 

2) 进 样 口 密封 垫 漏 气 。 

3) 柱 前 汽化 室 漏 气 或 检测 需 管 道 接 头 漏 气 。 
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4) 注射 器 漏 气 或 被 堵塞 。 

5) 汽化 室温 度 太 低 。 

6) 氢 焰 同 轴 电 缆 线 断路 。 

7) 收集 极 的 位 置 过 高 或 过 低 。 

8) 极 化 极 负 高 压 不 正 。 

9) 更 换 热 导 池 钨 丝 时 ， 接 线 不 正确 。 

10) 喷嘴 漏 气 。 

11) 使 用 高 沸点 样品 时 ， 离 子 室温 度 太 低 。 

(2) 排除 方法 

1) 提高 灵敏 度 。 

2) 更 换 硅 橡胶 密封 垫 。 

3) 检 漏 并 排除 漏 气 处 。 

4) 排除 漏 气 处 或 疏通 堵塞 处 。 

5) 提高 汽化 室温 度 。 

6) 更 换 同 轴 电缆 线 。 

7) 调整 好 收集 极 的 位 置 。 

8) 调整 极 化 电压 。 

9) 重新 接线 ， 桥 路 中 对 角 线 的 钨 丝 应 在 热 导 池 的 同一 腔 体 内 。 
10) 将 喷嘴 拧紧 。 

11) 提高 温度 ， 防 止 样品 在 离子 室 管道 中 凝结 ， 并 提高 氧气 流量 。 
7. 解 











运行 时 记录 仪 衰减 不 呈 线 性 故障 的 排除 方案 
(1) 故障 原因 
1) 接地 不 良 。 
2)“ 增 益 ” 调 得 太 低 ,“ 阻 尼 ” 太 大 。 
3) 电气 和 机 械 零 点 不 重合 。 
4) 放大 器 部 分 的 某 些 管子 已 坏 。 
5)“ 量 程 调节 ”偏离 校准 点 太 远 。 
(2) 排除 方法 
1) 使 接地 良好 。 
2) 重 调 放 大 器 增益 可 变 电 阻 ， 并 把 “阻尼 ” 调 至 适当 。 
3) 将 零点 调 至 重合 。 
4) 更 换 已 损坏 的 管子 。 
5) 对 于 有 调节 功能 的 仪器 ， 可 将 “量程 调节 ” 调 到 校准 点 。 
8. 解 
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仪器 运行 时 检测 器 不 加 热 故障 的 排除 方案 
(1) 故障 原因 
1) 主 电 源 、 柱 恒温 箱 或 程序 控制 器 熔断 噩 熔 丝 已 坏 。 
2) 加 热 需 元 件 已 断 。 
3) 连接 线 脱落 。 
4) 上 限 控制 开关 调 得 太 低 或 有 故障 。 
5) 温度 敏感 元 件 有 缺陷 。 
6) 检测 融 恒 温 箱 控制 器 中 有 的 管子 已 坏 。 
(2) 排除 方法 
1) 更 换 损坏 的 熔断 需 熔 丝 。 
2) 更 换 加 热 元 件 。 
3) 焊 好 脱落 的 连接 线 。 
4) 调 高 上 限 控制 开关 ,或 用 细 砂 纸 磨 光 开关 触 点 ， 然 后 用 酒精 清洗 。 
5) 更 换 温度 敏感 元 件 。 
б) 检测 出 已 损坏 的 管子 ， 更换。 
其 余 略 。 


技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 答案 


1. С 2. О 3. р 4. А 2. © 6. С 7. В 
8. В 9. В 10. А 11. В 12. А 13. В 14. С 
15, С 16. р 17. “р 18. С 19. р 20. р 21. А 
22. А 23. В 24. В 25. А 26. р 27. С 28. С 
29. р 30. А 31. В 32. С 33. р 34. А 35. р 
36. А 37. Б 38. В 39. С 40. А 41. А 42. О 
43. А 44. р 45. С 46. В 47. С 48. А 49. А 
50. В 51. А 52. В 53. А 54. В 55. А 56. С 
57. С 58. р 59. С 60. В 61. А 62. р 63. В 
64. С 65. В 66. А 67. В 68. В 69. А 70. А 
71. С 72. "р 73. А 74. р 75. С 76. В 77. А 
78. О 79. А 80. С 

一 、 判 断 题 

81. и 82. и 83. х 84. х 85. и 86. v 87. и 
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88. и 89. и 90. и 91. х 92. х 93. и 94. у 
95. х 96. х 97. и 98. и 99. и 100. V 


三 、 问 答题 


1. 解 当 显 色 反 应 确定 后 ， 应 进行 下 列 试验 : 中 显 色 剂 的 用 量 试验 ; @) 选 
择 适 宜 的 溶液 酸度 ; (3) 选择 合适 的 显 色 反应 温度 ;@ 确 定 合 适 的 显 色 反应 时 间 ; 
名 通过 绘制 吸收 曲线 ， 选 择 最 佳 吸收 波长 ; @ 选 择 适 当 的 显 色 反应 溶剂 ; (OO 采取 
消除 干扰 的 措施 。 

2. Ш “中 注意 穿戴 好 劳保 用 品 ; @ 要 求 在 通风 橱 中 进行 处 理 的 样品 必须 在 
通风 橱 中 进行 处 理 ;，@) 注 意 避 免试 样 污染 环境 ; 由 确保 试 样 不 被 污染 ; 名 处 理 容 
易 氧 化 、 还 原 或 者 容易 吸 潮 的 样品 时 必须 注意 制 样 速度 ; (@ 在 制备 有 特殊 要 求 的 
样品 时 应 该 注意 组 员 之 间 的 密切 配合 ; (CO 注意 制 样 完 毕 做 好 试验 人 员 自 己 的 清洗 
工作 (包括 洗脸 、 洗 手 等 )。 


高 级 技师 理论 知识 考核 试卷 样 例 答案 













































































.С 2. В 3. В 4. С 5. р 6. С 7. В 
8. С 9. В 10. А 11. В 12. В 13. С 14. А 
15. В 16. С 17. р 18. В 19. р 20. А 21. р 
22. С 23. р 24. С 25. р 26. В 27. В 28. С 
29. А 30. В 31. А 32. А 33. А 34. В 35. А 
36. В 37. А 38. С 39. В 40. А 41. С 42. В 
43. С 44. С 45. В 46. А 47. А 48. р 49. В 
50. р 51. р 52. р 53. С 54. р 55. С 56. В 
57. А 58. С 59. С 60. А 61. А 62. р 63. р 
64. р 65. А 66. р 67. С 68. р 69. С 70. А 
71. В 72. А 73. А 74. С 75. В 76. С 77. С 
78. С 79. В 80. р 

二 、 判 断 题 

81. х 82. и 83. и 84. х 85. х 86. у 87. х 


88. и 89. и 90. 91. х 92. и 93. и 94. у 
95. и 96. Vv 97. и 98. и 99. х 100. х 


х 
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三 、 分 析 题 

1) 发 现 火 灾 、 爆 炸 事 故 初 起 时 ， 发 现 人 员 要 及 时 向 事故 应 急 领 导 小 组 、 公 
司 值班 领导 和 地 方 消防 队 报 警 ， 并 讲 明 发 生火 灾 或 爆炸 的 地 点 、 燃 烧 (爆炸 ) 
物质 的 种 类 和 数量 、 火 势 情况 、 报 警 人 姓名 、 联 系 电 话 等 详细 情况 。 

2) 事故 应 急 领 导 小 组 接 到 报警 电话 后 ， 接 报 人 员 要 立即 通知 各 小 组 赶赴 火 
场 ， 拨 打 “119” 报 和 警 电话 报警 并 指派 专人 到 路 口 迎接 消防 队 ， 同 时 通知 有 关 部 
门 立 即 切断 火场 电源 。 医 疗 救 治 组 联系 医院 派出 医生 一 起 赶赴 火场 并 做 好 准备 抢 
救 受伤 人 员 的 工作 。 现 场 抢救 人 员 接 到 报警 后 应 立即 戴 好 安全 帽 及 其 他 防护 用 
有 具 ， 携 带 消防 器材 赶赴 现场 。 

3) 抵达 火场 后 ， 要 立即 进行 灭火 工作 。 扑 救火 灾 在 应 急 小 组 组 长 的 领导 下 
统一 进行 ， 灭 火 指挥 应 佩戴 明显 的 标志 ， 各 灭火 队伍 由 组 长 统一 调度 。 在 地 方 消 
防 队 到 达 后 ， 应 急 组 长 向 地 方 消防 队 汇 报 火灾 情况 ， 火 场 交 由 地 方 消防 队 统 一 指 
挥 。 如 果 火 势 较 大 ， 则 应 等 消防 队 到 达 后 再 由 消防 队 统 一 指挥 灭火 ， 应 急 小 组 先 
组 织 火 源 隔 离 、 易 燃 易 爆 物 等 的 搬 离 等 工作 ， 以 免 由 于 指挥 不 当 出 现 不 必要 的 人 
身 伤害 。 

4) 现场 抢救 组 负责 抢救 被 困 人 员 及 贵重 物资 ， 在 人 员 集 中 的 场所 ， 要 有 计 
划 、 有 组 织 地 玻 散人 员 ， 抢 险 救 灾 按 “ 先 人 员 ， 后 物资 ; 先 重 点 ， 后 一 般 ” 的 
原则 进行 。 抢 救 人 员 要 戴 齐 防护 用 具 ， 注 意 上 自身 安全 ， 防 止 发 生意 外 事故 。 

5) 安全 保卫 组 负责 火灾 现场 及 周围 的 安全 保卫 、 和 危险 区 警戒、 交通 管制 等 
任务 ， 对 现场 抢救 出 的 人 、 财 、 物 进行 管理 和 琉 散 ,预防 破 坏 、 哄 抢 、 资 穷 等 案 
件 的 发 生 ， 并 在 扑救 过 程 中 及 扑救 工作 结束 后 对 火灾 现场 加 以 保护 。 

б) 医疗 救护 组 主要 负责 火场 上 各 种 受伤 人 员 的 抢救 、 医 治 、 转 移 工作 ， 并 
协助 做 好 防 中 毒 、 防 中 时 等 防护 工作 。 

7) 后 勤 保障 组 负责 火场 上 器 材 装 备 、 供 水 排水 、 供 电 照 明 、 运 输 工 具 、 食 
品 衣物 等 灭火 工作 所 需 的 各 种 物资 供应 保障 工作 。 

8) 在 灭火 总 指挥 的 统一 指挥 下 ， 首 先 要 查 明火 场 情 况 、 燃 烧 物 质 及 周围 的 
情况 ， 特 别 是 有 无 剧 毒 、 爆 炸 等 危险 品 ， 火 势 大 小 ,烟雾 大 小 ， 有 无 毒性 气体 ， 
火场 电源 是 否 切断 等 ， 查 明 后 由 义务 消防 队 按照 日 常 演练 及 分 工 ， 按 照 “ 先 控 
制 ， 后 消灭 ， 救 人 第 一 ， 分 清 主 次 ， 快 速 准 确 ” 的 扑救 原则 ， 针 对 不 同 的 燃烧 
物质 ， 采 用 隔离 灭火 法 、 宣 县 灭火 法 、 冷 却 灭 火 法 、 抑 制 灭 火 法 等 方法 组 织 火 灾 
扑救 。 灭 火 时 要 加 强 个 人 防护 意识 ， 防 止 意外 事故 的 发 生 。 

9) 火场 有 有 毒气 体 时 ， 要 迅速 查 明火 场 上 毒气 的 性 质 、 扩 散 范 围 、 来 源 和 
数量 ， 以 此 为 依据 来 决定 能 否 在 佩戴 防毒 面具 和 防护 用 具 的 情况 下 ， 安 全 地 出 和 人 
火场 进行 各 种 扑救 工作 。 









































第 四 部 分 “技师 和 高 级 技师 鉴定 考核 试题 库 "355. 





中 对 泄气 口 要 做 “ 关 堵 ”处 理 〈 关 闭 阀门 、 堵 塞 洞 ) ， 以 切断 毒气 来 源 。 

@ 对 已 弥散 在 火场 周围 的 毒气 进行 通风 驱散 或 用 雾 状 水 流 令 可 浴 于 水 的 毒气 
溶解 ， 降 低空 气 中 的 毒气 含量 。 

(3 针对 毒气 对 人 身 的 特殊 毒害 作用 ， 调 集 医 疗 队 等 有 关 队 伍 协 同 作战 ， 做 预 
防 和 救护 工作 。 

(9 根据 有 毒物 质 的 化 学 性 质 和 物理 性 质 ， 选 择 合适 的 灭火 剂 和 灭火 方法 ， 避 
人 免 实施 无 效 扑救 或 造成 “ 火 上 浇 油 ”的 后 果 。 

名 当 爆 炸 物 品 着 火 或 火场 上 有 爆炸 物品 时 ， 要 及 时 玻 散 并 冷却 爆炸 物品 ， 焉 
散 时 要 防止 摔 、 掷 、 抛 、 拖 、 拉 。 对 于 燃烧 的 爆炸 物品 ， 可 用 水 扑救 ， 但 应 注意 
避免 强 用 大 水 流 冲击 。 

@ 火 灾 扑 灭 之 后 ， 参 加 灭火 的 人 员 应 进行 清洗 ， 消 除 余 毒 ， 并 进行 必要 的 专 
项 体检 以 减少 后 患 。 

10) 应 急 响 应 的 终止 。 在 火灾 、 爆 炸 事故 完全 处 理 、 受 伤 人 员 得 到 受 善 救 
治 后 ， 经 事故 应 急 领 导 小 组 确定 ， 即 可 终止 应 急 状 态 。 

11) 善后 处 理工 作 

QD 应 急 响 应 终止 后 ， 事 故 应 急 领 导 小 组 人 员 必 须 做 好 事故 过 程 、 损 失 及 其 他 
相关 情况 的 整理 记录 工作 。 

@ 事 故 现场 调查 完毕 ， 即 可 对 现场 进行 善后 处 理 并 恢复 其 正常 状态 。 

(3 组 织 相 关 人 员 参 加 事故 调查 处 理工 作 ， 认真 总 结 经 验 教 训 ， 做 好 防范 工 
作 。 

(对 损坏 的 设备 、 设 施 进行 维修 ， 尽 快 恢 复 正 常 的 生产 工作 。 
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